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PRÉFACE 


J'ai  suivi  dans  ce  traité  le  même  ordre  que  dans  celui  des 
maladies  de  la  prostate,  récemment  publié  par  moi.  Cet 
ordre  m'a  semblé  d'autant  plus  logique,  que  ces  deux  traités 
ne  constituent  en  réalité  qu'un  seul  et  même  ouvrage. 

Mon  travail  est  divisé  en  quinze  chapitres.  Dans  le  pre- 
mier, j'ai  passé  rapidement  en  revue  ranatomie  de  l'urè- 
thre.  Ce  sujet  étant  étudié  avec  détail  dans  les  ouvrages 
spéciaux  d'anatomie  descriptive  et  chirurgicale,  je  n'ai  pas 
cru  nécessaire  de  m'étendre  au  delà  de  ce  qu'il  peut  être 
utile  aux  praticiens  de  connaître.  Aussi  n'ai-je  particuliè- 
rement insisté  que  sur  la  division  de  Turëthre  par 
l'aponévrose  moyenne  en  deux  parties  distinctes  et  sur  les 
conséquences  pratiques  de  cette  division. 

Dans  les  considérations  générales  qui  forment  le  second 
chapitre,  j'étudie  d'abord  la  physiologie  de  Turèthre  sous  le 
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rapport  de  la  miction  et  de  réjaculation.  Pour  l'une  et 
l'autre  de  ces  fonctions,  j'expose  la  théorie  la  plus  récente  : 
celle  de  Kuss  et  Duval,  qui  font  jouer  dans  toutes  les  deux 
un  rôle  considérable  à  la  prostate.  Tout  en  admettant,  d'une 
manière  générale,  la  manière  de  voir  de  ces  auteurs,  je  leur 
objecte  que  la  prostate  pourrait  bien  n'être  pas,  autant  qu'ils 
le  disent^  nécessaire  à  la  rétention  de  l'urine  dans  la  vessie, 
puisque  la  femme  n'a  pas  de  prostate  et  que,  normalement, 
elle  n'a  pas  d'incontinence.  Il  en  est  de  même  pour  la  sensa- 
tion du  besoin  d'uriner,  dont  ces  auteurs  placent  l'origine 
dans  la  prostate.  Or  la  femme  ressent,  comme  l'homme, 
cette  sensation,  bien  qu'elle  soit  privée  de  prostate.  Pour  ce 
qui  est  de  l'éjaculation,  j'adopte  la  manière  de  voir  de  Kuss 
et  Duval. 

La  physiologie  étant  étudiée,  je  passe  à  Aes  considérations 
pathologiques  générales.  Je  montre  que  de  toutes  les  affec- 
tions des  voies  urinaires,  celles  de  l'urèthre  sont  les  plus  fré- 
quentes ;  qu'il  y  ait  inflammation,  traumatisme,  vice  de 
conformation.  L'urèthre  une  fois  affecté,  la  prostate,  la  ves- 
sie et  les  reins  eux-mêmes  sont  exposés  à  l'être.  Il  peut  en 
effet  surgir  un  rétrécissement,  une  prostatite,  une  cystite,  une 
néphrite,  voire  même  une  hypertrophie  cardiaque,  des  paré- 
sies  et  paralysies,  d'où  cette  conclusion  que  la  blennorrha- 
gie  est  non-seulement  la  plus  fréquente  des  maladies  de 
l'appareil  urinaire,  mais  encore  qu'elle  entraîne  assez  sou- 
vent les  autres  à  sa  suite.  Je  dis  presque  toutes,  car  les  vices 
de  conformation,  les  blessures,  les  rétrécissements  cicatri- 
ciels, les  tubercules,  les  corps  étrangers,  les  polypes,  malgré 
les  rapports  qu'ils  peuvent  affecter  avec  l'inflammation, 
n'en  sont  souvent  pas  directement  la  conséquence. 

De  plus,  on  se  sert  dans  la  pratique  des  maladies  de  l'ap- 
pareil urinaire,  d'instruments  particuliers  :  sondes  et  bou^ 
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gies,  et  on  pratique  certaines  opérations  :  le  cathétérisme, 
par  exemple,  qui  demandent  à  être  exposées  à  part. 

Les  sondes  et  les  bougies  décrites  dans  le  troisième  cha* 
pitre  sont  étudiées  au  point  de  vue  historique  et  pratique.  Je 
passe  en  revue  les  formes  diverses  de  ces  instruments, 
qu'ils  soient  faits  de  métal  ou  de  gomme  élastique,  droits, 
courbes,  coudés  ou  bicoudés,  coniques  ou  cylindriques,  à 
simple  ou  à  double  courant.  J'étudie  ensuite  leur  gradua- 
tion, et  je  termine  en  démontrant  que  le  but  des  chirurgiens 
a  été,  malgré  la  divergence  de  leurs  opinions,  d'adapter  au- 
tant que  possible  la  forme  des  sondes  et  des  bougies  à  celles 
du  canal,  comme  la  préoccupation  des  fabricants  a  été  de 
leur  donner  la  résistance  et  la  légèreté,  le  poli,  la  régularité 
et  la  souplesse  nécessaires. 

Le  cathétérisme  fait  l'objet  du  chapitre  suivant.  J'en 
décris  les  manœuvres  suivant  l'instrument  qui  sert  à 
le  pratiquer,  qu'il  soit  dlroiV,  courbe  ou  coudé^  rigide  ou 
flexible.  Je  démontre  d'ailleurs  que,  à  part  la  sonde  coudée, 
quel  que  soit  le  cathéter  employé,  cette  opération  peut  se 
pratiquer  par^dessus  le  ventre^  par-dessus  Faine  ou  aU" 
dessous  du  ventre^  c'est-à-dire  par  le  tour  de  maiirej  et 
que  le  malade  soit  debout  ou  couché.  Je  montre  ensuite 
les  obstacles  normaux  et  pathologiques  au  cathétérisme,  et 
le  moyen  de  les  surmonter.  Puis  je  termine  en  décrivant 
la  manière  de  fixer  les  sondes. 

Les  vices  de  conformation  sont  le  sujet  du  cinquième 
chapitre.  Apparaissant  dès  la  naissance,  puisqu'ils  sont  la 
conséquence  d'un  arrêt  de  développement,  ils  devaient  être 
décrits  avant  les  autres  affections.  Ce  sont  :  les  cas  d'absence 
de  Turèthre,  à  côté  desquels  il  faut  placer  ceux  dans  lesquels 
cet  organe  est  double  ;  les  oblitérations  du  méat  et  du  canal, 
qui  précèdent  la  description  des  rétrécissements  congénitaux, 
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en  regard  des  dilatations  congénitales .  L'hy  pospadias  et  l 'épis- 
padias  sont  décrits  à  la  fin  de  ce  chapitre.  Les  résultats  obte- 
nus aujourd'hui  par  la  chirurgie  dans  la  réparation  des  vices 
de  conformation  ont  été,  dans  un  grand  nombre  de  circon- 
stances, si  profitables  aux  individus  affectés  de  ces  infirmités, 
que  j'ai  donné  à  leur  description  et  à  celle  des  procédés  opé- 
ratoires qu'ils  réclament,  une  très-grande  étendue.  A  l'ap- 
pui de  ma  description,  on  trouvera  dans  le  texte  des  figures 
nombreuses  qui  en  faciliteront  la  compréhension. 

Comme  appendice  à  ce  chapitre,  j'ai  décrit  le  phimosis  et 
le  paraphimosis . 

La  description  de  la  blennorrhagie  vient  au  chapitre  sui- 
vant. Je  discute  ses  causes,  sa  nature,  en  exposant  les  idées 
des  principaux  auteurs  contemporains.  Je  termine  par  le 
traitement  sur  lequel  je  m'étends  autant  qu'il  est  nécessaire. 

Viennent  ensuite  les  complications  immédiates  de  la 
blennorrhagie,  Vorchite  et  la  cowperiie.  Cette  dernière  ma- 
ladie n'ayant  guère  été  étudiée  que  dans  la  thèse  de  Gubler, 
j'en  donne  la  description  d'après  cet  auteur. 

Les  rétrécissements  font  Tobjet  du  huitième  chapitre. 
Après  avoir  dit  à  quoi  les  anciens  attribuaient  les  rétrécis- 
sements et  donné  les  diverses  classifications  des  auteurs  qui 
ont  précédé  l'époque  actuelle,  je  fais  voir  qu'il  n'existe  que 
deux  sortes  de  rétrécissements  :  les  uns  spontanés,  d'origine 
inflammatoire,  les  autres  traumatiques.  Les  premiers  sont 
dus  à  un  dépôt  de  lymphe  plastique  qui  s'organise  sous  la 
muqueuse  ;  les  seconds  à  un  véritable  tissu  inodulaire,  ce 
qui  est  peu  important  au  point  de  vue  du  résultat,  puisqu'ils 
se  conduisent  de  la  même  façon.  Après  avoir  décrit  la 
forme,  les  propriétés,  les  effets,  les  causes,  le  siège  des 
rétrécissements,  j'expose  la  manière  de  les  reconnaître  au 
moyen  de  la  bougie  à  boule. 


raÉFAce.  V 

Le  traitement  est  décrit  d'une  manière  étendue,  comme 
rindique  le  tableau  suivant  : 

(rtemporaire. 
Dilatation  . . .  Ipennanente. 
(immôdiate  progressive. 

interneJJÏJJf^^^^^^ 

,Uréthrolomie(  ^  "™"  ®°  f^*°*- 

.  i  I Alterna    (avec  conducteur. 

Méthodes  (de  force {  |exw5rne. .  j^^^  conducteur. 

In*     1  •  (d'avant  en  arrière. 

P^"'^'°"- •■{d'arrière  en  avant. 

^Cathétérisme  forcé. 

[par  le  nitrate  d'argent  ou  la  potasse  caus- 
,  Cautérisation  (    tique . 

[par  la  galvanocaustique. 

Cette  description,  elle  m'a  été  fournie  par  l'étude  des 
travaux  les  plus  récentes  ;  celui  de  Curtis  pour  la  dilata- 
tion temporaire,  de  Reverdin  pour  Turétbrotomie  interne, 
de  Campos  Bautista  pour  la  galvanocaustique  chimique. 
J'ai  mis  enfin  à  contribution  les  auteurs  les  plus  connus 
de  la  chirurgie  contemporaine  :  Le  Fort,  Guyon,  Ver- 
neuil,  Gosselin,  Ricbet,  A.  Guérin,  Voillemier,  Dolbeau, 
Nélaton.  On  trouvera  dans  cette  partie  de  mon  traité  des 
figures  d'instruments  inventés  par  des  auteurs  dont  je  n'ai 
pas  exposé  les  procédés  d'une  manière  étendue,  mais  les 
l^endes  placées  à  côté  des  dessins  les  feront  sufiSsamraent 
comprendre. 

La  description  du  spasme  forme  le  neuvième  chapitre.  Il 
existe  deux  sortes  de  spasmes  ;  le  spasme  symptomatique, 
connu  de  Hunter  qui  avait,  d'après  lui,  deviné  l'existence 
des  fibres  musculaires  dei'urèthre,  se  montre  dans  tous  les 
cas  d'inflammation  de  l'urèthre,  qu'eUe  soit  aiguë  ou  chrO"> 
nique;  d'ofi  il  s'ensuit  que  pour  le  guérir  c'est  la  phleg* 
masie  quil  faut  faire  disparaître.  Le  spasme  essentiel,  dont 
on  saisit,  dans  bien  des  cas,  difficilement  la  cause,  est  beau- 
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coup  plus  grave  et  difficile  à  guérir.  Les  sédatifs  restant  or-> 
dinairement  impuissants,  c'est  à  la  dilatation  du  canal,  sinon 
à  la  section  interne  et  plus  souvent  externe  de  la  portion 
membraneuse,  qu'on  est  forcé  de  recourir. 

Vient  ensuite  la  description  des  diverses  ponctions  vési^ 
cales  qui  peuvent  être  exigées  pour  obvier  à  la  rétention 
causée  par  un  rétrécissement  trop  étroit.  Ce  sont  la  ponction 
périnéale,  la  ponction  recto-vésicale,  la  ponction  hypogas- 
trique,  la  ponction  sous-pubienne,  enfin  la  ponction  capil- 
laire. A  propos  de  cette  dernière,  si  facile  à  pratiquer  et,  à 
juste  titre,  si  employée  aujourd'hui,  je  cite  une  observation 
démontrant  qu'il  ne  faut  pas  délaisser  complètement  les  mé- 
thodes anciennes. 

Le  chapitre  XI  est  consacré  aux  blessures  uréihrales. 
Celles-ci  doivent  être  étudiées  séparément,  suivant  qu'elles 
atteignent  la  partie  libre  ou  profonde  du  canal,  ou  qu'elles 
sont  produites  par  des  corps  agissant  de  dedans  en  dehors ^ 
ou  de  dehors  en  dedans.  Les  premières  constituent  les 
fausses  routes  ou  sont  produites  par  un  corps  étranger.  Les 
blessures  sont  d'ailleurs  de  deux  sortes  :  les  contusions  et 
les  plaies.  Ces  dernières  peuvent  être  produites,  comme 
partout  ailleurs,  par  un  instrument  piquant,  tranchant  ou 
contondant;  celles  par  instruments  tranchants  étant  longi- 
tudinales^ obliques  ou  transversales  ;  les  premières  inten- 
tionnelles ou  accidentelles,  les  autres  accidentelles. 

Les  fausses  routes  superficielles  ou  profondes,  complètes 
ou  incomplètes,  uniques  ou  multiples,  se  voient  sur  toute  la 
longueur  de  l'urèthre  et  sur  toute  sa  circonférence.  Mais 
elles  sont  infiniment  plus  fréquentes  à  la  courbure  sous- 
pubienne  et  à  la  prostate,  car  elles  y  sont  favorisées  aussi 
bien  par  la  conformation  physiologique  que  par  les  modifi- 
cations pathologiques  de  ces  régions. 
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Ces  lésions^  trds-difSciles  à  reconnaître  quand  on  les  pro- 
duit, ne  demandent,  en  général,  qu'une  médication  peu 
active. 

Je  désigne,  d'une  manière  générale,  dans  le  chapitre  qui 
suit,  sous  le  nom  (Tépanchement  (Furine  hors  de  Furèthre^ 
les  poches  urinaires,  les  abcès  urineux,  l'infiltration  d'urine. 
C'est  qu'en  effet  ces  trois  genres  de  lésions  sont  dus  à 
Tépanchement  de  l'urine  hors  de  son  conduit  normal  de  la 
vessie  au  dehors. 

Les  poclies  tmneuses  sont  de  deux  sortes  :  celles  où  aucune 
fissure  n'existe  à  l'urèthre,  et  celles  dans  lesquelles,  au  con- 
traire, ce  canal  est  déchiré. 

Les  abcès  urineux^  qu'on  a  rencontrés  presque  dans  toutes 
les  régions  du  corps,  peuvent  se  présenter  à  l'état  aigu  ou 
chronique.  Exigeant  une  ouverture  aussi  prompte  que  pos- 
sible dans  le  premier  cas,  ils  ne  demandent  dans  le  second 
qu'un  traitement  palliatif,  pourvu  toutefois  qu'on  se  tienne 
prêt  à  les  ouvrir  en  cas  de  besoin. 

V infiltration  (Turine  exige,  pour  se  produire,  qu'une 
grande  quantité  de  ce  liquide  fasse  irruption  dans  le  tissu 
ceUulaire  qui  entoure  l'urèthre,  et  qu'un  obstacle  accompa- 
gné d'une  altération  de  la  muqueuse  vienne  favoriser  cette 
irruption. 

D'ailleurs,  comme  l'a  démontré  Verneuil,  la  gravité  de 
l'infiltration  dépend  non-seulement  de  la  quantité  d'urine 
épanchée,  mais  encore  de  la  qualité  de  cette  urine  et  de 
l'état  du  sujet. 

Du  reste,  le  seul  remède  à  lui  opposer,  c'est  une  profonde 
incision  médiane  pratiquée  sur  le  raphé  périnéal. 

Les  fistules  périnealcs  qui  sont  décrites  après  Tépanche- 
ment  d'urine,  sont  très-rarement  congénitali  s.  On  les  divise 
en  fistules  péniennes  et  fistujes  de  la  partie  postérieure  de 
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Turèthre.  Ces  dernières  sont  divisées  en  tiréthro-périnéales 
et  scr 0 taies j  et  en  fistules  uréthro-rectales. 

Les  fistules  péniennesy  en  petit  nombre  généralement , 
entraînant  peu  de  désordres^  diffèrent  des  fistules  delà  partie 
profonde  qui,  souvent  nombreuses,  impriment  aux  tissus 
des  changements  considérables,  mais  s'oblitèrent  plus  faci- 
lement. 

Pour  guérir  les  fistules,  trois  conditions  sont  néces- 
saires : 

d  "*  Rendre  à  Turèthre  son  calibre  et  sa  souplesse  ; 

2**  Empêcher  l'urine  d'arriver  dans  les  trajets  anormaux  ; 

3°  Modifier  ces  trajets. 

Mais,  même  bien  remplies,  ces  conditions  ne  sufGsent 
souvent  pas,  surtout  pour  les  fistules  péniennes,  et  alors  il 
faut  recourir  à  d'autres  moyens  :  la  cautérisation, l'incision , 
et  pour  celles  de  la  partie  antérieure,  Yuréthroraphie  et  Vuré^ 
throplastie.  Le  chapitre  dont  nous  faisons  Tanalyse  contient 
tous  les  détails  des  divers  procédés  auxquels  ont  donné  lieu 
ces  deux  grandes  méthodes,  ceux  de  Diffenbach,  Yoillemier, 
Verneuil,  Le  Fort,  Nélaton. 

Le  chapitre  consacré  aux  corps  étrangers  renferme  d'abord 
l'histoire  des  calculs.  Ce  sont  :  l""  les  calculs  qui,  descendus 
du  rein,  et  ayant  séjourné  dans  la  vessie,  ont  été  chassés  de  cet 
organe  dans  l'urèthre;  2''  ceux  qui,  formés  par  un  fragment 
de  calcul  provenant  d'une  opération  de  lithotritie,  n'ont  pu 
franchir  le  canal  et  se  sont  surtout  accrus  sur  place;  S""  ceux 
enfin  qui  ont  pris  naissance  dans  l'endroit  même  où  ils  se 
sont  développés. 

Je  donne  une  histoire  aussi  complète  que  possible  de  ces 
calculs,  ainsi  qu'une  description  détaillée  des  opérations  et 
des  instruments  au  moyeh  desquels  on  peut  les  extraire.  De 
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Qombrei;ises  figures  intercalées  dans  cet  artiale  facilitent 
l'intelligence  du  texte. 

Dans  une  subdivision  de  ce  chapitre,  je  décris  l'histoire 
des  corps  étrangers  qui  sont  venus  du  dehors^  c'est-à-dire 
de  ceux  qui  ont  été  introduits  dans  les  voies  urinaires  de 
l'intérieur.  Je  fais  voir  que  la  variété  même  de  ces  corps 
étrangers  :  sondes,  épis  de  céréales,  porte-plume,  crayons, 
épingles,  morceaux  de  bois,  tuyaux  de  pipe,  allumettes, 
noyaux  de  cerises,  cailloux,  etc.,  ne  peuvent  être  extraits 
que  par  des  procédés  spéciaux  pour  chacun  d'eux,  et  je 
donne  à  l'appui  de  cette  opération  plusieurs  exemples  dans 
lesquels  le  chirurgien  a  été  obligé  sur  l'heure  d'inventer  un 
procédé  particulier. 

Les  polypes  de  Vurèthre^  décrits  dans  le  chapitre  suivant, 
sont  moins  fréquents  chez  lliomme  que  chez  la  femme, 
mais  de  nature  semblable,  c'est-à-dire  qu'il  y  a  chez  l'un  et 
ches^  l'autre  des  polypes  de  deux  espèces,  les  plus  nombreux 
d'origine  provenant  d'une  hypertrophie  papillaire,  les  autres 
d'une  oblitération  des  follicules  muqueuses.  Leurs  symp- 
tômes, vagues  chez  l'homme,  sont  plus  nets  chez  la  femme, 
car  ils  lui  occasionnent  des  douleurs  parfois  insupportables 
et  provoquent  des  hémorrhagies.  L'extraction  par  arrache- 
ment ou  écrasement  chez  l'homme,  l'excision  suivie  de  la 
cautérisation  chez  la  femme,  constituent  les  divers  modes  de 
traitement  des  polypes. 

L'histoire  des  tubercules  uréthraux  forme  le  dernier  cha- 
pitre. Rarement  primitifs  dans  cet  organe,  ils  s'observent 
ordinairement  dans  la  prostate,  qu'ils  soient  primitife  ou  se- 
condaires. Ils  forment  tantôt  des  granulations  ou  des  exulcé- 
rations ;  tantôt  des  élevures  pustuleuses  ou  des  ulc/érations  pro- 
fondes. Leurs  symptômes  sont  ceux  de  la  cystite  ou  de  la 
blennorrhagie  chronique.  Leur  traitement  consiste  à  s'abste- 
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nir  du  çathétérisme,  autant  qu'il  est  possible  du  moins,  et 
de  l'application  des  topiques.  Du  lait  comme  boisson,  des 
aliments  graâ,  des  bains  de  mer  ou  sulfureux,  constitueront 
les  seuls  remèdes  h  opposer  à  cette  maladie. 
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MALADIES  DE   L'URÈTHRE 


ANATOMIE 

Je  m'étendrai  peu  sur  Tanatomie  de  Furèthre, 
cette  question  étant  traitée  avec  beaucoup  de  détails 
et  de  précision  dans  les  traités  d'anatomie  descrip- 
tive ou  chirurgicale.  J'ajouterai  seulement  à  la 
description  succincte  que  je  vais  faire  de  ce  con- 
duit quelques  remarques  utiles  aux  praticiens. 

L'urèthre  de  Thomme,  organe  excréteur  de 
Turine  et  du  sperme^  est  un  canal  qui  s'étend  de  la 
partie  inférieure  et  antérieure  de  la  vessie  au  méat 
urinaire.  Dans  sa  partie  antérieure,  il  contribue 
à  compléter  la  verge,  organe  de  la  copulation. 

Direction.  —  A  partir  du  col  vésical,  jusqu'à  la 
symphyse  pubienne,  Turèthre  se  dirige  de  haut  en 
bas  et  d'arrière  en  avant  ;  sous  la  symphyse  des 
pubis,  il  devient  horizontal,  pour  se  relever  de  nou- 
veau jusqu'au  ligament  suspenseur  delà  verge.  Là> 
il  décrit  un  angle  ouvert  en  bas,  pour  suivre  les 
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corps  caverneux  dans  leur  direction  en  bas  et  en 
avant. 

L'urèlhre,  comme  on  le  voit,  décrit  donc  deux 
courbes  :  Tune  postérieure,  ouverte  en  haut  et  en 
avant;  Tautre  antérieure,  à  laquelle  on  a  donné  le 
nom  à' angle  uréthral,  regardant  en  bas  et  disparais- 
sant soit  au  moment  du  coït,  ou  de  la  miction,  ou 
quand  on  relève  la  verge  pour  pratiquer  le  cathété- 
risme. 

L'ouverture  de  Turèthre  dans  la  vessie  est  sé- 
parée de  la  symphyse  pubienne  par  un  espace  de 
3  centimètres  à  3  centimètres  et  demi  et  la  ligne 
horizontale  qui  s'étend  de  cet  orifice  à  Tautre  ex- 
trémité de  la  courbe  postérieure,  traverse  la  sym- 
physe pubienne  à  Tunion  de  son  tiers  supérieur 
avec  ses  deux  tiers  inférieurs. 

La  partie  ^horizontale  de  Turèthre  qui  passe 
au-dessous  de  la  symphyse  pubienne  en  est  séparée 
par  une  distance  de  16  à  18  millimètres.  D'un 
autre  côté,  le  canal  ne  se  relève  que  de  i  centi- 
mètre environ,  pour  gagner  le  sommet  de  l'angle 
uréthral. 

Division.  —  L'urèthre  a  été  divisé,  suivant  les 
parties  qu'il  traverse,  en  trois  portions  :  une  posté- 
rieure contenue  dans  la  prostate,  région  prostatique; 
une  moyenne,  portion  musculeuse  et  membraneuse  ;  et 
une  antérieure  dans  les  parois,  constituées  par  du 
tissu  spongieux,  lui  ont  fait  donner  le  nom  de  pof- 
tion  spongieuse . 

Dimension.  —  L'urèthre  a  environ  16  centimètres 
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de  longueur  chez  Tadulte^  d'après  M.  Sappey.  Chez 
Fenfant  naissant^  il  n'a  que  6  centimètres;  à  cinq 
ans,  il  en  a  7  ;  à  dix  ans,  de  8  à  9;  à  quinze  ou 
seize  ans,  12  ou  14. 

Il  n'est  pas  sans  intérêt  de  connaître  la  longueur 
de  chacune  des  portions  de  Turèthre;  or,  celle  de 
la  portion  prostatique  est  d'environ  3  centimètres  ; 
celle  de  la  portion  membraneuse  de  1  centimètre 
et  demi;  celle  de  la  portion  spongieuse  de  12  cen* 
timètres. 

L'axe  de  la  symphyse  pubienne  prolongée  cor- 
respond juste  à  Tunion  de  la  partie  spongieuse  avec 
la  portion  membraneuse. 

La  largeur  de  Turèthre  n'est  pas  la  même,  tant 
s'en  faut,  dans  toute  sa  longueur. 

Très*étroit  et  peu  extensible  au  niveau  du  méat, 
11  se  dilate  immédiatement  derrière  lui  pour  for- 
mer la  fosse  naviculaire.  A  celle-ci  succède  un  nou- 
veau rétrécissement  d'une  étendue  de  3  à  4  centi* 
mètres.  A  partir  de  l'angle  uréthral,  le  canal  se 
dilate  de  nouveau  et  de  plus  en  plus  jusqu'au  res- 
serrement formé  par  l'aponévrose  moyenne.  Im- 
médiatement en  avant  de  cette  aponévrose  est  la 
partie  la  plus  large  de  Turèthre,  le  bulbe  uréthral,  où 
l'on  voit  comme  une  sorte  de  dépression  que  l'on 
désigne  quelquefois  sous  le  nom  de  cul-de-sac  du . 
bulbe.  A  partir  de  l'aponévrose  moyenne  ou  liga-* 
ment  de  Carcassonne,  l'urèthre  est  resserré  dans 
toute  ia  longueur  de  la  portion  membraneuse.  Puis 
il  subit  une  nouvelle  dilatation  dans  la  portion 
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prostatique  pour  se  rétrécir  une  dernière  fois  à  son 
entrée  dans  la  vessie. 

Conformation  extérieure.  —  Extérieurement, 
Turèthre  répond  aux  différentes  parties  qui  ont 
donné  leur  nom  aux  diverses  portions  sous  les- 
quelles on  a  rhabitude  de  les  désigner.  En  arrière, 
c^est  la  prostate  qui  présente  un  renflement  rela- 
tivement considérable;  puis,  en  avant  de  cette 
glande,  un  amincissement  très-marqué  correspon- 
dant à  la  région  membraneuse . 

Vient  ensuite  un  nouveau  renflement  formé  par 
le  tissu  spongieux  de  Turèthre,  c'est  le  bulbe.  En 
avant  de  ce  renflement  Turèthre,  toujours  volumi- 
neux à  causa  de  la  présence  du  tissu  spongieux, 
diminue  cependant  un  peu  de  diamètre,  jusqu'au 
méat  ou  il  se  renfle  de  nouveau.  Ce  renflement, 
qu'on  désigne  sous  le  nom  de  gland,  est,  comme  le 
précédent,  formé  par  le  tissu  spongieux  ;  seule- 
ment, contrairement  à  celui-ci,  il  occupe  la  face 
supérieure  de  Turèthre. 

Rapports.  —  La  portion  prostatique  repose  infé- 
rieurement  sur  Paponévrose  moyenne  du  périnée 
ou  ligament  de  Carcassonne,  en  arrière  elle  répond 
à  Taponévrose  prostato-périnéale  qui  la  sépare  du 
rectum;  en  avant,  à  la  symphyse  pubienne  dont 
.  elle  est  séparée  par  un  lacis  veineux  très-considé- 
rable et  dont  les  parois,  entremêlées  de  fibres  apo- 
névrotiques,  sont  toujours  écartées.  Sur  les  côtés, 
la  prostate  répond  aux  releveurs  de  Tanus  dont  la, 
sépare  Taponévrose  pubio-rectale.  Là,  comme  en 
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avant,  il  existe  des  veines  en  assez  grand  nombre. 
La  base  de  la  prostate  embrasse  la  vessie  en  avant 
et  s'accole  aux  vésicules  séminales  en  arrière.  ËUe 
est  traversée  dans  une  grande  étendue  par  les  con- 
duits éjaculateurs  qui  viennent  s'ouvrir  de  chaque 
côté  du  verumontanum. 

Portion  membraneuse.  —  Cette  partie  de  Turèthre 
répond  à  Faponévrose  moyenne  ou  ligament  de 
Carcassonne  qu'elle  traverse  à  sa  sortie  du  bassin. 
La  partie  située  en  arrière  de  cette  aponévrose, 
longue  seulement  de  quelques  millimètres,  est  en 
rapport  avec  le  même  plexus  veineux  que  la  pros- 
tate auquel  on  a  donné  le  nom  de  plexus  de  San- 
torini,  et  avec  un  muscle  dont  le  rôle  est  très- 
importunt  en  physiologie,  le  mwcle  de  Wilson. 

La  partie  de  la  portion  membraneuse  située  en 
avant  de  l'aponévrose  moyenne,  très-courte  aussi, 
répond  au  bulbe  inférleurement.  Au  centre^  la 
portion  membraneuse  est  embrassée  par  les  deux 
feuillets  de  l'aponévrose  moyenne  et  répond  au 
ffluscle  de  Guthrie . 

Portion  spongieuse. — Cette  portion  del'urèthreesl 
située  dans  le  sillon  inférieur  des  corps  caverneux, 
qu'elle  déborde  en  arrière  et  en  avant  :  en  arrière, 
au  moyen  du  bulbe,  en  avant  par  celui  du  gland. 

Le  bulbe  est  en  rapport  en  haut  avec  l'aponé- 
vrose moyenne  qui  le  sépare  du  muscle  de  Wil- 
son  ;  en  bas,  avec  le  muscle  bulbo-caverneux  qui 
le  recouvre.  Le  bulbe  se  trouve  éloigné  du  rectum 
d'environ  15  millimètres   à  2  centimètres  chez 
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Tadulte  ;  il  s'en  rapproche  un  peu  chez  les  vieil* 
lards.  Un  peu  en  arrière  de  lui,  on  rencontre  les 
glandes  de  Gooper. 

Le  gland,  qui  forme  Textrémité  de  la  verge,  tan- 
tôt découvert,  tantôt  au  contraire  recouvert  par  le 
prépuce,  coiffe  les  corps  caverneux  du  pénis. 

L'urèthre  est  retenu  dans  le  sillon  que  lui  for- 
ment les  corps  caverneux  par  un  dédoublement  de 
Taponévrose  très-résistante  qui  enveloppe  la  verge. 

Structure.  —  Dans  la  structure  de  Furèthre,  nous 
étudierons  :  !•  la  muqueuse  qui  recouvre  cet  or- 
gane à  rintérieur  ;  2*  la  couche  musculaire. 

Muqueuse  de  l'urèthre. — Cette  membrane  présente 
une  coloration  blanchâtre,  si  ce  n'est  au  niveau  de 
la  région  membraneuse  qu'elle  est  un  peu  rou- 
geâtre,  à  cause  de  la  stase  sanguine.  Extérieurement 
elle  adhère  intimement  à  la  couche  musculaire. 

Sur  sa  face  interne  on  trouve  partout,  mais  sur- 
tout le  long  de  la  paroi  supérieure  de  la  portion 
spongieuse,  plusieurs  petits  orifices  ouverts  en 
avant.  Ces  orifices  forment  l'entrée  des  lacunes  de 
Morgagni  et  sont  quelquefois  assez  larges  pour  que 
la  sonde  vienne  y  buter  et  s'y  arrêter.  Outre  ces 
obstacles,  il  en  existe  un  autre  aussi  sur  la  face  su- 
périeure ;  il  est  situé  à  2  ou  3  centimètres  du  méat 
et  constitue  la  valvule  de  Gu^rin  du  nom  de 
Panatomiste  qui  Ta  décrit  le  premier.  De  là  le  pré- 
cepte de  diriger  la  sonde  sur  la  paroi  inférieure  du 
canal  dans  les  cinq  ou  six  premiers  centimètres  de 
Furèthre. 


ANATOMIB.  7 

La  muqueuse  présente  aussi  un  nombre  de  plis 
plus  ou  moins  considérable^  surtout  au  niveau  de 
la  paroi  membraneuse^  plis  qui  paraissent  aug« 
menter  en  quantité  et  en  dimension  chez  les  vieil- 
lards. 

Au  niveau  de  la  prostate,  on  rencontre  sur  la 
paroi  inférieure  du  canal  une  saillie  antéro-posté- 
rieure  blanchâtre,  appelée  verumontantm.  Cette 
saillie^  qui  a  1  millimètre  d'épaisseur,  1  à  2  mil* 
limètres  de  hauteur  et  13  millimètres  de  longueur, 
se  perd  insensiblement  en  avant  et  donne  naissance 
à  plusieurs  petits  prolongements  auxquels  on  a 
donné  le  nom  de  freins  du  verumontanum. 

Au  sommet  du  verumontanum  se  trouve  un  ori* 
fiée  qui  donne  entrée  dans  une  dépression  de  1  cen- 
timètre de  profondeur  environ  placée  entre  les  ori- 
fices des  conduits  éjaculateurs  qu'on  a  désignés  sous 
le  nom  d'utricule  prostatiqw,  mais  dont  on  ne  con- 
naît pas  au  juste  les  usages. 

La  muqueuse  de  Furèthre  est  formée  d'un  grand 
nombre  de  glandes  en  grappe  dont  la  structure  est 
la  même  dans  la  portion  spongieuse  ou  membra- 
neuse  que  dans  la  portion  prostatique.  Elles  sont 
abondantes,  surtout  à  la  paroi  supérieure;  les 
unes,  très-petites,  s'ouvrent  perpendiculairement  à 
la  muqueuse  les  autres,  plus  volumineuses,  ont 
leur  orifice  tourné  en  avant;  telles  sont,  entre 
autres,  celles  que  Ton  a  désignées  sous  le  nom  de 
lacunes  de  Morgagni.  D'après  M.  Sappéy,  les  val- 
vules uréthrales  ne  seraient  constituée»  que  par 
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raugmentation  de  volume  de  la  partie  postérieure 
de  Torifice  de  ces  glandes  ;  la  valvule  de  Guérîn 
en  particulier  serait  toujours  la  conséquence  de 
ce  changement. 

La  couche  musculaire  de  Turèthre  a  une  épaisseur  de 
1  millimètre  ;  elle  est  formée  de  fibres  longitudinales 
très-régulièrement  disposées  dans  les  régions  spon- 
gieuses et  membraneuses,  et,  au  contraire,  irrégu- 
lièrement enchevêtrées  dans  la  portion  prostatique. 
C'est  à  la  disposition  irrégulière  de  ces  fibres 
musculaires  qu'est  due  la  formation  du  verumon- 
tanum  et  des  freins  du  verumontanum.  Les.  fibres 
musculaires  uréthrales  se  continuent  avec  celles  de 
la  vessie  et  adhèrent  intimement  par  leur  face 
externe  à  la  prostate,  au  muscle  de  Wilson,  ou  au 
tissu  spongieux  de  la  portion  libre  de  Turèthre. 

Vaisseaux  et  nerfs. — LelS  artères  proviennent  de  la 
honteuse  interne  ;  ce  sont  :  Fartère  bulbeuse  qui 
pénètre  le  bulbe  d'arrière  en  avant,  et  la  dorsale  de 
la  verge  qui  arrive  vers  la  base  du  gland  en  se  ra- 
mifiant. Les  ramifications  entourent  en  partie  la 
base  du  gland  et  la  pénètrent.  Le  tissu  spongieux 
est,  comme  on  le  voit,  abondamment  pourvu  de 
sang  dont  une  partie  lui  arrive  par  la  partie  anté- 
rieure, tandis  que  l'autre  lui  vient  de  la  partie  pos- 
térieure ;  en  sorte  qu'elle  marche  à  la  rencontre  de 
la  précédente  avec  laquelle  elle  s'enchevêtre. 

Les  veines  vont  se  jeter,  les  unes  dans  le  plexus 
de  Santorini,  les  autres  dans  la  honteuse  interne, 
quelques-unes  dans  la  saphène  interne. 


ANATOMIE.  9 

Nous  yenons  de  décrire  Furèthre  d'une  manière 
succincte^  mais  sans  nous  placer  au  point  de  vue 
pratique^  et  en  tenant  compte  uniquement  de  sa  si- 
tuation anatomique.  Pour  le  chirurgien  il  faut,  je 
crais,  et  c'est  la  manière  de  voir  de  M.  Guyon,  en- 
visager ce  canal  comme  formé  de  deux  parties  dis- 
tinctes :  Tune,  antérieure,  s'étendant  du  méat  au 
collet  du  bulbe,  c'est-à-dire  au  point  où  Turèthre, 
sortant  du  bassin,  passe  au  travers  de  Faponé vrose 
moyenne  ou  ligament  de  Carcassonne;  l'autre 
postérieure,  s'étendant  de  cette  même  aponé- 
vrose au  col  de  la  vessie. 

A  la  réunion  de  ces  deux  parties,  Furèthre  se 
resserre  de  manière  à  former  pour  ainsi  dire  deux 
canaux  indépendants,  comme  le  démontre  Texamen 
d'un  urèthre]sain  et  vivant,  avec  la  bougie  à  boule. 
Étant  donné,  en  effet,  un  explorateur  à  boule, 
une  bougie  de  Bell  n**  19,  cette  bougie,  introduite  . 
dans  le  méat  et  poussée  doucement  dans  Turèthre, 
ne  rencontre  pas  d'obstacle,  si  ce  n'est  à  une  pro- 
fondeur d'environ  11  à  12  centimètres  ;  elle  ne  fait 
pas  non  plus  souffrir  le  patient,  et  celui-ci  n'accuse 
même  le  plus  souvent  aucune  sensation  désagréable; 
cette  portion  de  l'urèthre  ainsi  parcourue  par  la 
bougie,  c'est  la  première  partie,  l'urèthre  antérieur, 
pour  ainsi  dire.  L'obstacle  rencontré  parla  bougie, 
c'est  l'ouverture  de  la  seconde,  de  l'urèthre  posté- 
rieur, le  collet  du  bulbe,  sorte  de  resserrement 
produit  par  l'aponévrose   moyenne,    aponévrose 
très-résistante  qui  ferme  le  bassin  en  bas,  et  au 
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travers  de  laquelle  passe  Turèthre  au  niveau  de 
Funion  de  la  portion  membraneuse  avec  la  portion 
spongieuse.  A  ce  points  plus  ou  moins  difficile  à 
surmonter,  selon    les  sujets,  la  main  perçoit  la 
sensation  d^une  résistance  vaincue  ;  puis,  en  conti- 
nuant à  pousser  la  bougie,  on  lui  fait  parcourir  la 
seconde  partie,  sans  rencontrer  d'obstacle,  jusqu'^à 
ce  qu^on  la  sente  plonger  dans  le  vide  de  la  vessie. 
Je  dis  qu'elle  parcourt  cette  seconde  partie  sans 
obstacle,  quoique  cependant  elle  y  soit  plus  serrée, 
au  moins  dans  l'espace  d'un  centimètre  et  demi 
environ,  que  dans  la  partie  antérieure.  C'est,  qu'en 
effet,  elle  a  à  parcourir  la  portion  membraneuse 
qui  est  la  plus  étroite  et  la  plus  fournie  de  fibres 
musculaires  de  toutes  les  portions  de  l'urèthre,  et 
dont  les  fibres,  en  se  contractant,  viennent  serrer 
la  bougie.  Quand  on  retire  l'instrument,  on  sent 
absolument  les  mêmes  obstacles,  et  l'instrument  se 
trouve  arrêté  un  instant  dans  sa  marche  au  niveau 
de  l'aponévrose  moyenne  après  avoir  été  serré  tout 
du  long  de  la  portion  membraneuse. 

Cette  séparation  de  l'urèthre  en  deux  parties  se 
démontre  d'une  autre  manière.  Au  lieu  d'une 
bougie  à  boule  fermée,  prenez  une  bougie  à  boule 
percée^  et  adaptez-y  une  seringue  de  Pravaz,  grand 
modèle,  remplie  d'un  liquide  quelconque;  pous- 
sez l'olive  de  la  bougie  au  delà  de  l'aponévrose 
moyenne,  et  faites  une  injection,  vous  ne  verrez 
pas  une  goutte  de  liquide  sortir  par  le  méat.  D'un 
autre  côté,  faites  la  même  injection  à  partir  du 
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méat,  et  elle  ressortira  tout  entière  au  dehors, 
parce  que  Taponévrôse  de  Carcassonne  lui  oppose 
une  barrière  infranchissable.  Ce  n'est  pas  que 
d'une  manière  absolue  cet  obstacle  n'ait  jamais  été 
firanchi  par  une  injection,  mais  parce  qu'on  a  em- 
ployé une  force  exagérée,  et  cela  au  grand  détri-» 
ment  du  malade,  car  on  a  vu  des  cystites,  des  abcès 
de  la  prostate  et  la  mort  même  succéder  à  une  pa- 
reille manœuy;re. 

Si,  au  lieu  du  cathétérisme  avec  une  bougie  è 
boule,  nous  pratiquons  cette  opération  avec  une 
tsonde  rigide  d'argent,  nous  voyons  encore  l'aponé- 
vrose moyenne  opposer  par  son  resserrement  un 
obstacle  d'autant  plus  grand  à  la  progression  de 
l'instrument,  que  Turèthre  se  recourbe  justement  à 
son  niveau.  En  sorte  que  la  difficulté  véritable  de 
l'opération  dont  nous  parlons  est  à  ce  niveau,  ce 
qui  explique  la  fréquence  des  fausses-routes  sur 
ce  point. 

Si  de  la  physiologie  nous  passons  à  la  clinique, 
nous  remarquons  encore  l'influence  énorme  du 
sphincter  de  la  région  membraneuse.  Ainsi,  dans  la 
blennorrhagie,  on  voit  l'inflammation  le  plus  sou- 
vent limitée  à  la  partie  antérieure  ne  pouvoir  fran- 
chir l'étroite  porte  d'entrée  de  la  seconde  ;  elle  se 
cantonne,  sïmplante  en  avant  de  cette  séparation, 
et  opère  dans  les  tissus  ces  transformations  si  fré- 
quentes qui  sont  la  cause  des  rétrécissements  si 
nombreux  sur  ce  point.  Que  cette  même  inflam- 
mation vienne  à  surmonter  l'obstacle,  alors  très- 
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souvent  elle  quitte  la  partie  antérieure,  mais  pour 
se  fixer  dans  la  postérieure,  sur  la  région  membra- 
neuse et,  plus  fréquemment  encore,  sur  la  pros- 
tate, d'où  il  est  si  difficile  de  la  faire  disparaître. 
Mais  ici,  les  organes  génitaux,  les  épididymes,  les 
testicules,  les  vésicules  séminales  deviennent  sou- 
vent malades  à  leur  tour  ;  car  la  connexion  intime 
de  la  partie  postérieure  avec  ces  organes,  la  dis- 
tingue encore  nettement  de  Tantérieure  qui  n^'a 
avec  eux  que   des  rapports  éloignés.   En  outre, 
on  voit  souvent  apparaître  alors  de  la  cystite  du  col 
et  du  corps  de  la  vessie,  et  parfois  même  de  riu- 
flammation  rénale. 

La  séparation  de  rurèthré  en  deux  parties 
n'exerce  pas  seulement  son  influence  sur  Tinflam- 
mation  de  cet  organe,  mais  encore  sur  les  corps 
étrangers,  les  calculs,  par  exemple.  Qu'un  gravier, 
descendu  du  rein,  ait  été  rejeté  par  la  vessie  dans 
la  partie  postérieure  de  Turèthre,  sans  en  pouvoir 
sortir,  vous  le  verrez  se  développer  en  arrière  et 
gagner  la  vessie  en  en  forçant  le  col,  mais  en  avant, 
il  ne  dépassera  l'aponévrose  moyenne  que  dans  des 
cas  tout  à  fait  exceptionnels  ;  qu'il  se  soit  fixé  dans 
la  partie  libre  de  l'urèthre,  il  en  sera  de  même,  et 
son  développement  en  arrière  ne  franchira  que 
très-rarement  le  ligament  de  Carcassonne. 

On  pourrait  poursuivre  cette  démonstration  et 
faire  voir  par  exemple  que  le  spasme,  le  spasme 
grave,  n'existe  pas  dans  la  partie  libre  de  l'urèthre, 
mais  dans  la  portion  périnéale  profonde.  On  pour- 
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rait  encore  faire  voir  que  les  fistules  uréthro^péri- 
néales,  beaucoup  plus  fréquentes  que  celles  de  la 
partie  pénienne  de  Turèthre  sont,  par  contre,  bien 
plus  faciles  à  guérir  et,  qu'encore  à  ce  pointde  vue, 
il  existe  une  distinction  à  faire  entre  la  partie  an- 
térieure et  la  partie  postérieure  du  canal. 

Pour  terminer  ce  qui  a  rapport  à  Fanatomie  de 
Furèthre,  je  dois  ajouter  que  si  une  incision  de  ce 
canal  devient  nécessaire,  comme  dans  Tinfiltration 
urinaire  par  exemple,  il  faut,  dans  la  partie  anté- 
rieure, comme  dans  la  postérieure,  la  pratiquer  sur 
la  ligne  médiane  et  d'avant  en  arrière.  Sur  sa  par- 
tie libre  on  n'aura  pas  à  craindre  d'ouvrir  de  vais- 
seaux et,  par  conséquent,  une  hémorrhagie  impor- 
tante ;  il  en  sera  de  même  en  arrière,  ci  on  reste  bien 
sur  la  ligne  médiane  ou  raphé,  et  qu'arrivé  sur  l'apo- 
névrose moyenne  que  l'on  reconnaît  à  son  extrême 
résistance,  on  ait  soin  de  débrider  en  arrière  pour 
ménager  le  bulbe  uréthral  qu'un  espace  de  1  cen- 
timètre 5  à  2  centimètres  sépare  du  rectum.  On 
pourra  donc,  en  restant  dans  les  limites  que  nous 
venons  de  fixer,  sectionner  jusqu'à  l'urèthre  sans 
aucune  crainte  d'hémorrhagie,*^  par   cette  raison 
qu'il  n'existe  pas  trace  de  vaisseau  sur  la  ligne 
médiane. 

Si  on  veut  cautériser  les  canaux  éjaculateurs,  on 
se  servira  d'une  solution  de  nitrate  d'argent  plus 
ou  moins  concentrée;  puis,  une  bougie  à  boule 
percée  étant  introduite  jusque  dans  la  vessie,  ce 
dont  on  s'apercevra  au  léger  filet  d'urine  qui  sortira 
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par  rinstrument,  on  retirera  celui-ci  de  2  centi* 
mètres  et  demi  après  que  Turine  aura  cessé  de 
couler^  et  on  injectera  la  solution  goutte  à  goutte. 
Celle-ci  tombera  sur  les  orifices  des  canaux  en 
question,  qui  s'ouvrent  toujours  à  cette  distance 
du  col  vésical  (1). 

(I)  Tillaux.  Leçons  orales. 


CONSIDERATIONS  GÉNÉRALES 


Physiologie.  —  La  fonction  physiologique  de 
Furèthre  est  double  :  cet  organe  est,  en  eflfet,  à  la 
fois  le  canal  excréteur  de  Turine  et  du  sperme,  c'est- 
à-dire  qu'il  remplît  dans  Y^'aculation  et  dans  la  mie- 
tion  un  rôle  également  important.  Mais  si,  pour 
raccomplissement  de  la  première  de  ces  fonctions, 
toutes  les  parties  qui  le  constituent  doivent  être 
dans  un  éréthisme  complet,  il  en  est  tout  autrement 
dans  la  seconde,  puisqu'elle  exige,  au  contraire,  le 
relâchement  entier  de  ces  mêmes  parties. 

Miction.  —  Parmi  les  physiologistes,  les  uns  pen- 
sent que  r urine  est  retenue  dans  la  vessie  par  la 
contraction  d'un  sphincter  dont  est  pourvu  le  col 
de  cet  organe,  sphincter  auquel  vient  s'ajouter  la 
contraction  de  la  portion  membraneuse;  les  autres, 
parmi  lesquels  il  faut  ranger  MM.  Kuss  et  Duval  (1), 
soutiennent  que  la  prostate  est  l'agent  principal  de 
la  rétention  de  l'urine  dans  la  vessie.  Pour  ces  au- 
teurs, le  tissu  dur,  épais  et  serré  de  cette  glande 
suffît,  par  l'accolement  de  ses  parois  à  elles-même, 

(1)  Kass  et  Daval,  Traité  de  physiologie,  Paris,  i876. 
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pour  empêcher  le  liquide  contenu  dans  la  cavité 
vésîcale  de  s'échapper.  A  Taccolement  des  parois 
de  la  prostate  viennent  d'ailleurs  se  joindre  celles 
du  reste  du  canal,  maintenues  Tune  contre  Tautre 
par  la  disposition  de  leurs  fibres  musculaires  pro  • 
près  et  des  fibres  aponévrotiques  extérieures  qui 
du  canal  se  rendent  aux  branches  ascendantes  de 
rischion  et  descendantes  des  pubis. 

Le  besoin  d'uriner  est  lié,  pour  la  plupart  des 
physiologistes,  à  une  sensation  interne  dont  le 
point  de  départ  est  dans  la  vessie  et  dans  son  col, 
mais  le  siège  dans  le  cerveau.  D'après  cette  théorie, 
le  réservoir  urinaire  n'a  pas  besoin  d'être  plein 
pour  que  l'envie  d'uriner  se  fasse  sentir,  et  la 
preuve,  c'est  que  dans  les  maladies  du  corps,  et 
surtout  du  col  de  la  vessie,  il  suffit  souvent  de  la 
présence  d'une  très-petite  quantité  d'urine  dans  cet 
organe  pour  éveiller  le  besoin  d'uriner. 

MM.  Kuss  et  Duval  (1)  expliquent  ce  besoin  d'une 
autre  manière.  Pour  eux,  l'envie  d'uriner  ne  se  fait 
sentir  que  quand  l'urine  a  trop  distendu  les  parois 
vésicales.  Alors  celles-ci  réagissent,  compriment 
leur  contenu  qui  force  le  col  vésical  et  fait  irrup- 
tion dans  la  portion  prostatique.  C'est  le  contact 
de  l'urine  avec  la  muqueuse  très-sensible  de  cette 
région  qui  donne  lieu  au  besoin  d'uriner.  Que  la 
prostate  serve,  dans  une  certaine  mesure,  à  la 
rétention  de  l'urine  dans  la  vessie,  rien  ne  s'oppose 

{\  ]  Kuss  et  Daval,  hc.  cit. 
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à  Fad mettre;  mais  qu'elle  ait,  dans  la  miction, 
le  rôle  qui  lui  est  attribué  par  Kuss  et  Duval,  c'est 
fort  douteux;  car  la  femme  ressent,  de  la  même 
manière  que  Thomme,  le  besoin  d'uriner  quoi- 
qu'elle n'ait  pas  de  prostate.  On  est  par  cela  même 
bien  forcé  d'admettre,  la  présence  d'un  sphincter 
qui  ferme  la  vessie,  sans  cela  il  y  aurait  chez  la 
femme  incontinence  d'urine. 

Quoi  qu'il  en  soit,  au  moment  de  la  miction  in- 
terviennent des  muscles  soumis  à  l'empire  de  la 
volonté  ;  ce  sont  ceux  du  périnée  :  le  releveur  de 
l'anus,  le  transverse  profond,  le  bulbo-cavemeux, 
le  transverse  du  périnée  et  les  ischio-cavemeux, 
dont  la  contraction  volontaire  s'oppose  à  la  sortie 
de  l'urine.  D'après  MM.  Kuss  et  Duval,  le  muscle  de 
Wilson,  dont  la  contraction  s'effectue  aussi  bien 
sous  rinfluence  de  la  volonté  que  par  action  réflexe, 
serait  seul  en  action  à  ce  moment.  Par  suite  de  ces 
contractions,  l'urine  serait  retenue  ou  même  re- 
foulée  de  la  région  prostatique  dans   la  vessie. 
Mais,  en  général,  le  muscle  de  Wilson,  comme 
ceux  du  périnée,   n'est  pas  obligé  à  de  grands 
efforts,  parce  qu'on  cède  au  besoin  d'uriner  aussi- 
tôt qu'il  se  fait  sentir.  Supposé,  d'ailleurs,  qu'il 
en  fût  autrement,  on  résisterait  assurément  pen- 
dant un  certain  temps,  mais  il  arriverait  un  mo- 
ment où  le  relâchement  musculaire  succédant  à 
une  trop  longue  contraction,  l'urine  s'échapperait 
malgré  la  volonté.  Il  faut  donc,  comme  nous  ve- 
nons de  l'expliquer,  que  les  parties  susceptibles 

H.  Picard.  2 
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de  retenir  Turine  soient  relâchées  pendant  la  mic- 
tion. Mais  la  vessie  doit,  au  contraire,  se  contracter 
pour  chasser  ce  liquide;  or,  comme  sa  couche  mus« 
culaire  est  constituée  par  des  fibres  lisses  dont,  par 
conséquent,  la  contraction  est  lente,  le  diaphragme 
et  les  muscles  de  la  paroi  abdominale  viennent  à 
son  secours,  ils  se  contractent  à  leur  tour,  ap- 
puient sur  elle  le  paquet  intestinal  et  font  sentir 
efficacement  leur  action  au  début  de  la  miction 
et  surtout  à  la  fin,  quand  il  s'agit  de  chasser  les 
dernières  gouttes  de  l'urine. 

Pendant  la  miction,  la  partie  de  Furèthre  située 
en  avant  de  l'aponévrose  moyenne  est  tout  à  fait 
passive,  elle  se  déplie  sous  l'influence  du  jet  d'urine 
qui  écarte  ses  parois. 

Éjaculation.  —  L'urèthre,  qui,  dans  la  miction^ 
sert  de  canal  excréteur  à  l'urine,  remplit  dans  l'éja- 
culatîon  un  rôle  identique;  mais,  contrairement  à 
ce  qui  se  passe  dans  l'accomplissement  de  la  pre- 
mière de  ces  fonctions,  il  est  nécessaire,  pour  une 
éjaculation  normale,  que  ce  canal,  au  lieu  d'être 
dans  le  relâchement,  se  trouve,  au  contraire,  dans 
un  état  d'éréthisme  complet.  Ses  parois,  au  lieu 
d'être  passives,  comme  dans  la  miction,  sont,  au 
contraire,  préalablement  écartées  l'une  de  l'autre 
par  l'érection  du  tissu  spongieux,  en  sorte  que  le 
sperme  trouve  la  voie  toute  ouverte  quand  il  est 
dardé  en  avant. 

Plusieurs  organes,  assurément,  concourent  à 
réjaculation,  tels  sont  les  canaux  éjaculateurs,  les 
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vésicules  séminales,  les  canaux  déférents,  peut«6tre 
même  répididyme,  mais  leurs  contractions  ne  font 
qu'aider  celles  des  parties  dont  nous  allons  main- 
tenant nous  occuper. 

C'est,  en  e£fet,  à  la  prostate  qu'est  réservée 
la  plus  grande  part  d'influence  dans  l'éjacula- 
tion.  Les  contractions  des  organes  que  nous  ve« 
nons  d'énumérer  font  affluer  le  sperme  dans  la 
région  prostatique.  Celle-ci,  sous  l'influence  de 
Téréthisme  général,  se  gonfle;  le  verumontanum 
vient  s'appliquer  sur  la  paroi  antérieure  du  col  vé- 
sical,  de  manière  à  fermer  tout  accès  au  sperme, 
du  côté  de  la  vessie;  tandis  que,  par  suite  de  l'érec- 
tion, les  ouvertures  des  canaux  éjaculateurs,  lar- 
gement ouverts,  laissent  arriver  le  sperme  en 
quantité  de  plus  en  plus  considérable.  D'un  autre 
côté,  la  contraction  du  muscle  de  Wilson  offre 
au  sperme  en  avant  de  la  prostate  une  barrière 
aussi  infranchissable  que  le  verumontanum  en 
arrière,  si  bien  qu'il  s'amasse  en  grande  quantité 
entre  ces  deux  obstacles.  Mais  bientôt,  le  muscle 
de  Wilson  se  détend,  tandis  que  le  verumontanum 
reste  toujours  gonflé,  en  sorte  que  le  sperme,  éner^ 
giquement  comprimé  par  les  contractions  des  fibres 
lisses  des  canaux  éjaculateurs,  des  vésicules  sémi- 
nales et  des  canaux  déférents,  se  précipite  en  avant 
avec  une  force  encore  augmentée,  au  dire  de  beau- 
coup de  physiologistes,  par  les  contractions  des 
muscles  du  périnée.  Le  muscle  de  Wilson,  qui 
s'était  relâché,  ne  tarde  pas  à  se  contracter  de  nou- 
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veau  pour  se  détendre  encore,  ce  qui  explique  les 
spasmes  et  les  saccades  de  réjaculatîon(l). 

Pathologie.  —  Maintenant  que  nous  avons  ex- 
posé le  rôle  de  Turèthre  en  physiologie,  il  nous 
peste  à  donner  un  aperçu  de  celui  qu'il  joue  en 
pathologie-  Quand  on  jette  un  coup  d'œil  sur  les 
maladies  des  voies  urinaîres,  on  ne  tarde  pas  à 
s'apercevoir  que  Turèthre  est  de  toutes  les  parties 
de  l'appareil  urinaire  la  première  atteinte  soit  par 
Pinflammation,  soit  par  le  traumatisme,  soit  même 
par  les  vices  de  conformation,  sans  qu'on  puisse, 
d'ailleurs,  rendre  compte  de  cette  dernière  parti- 
cularité. L'inflammation  et  le  traumatisme  s'ex- 
pliquent par  la  situation  plus  extérieure  de  cet 

• 

organe  qui  l'expose  davantage  aux  chocs,  aux  eoups^ 
aux  contusions.  De  même  pour  l'inflammation  :  en- 
fermé dans  les  corps  caverneux,  Turèthre  constitue 
avec  eux  l'organe  copulateur,  et  c'est  dans  le  coït 
que  l'homme  gagne  Turéthrite;  l'uréthrite,  cette  ma- 
ladie si  fréquente  que  presque  aucun  homme  n'y 
échappe;  qui,  peu  sérieuse  le  plus  souvent,  en- 
gendre quelquefois  cependant  les  plus  graves  dé- 
sordres  :  rétrécissements,  inflammation  de  la  pros- 
tate et  du  col  de  la  vessie,  sans  parler  de  celle  du 
corps  de  l'organe.  Produits  par  l'uréthrite,  les  ré- 
trécissements causent  à  leur  tour  des  maladies 
non  moins  sérieuses.  On  voit  leur  succéder  des  di- 
latations de  l'urèthre,  des  abcès,  des  rétentions 

(1 }  Kuss  et  Duval.  loc,  cit. 
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d'urine^  des  infiltrations  urineuses^  des  fistules  uri* 
naires^  la  stagnation  de  Turine  dans  la  vessie,  le 
catarrhe,  et,  comme  conséquence,  des  dépôts  qui 
constituent  une  des  espèces  de  la  lithiasie  urinaire  : 
iâ  gravelle  phosphatique. 

Ajoutez  à  cela  que  l'urine,  éprouvant  à  sortir  une 
difficulté  inaccoutumée,  exerce  sur  les  reins  une 
pression  qui  finit  par  les  enflammer,  en  sorte  que 
Tindividu  atteint  depuis  quelque  temps  déjà  d'un 
rétrécissement,  a  toujours  ces  organes  plus  ou 
moins  malades,  et  que,  quelquefois,  on  le  voit  dans 
ces  conditions  succomber  à  une  néphrite  des  plus 
graves.  On  a  donné  à  ces  néphrites  le  nom  d'tnter- 
Uitielles,  parce  que  l'inflammation  a  pour  siège  le 
tissu  cellulaire  qui  s'interpose  aux  tubes  rénaux. 
Ces  néphrites  ne  sont  pas  toujours  graves,  mais 
elles  sont  fréquentes  chez  les  individus  atteints  de 
maladies  des  voies  urinaires,  et  certains  médecins 
leur  attribuent  la  fièvre  que  Ton  voit  apparaître 
chez  ces^malades  ou  chez  ceux  qui  ont  subi  quelque 
opération  sur  une  partie  de  l'appareil  urinaire. 
Avec  ces  accès  de  néphrite  se  montrent  quelque- 
fois des  troubles  du  côté  du  cœur;  le  second  temps 
se  dédouble  pour  donner  lieu  à  ce  que  M.  Potain 
a  appelé  le  bruit  de  galop,  et  plus  tard  arrive  l'hy- 
pertrophie de  cet  organe.  Enfin  ce  serait  encore 
à  la  néphrite  consécutive  aux  affections  des  voies 
urinaires  qu'il  faudrait  attribuer  les  céphalalgies  et 
les  vomissements  chez  les  malades  dont  nous  nous 
occupons*  Ces  accidents  proviendraient  de  ce  que 
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Vurèe  n^est  plus  éliminée  chez  eux  en  quantité  suf- 
fisante ;  aussi  leur  a-t-on  donné  pour  cette  raison 
le  nom  d'urémiques. 

On  voit  aussi  apparaître,  consécutivement  aux 
maladies  des  voies  urinaires,  des  parésies  et  même 
des  paralysies  des  membres  inférieurs,  paralysies 
qui  s'étendent  parfois  jusqu'aux  membres  supé- 
rieurs. 

En  parlant  tout  à  l'heure  des  dépôts  qui  se  for- 
ment dans  la  vessie  consécutivement  au  catarrhe 
de  cet  organe,  je  n'ai  pas  entendu  désigner  la  gra-^ 
velle,  ni  la  lithiase  rénale;  ces  maladies  ont  leur 
siège  dans  les  reins  ;  elles  constituent  une  affection 
à  part  ;  c'est  à  part  que  je  les  décrirai  avec  les  ma- 
ladies de  la  vessie,  car  elles  né  peuvent  faire  partie 
du  tableau  que  je  viens  de  tracer. 

Ainsi,  on  a  pu  envisager  d'un  coup  d'œil  l'en- 
semble de  presque  toutes  les  maladies  de  l'appareil 
urinaire,  et  en  voir  la  cause  la  plus  fréquente,  celle 
que,  en  dehors  de  la  lithiase  rénale.  Ton  pourrait 
dire  presque  unique  :  Vuréthriie. 

Je  dis  presque  toutes»  car  on  rencontre  dans 
l'urèthre  des  maladies  qui  ne  sont  pas  la  consé-* 
quence,  même  indirecte,  de  l'uréthrite;  tels  sont 
les  traumatismes,  les  blessures,  les  rétrécissements 
cicatriciels,  les  tubercules,  les  corps  étrangers,  les 
polypes.  D'un  autre  côté,  il  est  nécessaire  de  dé- 
crire, avec  les  maladies  de  l'urèthre,  certains  in- 
struments, les  sondes  et  les  bougies  qui  servent  à 
chaque  instant  dans  leur  traitement,  les  diverses 
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opérations  dirigées  contre  elles  :  le  cathétérisme, 
par  exemple;  ces  opérations  ou  ces  instruments 
eux-mêmes  peuvent  être  Toccasion  de  nouvelles 
lésions;  telles  sont  les  fausses-routes  dans  le  cathé- 
térisme. En  résumé,  nous  décrirons  les  maladies 
suivantes  : 

<•  Les  sondes  et  las  bonglas. 

^  Le  catiiétérisme, 

'  1»  Absence  de  Tarëthre. 
2«  Duplicité  de  i'nrèthre. 
3*  Oblitération  du  méat  de  ]  complète. 
Turèthre )  incomplète. 

cônf!»matî^n"(  ^"^  Rétrécissements  congénitaui  de  l'urèthre. 
coniormauoD.  \  ^^  Dilatations  congénitales, 

6*  Fissures  des  parois  supé.  |  hypospadias, 
neures  et  inférieures  de  {  a^^JÎ^;»- 
rurèthre (  ^P»«Pa<^»«»- 

4*  La  blennorrhagie  et  ses  complications  im-  |  l'orchite. 
médiates ]  la  cowperite. 

5.  Les  rétrécissements  de  l'Drêthre j  SS/JS"' 

...  i  symptomatique. 

6«Lespasme |  essentiel. 

périnéale. 
recto-Tésicale. 

?•  Ponction  delà  vessie <  mu^SŒ'. 

capillaire  aspira- 
trice. 

contusions. 

S*  Blesaares  de  l'urèthre {  plaies. 

fausses-routes. 

poches  urineuses. 

%•  Épanchameiit  d'urine  hom  de  l'urèthre  . .  n  ^  infiltration    d'à- 

rine. 

iuréthro-périnéales 
et  scrotales. 
u  rètbro-péniennes. 

il-  Corps  étrange»  venu j  J«  ^*,;*„^«- 

lî.  Polypes  de  rnrtthra .-  j  â^iSe. 

la*  Las  tnbarcvlas  da  rorèthra. 
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SONDES  ET  BOUGIES 

On  se  sert  très-fréquemment,  dans  l'exploration 
et  le  traitement  des  maladies  des  voies  urinaires, 
d'instruments  ayant  la  forme  de  tiges  :  les  unes 
très-minces,  les  autres  plus  volumineuses,  variant 
de  1/3  de  millimètre  à  10  millimètres  de  diamètre, 
flexibles  ou  rigides,  creuses  ou  pleines,  ouvertes  ou 
fermées  à  leur  extrémité  vésicale,  ce  sont  les  bcmgies 
et  les  sondes. 

Sondes.  —  Les  sondes  sont  des  tiges  creuses, 
percées  à  leurs  deux  extrémités  et  qui  servent  à 
explorer  la  vessie  ou  à  en  évacuer  Furine.  On  les 
désignait  autrefois  et  on  les  désigne  encore  aujour- 
d'hui sous  le  nom  de  cathéter  et  d'algali. 

On  ne  sait  au  juste  à  quelle  époque  remonte  l'in- 
vention de  la  sonde;  mais  elle  paraît  avoir  été  mise 
en  usage  dès  la  plus  haute  antiquité.  Hippocrate, 
en  effet,  sans  s'expliquer  clairement  à  ce  sujet,  en 
dit  cependant  quelques  mots;  Gallien  indique  son 
emploi  dans  certains  cas  de  rétention  d'urine  et 
parait,  si  on  en  croit  Paul  d'Égine,  avoir  fait 
usage  de  la  sonde  droite,  instrument  qui  tomba 
bientôt  dans  l'oubli  pour  en  être  tiré  de  nos  jours. 
Celse,  de  son  côté,  décrit  deux  espèces  de  sondes; 
les  sondes  d'hommes,  qui  doivent  être  au  nombre  de 
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trois^  de  longueur  différente^  et  les  sondes  de  fem* 
mes^  au  nombre  de  deux.  Elles  doivent  être  faites 
d'aitain^  leur  courbure  être  plus  prononcée  et  leur 
longueur  plus  grande,  quand  on  les  destine  aux 
hommes. 

Les  médecins  arabes  Rhazès  et  Albucasis  nous 
disent,  comme  Celse  Pavait  fait  avant  eux,  que  les 
sondes  sont  des  instruments  destinés  à  déboucher 
Turèthre.  Celles  dont  ils  se  servaient  étaient  en 
argent,  mais  plus  souvent  en  plomb  :  la  flexibilité 
de  ce  métal  permettant  de  les  adapter  à  la  forme 
du  canal.  Ouvertes  à  leurs  deux  extrémités,  celle 
de  la  vessie  pouvait  se  fermer  au  moyen  d'un  bou- 
ton, communiquant  à  Textérieur  par  Tintermé- 
diaire  d'un  fil. 

Franco  nous  a  laissé  des  figures  de  sondes  qui 
sont  à  peu  près  semblables  à  celles  dont  nous  nous 
servons  aujourd'hui,  mais  dont  la  courbure  est 
cependant  plus  brusque  et  plus  prononcée  ;  il  y  en 
a  de  deux  sortes,  la  première  ouverte  par  le  bout 
et  ayant  plusieurs  yeux  sur  le  côté  ;  un  opercule 
ferme  l'extrémité,  comme  dans  les  sondes  dont 
nous  avons  précédemment  parlé  ;  la  seconde  est 
munie  de  deux  yeux,  comme  notre  sonde  de 
trousse. 

A.  Paré  n'a  pas  donné  de  nouveaux  modèles  de 
sondes;  il  s'est  contenté  de  reproduire  celles  de 
Franco.  Dionis  se  servait  d'une  sonde  ne  différant 
de  celles  de  Franco  que  par  sa  courbure  encore 
plus  grande. 


1 
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Enfin,  Garengeot  et  Tolet  parlent,  comme  étant 
en  usage  de  leur  temps,  d'une  sonde  ayant  la  forme 
d'une  demi-circonférence,  c'est  la  sonde  de  Maré- 
chal. Puis  vint  la  sonde  de  J.  L.  Petit  qui  avait  la 
forme  d'une  grande  S  et  se  rapprochait  par  consé- 
quent de  la  sonde  des  anciens,  car  elle  n'est  pas 
autre  chose  que  la  représentation  de  la  sonde  trou- 
vée à  Pompéi.  M.  Voillemier  fait  remarquer  que 
pour  être  en  équilibre  dans  la  vessie,  cette  aonde  a 
besoin  d'avoir  la  courbure  extérieure  plus  allongée 
que  l'intérieure,  ce  qui  lui  donne  plus  de  poids, 
abaisse  la  partie  pénienne,  tandis  que  la  partie  vé- 
sicale  s'élève,  s'appuie  contre  le  pubis  et  reste  ainsi 
retenue  dans  la  vessie.  C'était  là  ce  que  voulait 
J.  L.  Petit,  car  cette  disposition  permettait  aux 
malades  de  se  lever  et  de  vaquer  jusqu'à  un  certain 
point  à  leurs  occupations. 

Chopart,  Desault,  Boyer  se  servaient  d'une  sonde 
dont  la  courbure  répondait  à  un  cercle  de  sis;  pou- 
ces de  diamètre. 

Aujourd'hui,  comme  chez  les  anciens,  les  sondes 
sont  percées  à  leurs  deux  extrémités  :  celle  qui 
entre  dans  la  vessie  est  ouverte  tout  à  fait  au  bout 
ou  bien  munie  d'un  œil  ou  deux  sur  le  côté.  La 
sonde  exploratrice  n'a  ordinairement  qu'un  œil 
sur  la  face  antérieure  de  la  courbure.  Dans  l'opé- 
ration  de  l'uréthrotomie,  on  place  à  demeure  pen« 
dant  24  ou  4U  heures,  une  sonde  de  gomme  élasti* 
que  droite  dont  l'extrémité  vésicale  est  munie  de 
ces  deux  espèces  d'ouvertures. 
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La  forme  de  nos  sondes  diffère  peu  de  celles  des 
anciens.  Celle  qui  a  été  représentée  par  Franco  est 
à  peu  de  chose  près  notre  sonde  de  trousse 
ordinaire.  La  sonde  dont  parlent  Tolet  et 
Garengeot  n'est  pas  autre  chose  que  la 
sonde  de  Recamier  qui  formait  une  demi- 
circonférence  de  18  centimètres  de  dia-  3 

M 

mètre.  t 

Comme  dans  Tantiquité,  on  se  sert  aussi  | 

aujourd'hui  d'une  sonde  à  double  cour-  4^ 

hure^  c'est  celle  de  Sims  dans  l'opération  s  g 

de  la  fistule  vésico^yaginale^  employée  par  «  | 

M.  Reliquat  dans  l'opération  de  la  taille  |^ 

chez  la  femme.  h  8- 


Enfin^  comme  du  temps  de  Gallien^  ^^    g  ^ 
fait  aussi  usage  de  sondes  complètement   |l 


droites.  Ces  instruments  remis  en  honneur  g  s 
par  Amussat  ont  été  adaptés  par  Désor-  ^  ^ 
meaux  à  son  endoscope.  I  & 

Il  existe  cependant,  de  nos  jours,  une  | 
sorte  de  sonde  dont  la  forme  diffère  comr 
plétement  de  ce  qu'on  avait  vu  jusqu'à 
notre  époque,  c'est  la  sonde  coudée.  Ce 
fut  d'abord  celle  de  Leroy  d'Étiolles,  dont  le  bec 
très-court  appartient  néanmoins  à  une  oirconfé* 
rence  assez  considérable,  puis  celle  de  M*  Mercier, 
dont  le  bec,  d'une  longueur  de  12  à  16  millimètres 
environ,  forme  avec  la  tige  un  angle  obtus  presque 
droit  ;  enfin  la  sonde  bicoudée,  du  même  auteur, 
fort  commode.  Boyer  employait  autrefois,  pour  le 
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cathétérisme  forcé,  une  sonde  courbe  ordinaire 
mais  à  bec  conique  ;  cette  sonde  est  abandonnée 
aujourd'hui. 


r 


Sonde  coudée  de  Leroy  d'JÊtiolles. 


La  sonde  le  plus  souvent  mise  en  usage  est  la 
sonde  ordinaire  de  trousse.  C'est  un  tube  d'argent 
parfaitement  cylindrique  de  30  centimètres  de  lon- 
gueur et  de  5  millimètres  de  diamètre;  droit  dans 
la  plus  grande  partie  de  sa  longueur,  il  se  recourbe 
à  son  extrémité  vésicale  de  manière  à  former  le 
quart  d'un  cercle  de  9  centimètres  de  diamètre; 
cette  extrémité  est  munie  à  son  bec  de  deux  yeux 
latéraux  placés  Fun  au-dessus  de  l'autre.  Son  pavil- 
lon, c'est-à-dire  son   extrémité  extérieure  légère- 
ment évasée,  est  munie  de  deux  anneaux  qui  servent 
tout  à  la  fois  à  la  tenir,  à  indiquer  sa  position  dans 
la  vessie  et  à  la  fixer  au  besoin. 

Actuellement,  ces  sondes  se  composent  de  trois 
pièces  :  deux  qui  constituent  la  sonde  proprement 
dite  et  s'emboîtent  l'une  dans  l'autre,  de  manière 
que  séparées,  elles  peuvent  tenir  moins  de  place- 
La  troisième  pièce  est  un  tube  qui  entre  à  frotlô" 
ment  doux  dans  les  autres;  munie  à  son  extrémité 
intérieure  d'un  pas  de  vis  qui  s'adapte  à  un  second 
pas  de  vis  dont  est  muni  l'intérieur  des  deux  autres 
pièces,  elle  sert  à  les  unir  entre  elles.  Cette  sonde, 
très-commode  pour  la  pratique  ordinaire,  ne  peut 
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guère  servir  qu'à  un  cathétérisme  évacuateur  dans 
un  cas  simple. 

La  sonde  exploratrice  est  à  peu  près  ^^ 

semblable  k  la  sonde  ordinaire  de    -;■ 
trousse  quant  à  la  forme  et  au  volume;     ^. 
seulement,  elle  est  à  courbure  plus    rf 
courte  et  d'une  seule  pièce,  ce  qui  la    à 
rend  plus  solide  et  plus  sonore.  Son     I 
bec,  plein  à  rextrémité,  n'a  qu'un  œil    | 
placé  au  milieu  de  la  concavité  de  la    ^ 
courbure.  Pour  augmenter  le  son,  on    1 
a  adapté  à  son  extrémité  extérieure     - 
un  renflement  cylindrique  d'environ     s 
un  centimètre  et  demi  de  diamètre  et    | 
de  trois  à  quatre  centimètres  de  Ion-    ^ 
gueur,  et  un  robinet  qu'on  ouvre  si  on    f 
leut  laisser  couler  Turine  ou  injecter 
de  l'eau  dans  la  vessie,  et  que  Ton 
ferme  dans  le  cas  contraire.  Au  lieu 
d'un  robinet,  M.  Dolbeau  a  fait  adap- 
ter sur  le  renflement  iine  plaque  de 
métal  qu'on  n'a  qu'à  pousser  avec  le 
doigt  pour  ouvrir  la  sonde. 

La  sonde  de  Leroy  d'Étiolles,  dont 
la  courbure  représente  le  quart  de 
la  circonférence  d'un  cercle  ayant 
12  centimètres  de  diamètre,  celles 
d'Heurteloup  1/4  de  cercle  de  8  centi- 
mètres de  diamètre,  et  celle  d'Âmussat 
le  1/3  d'un  cercle  de  12  centimètres,  sont  fabri- 
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quées  pomme  la  sonde  exploratrice^  elles  sont 
seulement  un  peu  plus  volumineuses.  Il  en  est  de 
môme  des  soudes  à  bec  court  de  Leroy  d'Étiolles 
et  de  Mercier^  et  de  la  sonde  bicoudée  de  ce  der- 
nier auteur.  La  sonde  droite  de  Tendoscope  est 
fort  volumineuse  pour  permettre  le  passage  des 
rayons  lumineux.  La  sonde  de  femme,  d'une  lon- 
gueur de  14  centimètres,  a  le  même  diamètre  que 
celle  des  hommes  ;  droite  dans  la  plus  grande  par* 
tie  de  sa  longueur,  elle  est  très-lègèrement  recour- 
bée à  2  centimètres  environ  de  son  extrémité  vési- 
cale. 


tb 


Soudes  coudées  et  bicoudées  de  Mercier.  (ThompsoD,  fig.  113^  p.  465*) 

Les  sondes  des  anciens  et  toutes  celles  dont 
nous  venons  de  parler  étaient  en  métal  et  par  con- 
séquent rigides,  ce  qui  rendait  leur  usage  difficile 
dans  beaucoup  de  maladies  de  Tappareil  urinaire  ; 
car  on  n'aurait  pu  les  laisser  à  demeure  dans  la  ves- 
sie, sans  fatiguer  beaucoup  le  canal. 
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Depuis  lohgtempsi  on  avait  essayé  d'obvier  à  cet 
inconvénient,  en  fabricant  des  sondes  flexibles* 
Vers  la  fin  du  xvii*  siècle^  Solingen  et,  après  lui, 
Roncalli  avaient  bien  essayé  de  fabriquer  des  son- 
des susceptibles  de  suivre  les  inflexions  du  canaL 
Pour  cela>  Solingen  enroulait  en  spirale  un  ruban 
d'argent;  les  spirales  devaient  être  fort  serrées, 
pour  ne  pas  faire  de  saillie  à  ce  qui  aurait  pu  blesser 
le  canal.  On  leur  donnait  avec  un  mandrin  la 
forme  désirée.  La  sonde  de  Roncalli  était  faite  de 
même,  seulement  le  ruban  d'argent  était  beaucoup 
plus  étroit  et  recouvert  d'un  ruban  de  soie,  enduit 
de  résine  et  de  cire. 

On  s'était  ensuite  servi  de  peaux  d'animaux, 
puis  de  corne,  enfin  de  bandelettes  de  linge  enrou- 
ïées  sur  un  moule  et  recouvertes  de  cire  ;  le  linge 
iut  tour  à  tour  remplacé  par  de  la  peau  de  cha- 
mois, puis  par  celle  de  chien  qu'on  enduisait 
d'huile  de  copal  à  l'extérieur  et  à  l'intérieur  et 
qu'on  lissait  à  la  pierre  ponce.  Vers  le  milieu  du 
siècle  dernier,  on  remplaça  l'huile  de  copal  par 
le  caoutchouc.  Mais  ce  dernier  devient  cassant 
au  bout  d'un  certain  temps  de  préparation;  il 
s'écaille,  ce  qui  le  rend  peu  propre  à  cette  fabri- 
cation. 

Les  sondes  flexibles  dont  nous  nous  servons  au- 
jourd'hui sont  l'invention  d'un  orfèvre  nommé 
Bernard,  qui  les  présenta  à  l'Académie  de  chirur- 
gie en  1779;  depuis  cette  époque,  on  en  a  conti- 
nuellement amélioré  la  fabrication,  si  bien  qu'elles 
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sont  aujourd'hui  parfaites.  Elles  sont  composées 
d'une  trame  de  coton  tissée  à  la  mécanique  que 
Ton  enduit,  à  plusieurs  reprises,  d'un  mélange 
d'huile  de  lin  et  de  caoutchouc  rendu  siccatif  par 
de  la  litharge. 

On  a  employé  aussi  dans  ces 
derniers  temps  la  sève  de  Balata 
qui,  mélangée  avec  d'autres  sub- 
stances, a  donné  un  bon  résultat. 
Comme  les  sondes  rigides,  les 
sondes  flexibles  ont  des  formes 
I  variées  :  elles  sont  droites,  cour- 
I  bes  ou  coudées  et  de  diamètre 
§  variable,  car  à  leur  grande  sou- 
S)  plesse  on  est  parvenu  à  ajouter 
un  diamètre  extrêmement  petit. 
Elles  sont    cylindriques  ou  co- 
niques. 

Les  sondes  cylindriques  sont  celles 
dont  le  diamètre  est  le  même  d'un 
bout  à  l'autre;  elles  sont  droites 
ou  courbes,  munies  de  deux  yeux 
sur  les  côtés  de  leur  extrémité 
vésicale.  D'autres  fois,  elles  sont 
percées  par  les  deux  bouts,  en 
sorte  que  dans  les  cathétérismes 
difficiles  on  peut  les  faire  glisser 
sur  un  conducteur  formé  soit  par  une  sonde  d'un 
diamètre  inférieur,  soit  par  une  bougie,  ou  une 
tige  métallique;  après  l'uréthrotomie  on  place  à 
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demeure^  comme  je  Tai  déjà  dit^  pendant  vingt- 
quatre  ou  quarante-huit  heures  une  sonde  droite 
cylindrique^  percée  par  les  deux  bouts  et  munie  en 
outre  d'un  ou  deux  yeux  à  son  extrémité  vésicale. 

Les  sondes  coniques  sont  celles 
dont  l'extrémité  vésicale  est  effi- 
lée ;    elles  sont  de  deux  espèces  : 
les  sondes  coniques  proprement 
dites  et  les  sondes  coniques  dont 
le  bec  est  muni  d'un  renflement. 
Ces  deux  esp  èces  de  sondes  sont 
droites  ou  courbes.  Les  sondesco- 
niques  sont  commodes  à  intro- 
duire dans  un  canal  rétréci  ou 
mal  calibré  ;  leur  bec  étant  pointu 
a  cependant  l'inconvénient  de  bu- 
ter dans  les  obstacles  qu'elles  ren- 
contrent en  chemin j  entre  autres 
le  cul-de«sac  du  bulbe.  C'est  pour 
obvier  à  cet  inconvénient  qu'ont 
été  inventées  les  sondes  à  renfle- 
ment olivâtre.  Cette  boule,  suppor- 
tée par  une  partie  très-mince  qui 
se  plie  à  toutes  les  sinuosités  du 
canal^  s'engage  facilement  dans  la 
lumière  de  l'urèthre  sans  danger 
de  déchirer  les  obstacles  qu'elle  rencontre.  C'est 
une  sonde  qui  peut  être  très-utile. 

On  fabrique  des  sondes  à  courbure   brusque 
en  gomme   élastique  dont  Fusage,  très-fréquent, 

H.  Picard.  3 
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est  très-avantageux  chez  les  hommes  âgés  ;  aussi 

leur  a-t-on  donné  le  nom  de  iondes  des  vieillards. 

On  fait  aussi  des  sondes  molles  bicoudées. 

-  Les  sondes  flexibles  ne  sont  pas,  comme  les 

sondes  rigides,  munies   d'anneaux  à  Pextrémité 

manuelle. 

On  ne  se  àert  plus  aujourd'hui  de  sondes  d'ivoire 
ramollies  dans  Tacide  chlorhydrique  ;  elles  avaient 
l'inconvénient  d'être  chères  et  cassantes. 

D  n'en  est  pas  de  même  des  sondes  de  caoutchouc 
Vulcanisé.  Celles-ci  sont  extrêmement  flexibles,  ce 
qui  permet  au  canal  de  les  supporter  avec  facilité; 
de  plus  elles  résistent  pendant  longtemps  à  l'action 
de  l'urine.  Malheureusement,  leur  mollesse  fait 
qu'elles  sont  difficiles  à  introduire  ;  on  peut,  il  est 
vrai,  leur  donner  de  la  rigidité  avec  un  mandrin, 
mais  celui-ci  risque  de  traverser  la  sonde  dont  les 
parois  offrent  peu  de  résistance  et  de  blesser  le 
canal.  Un  autre  inconvénient,  c'est  l'épaisseur 
qu'on  a  été  obligé  de  donner  aux  parois  de  cette 
sonde  pour  qu'elle  ait  un  peu  plus  de  résistance, 
•  si  bien  que  dans  une  sonde  d'un  volume  assez 
considérable  il  n'y  a  qu'un  passage  fort  étroit 
pour  l'écoulement  de  l'urine.  Quoi  qu'il  en  soit, 
ces  sondes  méritent  de  rester  dans  la  pratique 
parce  qu'elles  permettent  au  malade  de  se  mou- 
voir sans  presque  en  être  incommodé.  Pour  les 
introduire,  on  enduit  la  moitié  vésicale  avec  du 
blanc  d'o&uf  ;  l'huile  qu'on  emploie  avec  les  autres 
espèces  de  sondes  serait  ici  absorbée  par  la  sonde 
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qu'elle  aurait  rinconvénient  de  rendre  encore  plus 
molle. 

Enfin^  il  est  une  sorte  de  sonde  dont  oous 
n'avons  pas  encore  parlé,  c'est  celle  à  double  am- 
rant,  c^est-à-dire  munie  de  deux  conduits,  Tun  qui 
sert  à  injecter  du  liquide  dans  la  vessie,  l'autre  à  le 
ramener.  Ces  sondes  peuvent  être  faites  en  métal, 
mais  elles  sont  préférables  en  gomme  élastique.  Au- 
trefois elles  avaient  une  forme  peu  commode  ;  leur 
courbure,  beaucoup  trop  prononcée  et  trop  éten- 
due, les  rendait  d'un  usage  difficile;  aujourd'hui 
d'habiles  fabricants,  M.  Bénas,  MM.  Vergue  et 
Chose,  ont  réalisé  sous  ce  rapport  un  progrès  con- 
sidérable en  donnant  à  ces  sondes  la  forme  coudée 
des  cathéters  de  Leroy  d'Étiolles  et  de  Mercier 
sous  un  diamètre  peu  considérable.  Comme  ces 
instruments  s'emploient  surtout  chez  les  vieillards, 
on  conçoit  combien  cette  nouvelle  forme  les  rend 
avantageux. 

Les  bougies  diffèrent  des  sondes  par  leur  cons- 
truction :  elles  sont  pleines  au  lieu  d'être  creuses, 
et  par  leur  usage  qui  est  d'explorer  et  de  calibrer 
Turèthre.  Quant  à  la  forme  extérieure,  elle  est  en 
tout  semblable  à  celle  des  sondes. 

Les  bougies  paraissent  avoir  une  ancienne  ori- 
gine, sans  qu'on  puisse  néanmoins  fixer  exacte- 
ment l'époque  de  leur  apparition.  Autrefois  elles 
servaient  à  porter  dans  l'urèthre  des  escharrotiques 
destinés  à  détruire  les  carnosités  auxquelles  on 
attribuait  alors  les  rétrécissements. 
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Les  premières  bougies  étaient  flexibles  ou  rigides  : 
flexibles  quand  elles  se  composaient  d'une  mèche  de 
lin  ou  de  coton  recouverte  de  cire,  comme  les  bou- 
gies d'éclairage  dont  elles  ont  pris  le  nom;  rigides 
quand  elles  étaient  faites  de  tiges  de  mauve,  de 
persil  ou  de  fenouil;  plus  souvent  c'étaient  des 
tiges  de  plomb. 

Aujourd'hui,  comme  autrefois,  on  se  sert  de  bou- 
gies flexibles  ou  rigides  et  de  bougies  médicamen- 
teuses. 

Les  bougies  flexibles  sont  arrivées,  comme  les 
sondes,  à  un  grand  degré  de  perfection  dans  la 
fabrication,  grâce  à  Tinvention  de  l'orfèvre  Ber- 
nard et  aux  améliorations  qu'a  subies  depuis  sa 
découverte.  Elles  sont  de  gomme  élastique  et  la 
fabrication  en  est  la  même  que  celles  des  sondes. 

Les  bougies  flexibles  servent  à  explorer  et  à  dila- 
ter l'urèthre;  elles  sont  ordinairement  droites;  leur 
mollesse  leur  permettant  de  prendre  la  forme  vou- 
lue; quelquefois  elles  sont  à  courbure  fîxe« 


«  ••  ^ 


Olives  des  bougies  exploratrices  de  Bell,  répondant  aux  divers  numéros  de  la 
filière  Gharrière.  —  Au-dessous  est  une  bougie  munie  de  son  olive. 

Pour  explorer  l'urèthre  on  se  sert  aujourd'hui 
de  la  bougie  à  boule,  inventée  par  Gh.  Bell.  C'est  une 
tige  d'un  diamètre  proportionné  à  la  boule,  sup- 
portant à  son  extrémité  vésicale  un  renflement  de 


L 


SONDES  ET  BOUGIES.  37 

la  forme  d'une  petite  olive  dont  la  grosseur  varie 
de  2  millimètres  environ  jusqu'à  7  millimètres 
et  plus*  La  partie  qui  supporte  Tolive  doit  être 
très-flexible  et  Tolive  elle-même  à  arêtes  très-peu 
prononcées. 

Autrefois  on  se  servait  de  bougies  de  cire,  dans 
le  but  d'avoir  Tempreinte  du  rétrécissement.  Mais 
la  bougie  se  ramollissait  et  passait  au  travers  du  ré- 
trécissement comme  d'une  filière  ;  quand  on  la  re- 
tirait, son  extrémité  déformée  indiquait  ou  la  situa- 
tion ou  la  longueur  du  rétrécissement. 

Dans  ces  dernières  années,  Civiale  employait 
beaucoup  les  bougies  de  cire  molle,  non  pas  comme 
moyen  d'exploration,  mais  pour  apaiser  la  sensi- 
bilité du  canal.  A  peu  près  délaissée  aujourd'hui, 
cette  manière  de  faire  mériterait  peut-être  plus 
d'égards. 

La  bougie  em plastique  de  Ducamp  consistait  en 
une  bougie  ordinaire  munie  à  son  extrémité  vési- 
cale  d'une  composition  emplastique  qui  lui  permet- 
tait de  prendre  l'empreinte  de  la  face  antérieure 
du  rétrécissement.  Des  divisions  tracées  sur  la  tige 
indiquaient  la  profondeur  du  rétrécissement.  Cette 
bougie  qui,  au  dire  des  auteurs,  donne  des  résultats 
peu  concluants,  est  abandonnée  aujourd'hui. 

Les  bougies  coniques  sont,  comme  leur  nom  l'in- 
dique, effilées  en  forme  de  cône  à  leur  extrémité 
vésicale,  elles  sont  très-commodes  dans  les  petits 
numéros  pour  franchir  les  rétrécissements  inacces- 
sibles à  la  bougie  olivaire.  Leur  diamètre  variant 
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de  1/3  de  millimètre  à  10  millimètres,  elles  ofifrent 
Tavantage,  dans  les  numéros  inférieurs,  d'être 
très-flexibles  et  de  pouvoir  être  contournées  à 
volonté  de  manière  à  rencontrer  plus  facilement 
l'ouverture  antérieure  du  rétrécissement. 
Dans  les  gros  numéros,  qui  sont  droits  ou 
courbes,  leur  résistance  plus  grande  permet 
de  les  employer  à  la  dilatation  des  rétrécis- 
sements. 

Les  bougies  coniqms  à  bout  olivaire  sont  les 
mêmes  que  les  précédentes,  avec  cette  diffé- 
rence que  Fextrémité  effilée  du  cône   est 
munie  d'un  renflement.  Elles  sont  surtout 
$    utiles  dans  la  dilatation  des  rétrécissements 
I    quand  celle-ci  est  déjà  arrivée  au  point  de 
1    permettre  à  la  boule  de  la  franchir,  et  rem- 
â    placent  avec  avantage  les  bougies  coniques 
ordinaires,  parce  que  le  petit  renflement  les 
empêche  de  s'engager  dans  les  lacunes  de 
l'urèthre.   Il  est  nécessaire,  pour  l'usage 
auquel  ces  bougies  sont  destinées,  que  la 
partie  qui  supporte  le  renflement  soit  d'une 
longueur  suffisante  et  très-flexible. 

M.  Voillemier  conseille  de  n'employer  les 
bougies  droites  que  jusqu'à  4  millimètres; 
au-dessus,   il  se  sert  de  bougies  courbes, 
parce  qu'en  se  redressant  les  bougies  droites  peu- 
vent fatiguer  l'urèthre  au  niveau  de  sa  courbure. 
Les  bougies  à  ventre  sont  des  bougies  droites, 
renflées  en  forme  de  fuseau  à  quelques  centimètres 
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de  leur  extrémité  dans  l'espace  de  3  à  4  centi- 
mètres. Elles  ne  sont  plus  employées  aujourd'hui, 
parce  que  la  partie  renflée  a 
Ittaucoup  de  difficulté  à  se  tenir 
dans  le  Fétrécissement  et  se  trouve 
chassée  soit  en  avant  soit  en 
amère.  Ensuite,  les  rétrécisse- 
ments siégeant  surtout  à  la  partie 
courbe  du  canal,  la  partie  renilée 
éprouve  d'autant  plus  de  peine 
à  s'y  adapter  qu'elle   est  plus  s 


Les  bougies  à  nœud$  sont  des  ". 
bougies  droites  qui  offrent  sur  '^■- 
leur  tige  plusieurs  renflements  | 
paiement  espacés  et  dont  le  vo-  | 
lame  va  croissant.  Abandonnées  ^ 
aujourd'hui,  elles  servaient  au-  î 
trefois  à  la  dilatation  immédiate  s 
des  rétrécissements.  g 

Les  bougies  de  baleine  tiennent 
le  milieu  entre  les  bougies  flexi- 
bles et  les  bougies  rigides.  On  ne 
se  sert  que  des  petits  numéros. 
Elles  ont  cet  avantage  d'allier  une 
grande  finesse  à  une  certaine 
résistance  qui  leur  permet  de 
s'engager  assez  facilement  dans 
les  rétrécissements  très-étroits.  Mais  il  faut,  quand 
oa  en  fait  usage,  agir  avec  prudence,  leur  pointe 
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pouvant  s'engager  dans  les  lacunes  de  Turèthre  et 
déchirer  la  muqueuse;  à  la  moindre  résistance  on 
les  retire  de  quelques  centimètres,  puis  on  les 
pousse  de  nouveau.  Elles  sont  surtout  indiquées 
dans  les  rétrécissements  qui  siègent  dans  la  partie 
droite  de  Turèthre. 

Les  bougies  droites  en  gomme  élastique 
ne  sont  jamais  rigides.  On  comprend^  en 
effet,  que  cette  rigidité  serait  un  obstacle  à 
leur  introduction  facile  dans  Turèthre    et 
contraire  au  but  qu'on  poursuit  dans   leur 
fabrication.  C'est  seulement  aux  sondés  à 
béquille  et  à  celles  à  courbure  fixe,  sembla- 
bles aux  sondes  ordinaires^  qu'on  donne  une 
foripe  invariable.  Encore  ces  bougies  sont- 
elles  loin  d'avoir  la  rigidité  des  sondes  de 
métal  et  peuvent-elles  être  pliées  assez  faci- 
lement. 

Bougies  en  cordes  à  boyau.  —  On  se  servait 
autrefois  de  ces  bougies  pour  la  dilatation 
des  rétrécissements,  à  cause  de  la  propriété 
qu'elles  ont  de  se  gonfler  au  contact  des 
liquides;  elles  unissent  la  flexibilité  à  la 
rigidité,  à  un  degré  qui  les  rend  faciles  à 
introduire;  mais  on  ne  peut  leur  donner 
un  poli  suffisant.  Elles  ont  en  outre  l'inconvé- 
nient de  ne  pouvoir  être  retirées  facilement  du 
canal,  car  la  partie  postérieure  du  rétrécissement 
ne  s'opposant  pas  à  leur  développement,  elles  se 
gonflent  plus  en  ce  point  qu'au  niveau  même  de 
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la  stricture.  Cependant  M.  Désormeaux  prétend 
n'avoir  jamais  éprouvé  cet  accident  et  dit  en  avoir 
retiré  de  bons  effets. 

On  a  essayé  d'employer  des  bougies  en  iwire 
privé  de  sa  partie  calcaire  par  Tacide  chlorhy- 
drique^  mais  elles  n'ont  pas  réussi ,  elles  étaient 
trop  fragiles  et  trop  cassantes.  On  fabrique  aujour- 
d'hui des  bougies  avec  la  laminaria  digitata,  subs- 
tance qui  prend  au  contact  des  liquides  un  volume 
cinq  ou  six  fois  plus  considérable  que  celui  qu'elle 
possède  à  l'état  sec.  Mais  cette  substance,  quand 
elle  est  desséchée,  est  fort  dure  ;  aussi  faudrait-il  la 
ramollir  légèrement  dans  l'eau  tiède  avant  de  s'en 
servir.  Ces  sortes  de  bougies  ne  sont  pas  encore 
entrées  dans  la  pratique. 

Bougies  rigides.  —  Autrefois  les  bojigies  rigides 
étaient  en  plomb.  Mayor  et  Béniqué  ont  remplacé 
dans  leur  fabrication  le  plomb  par  l'étain.  Ce  métal 
a  Tavantagè  d'acquérir  un  très-beau  poli,  ce  qui 
permet  aux  bougies  de  glisser  aisément  dans  l'urè- 
thre,  le  poids  du  métal  facilitant  d'ailleurs  encore 
leur  introduction. 

Les  bougies  de  Béniqué  ont  une  forme  spéciale 
droite  dans  un  tiers  de  leur  longueur,  elles  se 
coudent  ensuite  brusquement  pour  former  un 
cercle  à  peu  près  parfait. 

Les  bougies  de  métal  possèdent  une  qualité  que 
n^ont  pas  celles  de  gomme  élastique.  Le  diamètre 
de  celles-ci,  en  effet,  n'est  pas  très-régulier,  en 
sorte  que  la  différence  qui  sépare  leurs  divers 
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numéros  n'est  pas  parfaitement  fixe  ;  la  gradation 

en  allant  de  la  plus  petite  1/3  de  milli- 
mètre à  la  plus  grosse  10  millimètres, 
est  approximativement  de  1/3  de  mil* 
limètre.  Les  bougies  d'étain  sont  ca<* 
librées  avec  bien  plus  d'exactitude. 
Le  diamètre  de  celles  de  Béniqué  est 
gradué  à  1/6  de  millimètre,  en  sorte 
qu'on  passe,  d'une  manière  pour  ainsi 
dire  insensible,  de  la  plus  petite  à 
la  plus  grosse ,  condition  importante 
dans  la  dilatation  des  rétrécissements, 
surtout  quand  ils  sont  durs  et  fibreux. 
On  n'emploie  d'ailleurs  les  bougies 
Béniqué  qu'à  partir  du  numéro  24  qui 
répond  au  numéro  12  de  la  filière 
Charrière. 

Bougies  médicamenteuses. — On  se  sert 
peu  aujourd'hui  des  bougies  médica- 
menteuses. On  enduit  bien,  il  est  vrai, 
deBémqué.     de  tcmps  à  autre,   une  bougie   de 

gomme  élastique  de  pommade  mercurielle  bella- 
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La  filière  de  Béniqué  a  un  nombre  de  numéros  double,  au  numéro  30  r 

le  numéro  60,  au  20  le  40,  au  15  le  30. 

donée,  nitratée  ou  iodurée;  on  roule  bien  une 
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bougie  de  cire  molle  dans  le  nitrate  d'argent  pul* 
vérisé,  pour  introduire  ensuite  ces  divers  topiques 
dans  Turèthre;  mais  ces  moyens  sont  rarement 
mis  en  pratique.  M.  Reynal  fabrique  des  bougies 
médicamenteuses^  peut-être  destinées  à  un  meilleur 
avenir.  Faites  de  gomme  et  de  gélatine  mélangées 
soit  de  belladone^  soit  d'opium,  de  sulfate  de  zinc 
ou  de  tannin,  elles  fondent  dans  Furèthre,  dans 
Tespace  d'une  heure  ou  deux,  en  l'enduisant  du 
médicament  dont  elles  sont  imprégnées.  Pour  les 
introduire»  on  les  plonge  dans  l'eau  et  on  les  pousse 
dans  le  canal  dans  lequel  elles  entrent  facilement. 
Ces  bougies  très^flexibles  sont  d'un  maniement  fa- 
cile et  M.  Jardin  dit  en  avoir  obtenu  de  très-bons 
résultats  dans  la  blennorrhée.  C'est  une  réminis- 
cence avec  perfectionnement  des  bougies  à  base  de 
litharge  de  Daran  et  de  celles  de  Goulard  à  l'extrait 
de  Saturne. 

Après  avoir  passé  en  revue  ce  nombre  considé- 
rable de  sondes  et  de  bougies  aussi  différentes  par 
leur  composition  que  par  leur  forme,  on  doit  se 
demander  quelle  a  été  l'idée  de  leurs  inventeurs. 
Eh  bien,  ils  ont  poursuivi  deux  buts  qui  ont  été 
atteints  :  le  premier  qui  était  d'arriver  à  une  fabri- 
cation parfaite  ;  le  second  de  leur  donner  une  forme 
aussi  concordante  que  possible  à  celle  de  Turèthre. 

Quant  au  premier  point,  il  n'y  a  pas  de  discus- 
sion possible;  on  en  est  arrivé  aujourd'hui  à  une 
fabrication  irréprochable,  tant  pour  les  sondes  ou 
bougies  de  métal  qui,  au  poli  de  leur  surface,  à  la 
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légèreté  de  leur  poids  joignent  une  très-grande  so* 
lidité,  que  pour  les  sondes  et  bougies  de  gomme 
élastique.  A  celles-ci,  on  est  parvenu  à  donner  un 
poli  égal  à  celui  des  sondes  métalliques,  une  résis* 
tance  aux  liquides  septiques  contenus  dans  la 
vessie  qui  leur  permet  d'y  séjourner  plusieurs 
jours  sans  s'altérer,  et  une  solidité  qui,  sous  le  plus 
petit  diamètre,  résiste  à  des  tractions  fort  énergi- 
ques, en  sorte  qu'on  n'a  plus  à  craindre  qu'elles  se 
cassent  dans  la  vessie  ou  l'urèthre, 

La  seconde  condition  a  été  aussi  remplie,  malgré 
ce  que  la  différence  de  courbure  des  bougies  et  des 
sondes  semble  opposer  de  contraire  à  cette  assertion. 
On  est,  en  effet,  aujourd'hui  généralement  porté  à 
admettre  que  les  sondes  ordinaires  dont  la  courbure 
répond  à  1/4  de  cercle  de  4  centimètres  de  rayon 
sont,  à  part  les  cas  spéciaux,  comme  l'hypertrophie 
de  la  prostate  ou  l'exploration  de  la  vessie,  plus 
commodes  à  introduire  dans  un  urèthre  normal. 

Ce  qui  a  donné  lieu  à  ces  différences  de  cour- 
bure et  de  longueur  des  sondes,  c'est  la  divergence 
d'opinion  qui  a  existé  et  qui  existe  encore  entre  les 
anatomistes  sur  la  longueur  et  la  direction  réelles 
de  r urèthre.  Voici,  d'après  les  différents  auteurs 
qui  se  sont  occupés  de  l'anatomie  de  l'urèthre, 
quelle  serait  la  longueur  de  cet  organe  : 

Amussat ,    \  Sabatier,     j  Malgaigne,  ) 

[  20  cent.    Lisfranc,     |  30  cent.  >  46  cent. 

Dacamp,     )  Cloquât,  J.,)  Sappey,      ) 

Ce  dernier  chiffre  a  été  généralement  adopté. 
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Si  on  a  donné  30  cent,  de  longueur  à  la  sonde  or« 
dinaîre^  c'est  que  d'abord  la  mensuration  ci-dessus 
n'est  pas  absolue  et  qu'ensuite  les  tiraillements 
exercés  sur  la  verge,  pendant  le  cathétérisme, 
allongent  Turèthre  au  delà  de  sa  longueur  normale* 
On  a  donné  à  la  sonde  évacuatrice  un  diamètre 
de  5  millimètres,  pour  qu'il  fût  en  rapport  avec  ce- 
lui du  collet  du  bulbe  qui  varie  de  8  à  9  millimètres 
et  qui  est  la  partie  la  moins  extensible  du  canal. 

La  courbure  de  l'urèthre  a  plus  d'importance 
que  sa  longueur,  puisque  c'est  sur  elle  que  se  sont 
appuyés  les  chirurgiens  pour  fixer  la  courbure  des 
sondes  ;  et  si  ces  instruments  diffèrent  autant  sous 
ce  rapport,  c'est  que  les  mensurations  de  la  cour- 
bure uréthralene  concordent  pas  entre  elles.  Ainsi, 
Malgaigne,  Blandin,  Velpeau  prétendent  que  le  col 
vésical  correspond  au  niveau  de  la  partie  moyenne 
de  la  symphyse  pubienne,  tandis  que  pour  M.  Sap- 
pey  il  est  situé  au  niveau  de  l'union  du  tiers  supé- 
rieur   de   cette   symphyse  avec    les   deux  tiers 
inférieurs.  D'un  autre  côté,  Amussat  soutient  que 
le  méat  interne  de  l'urèthre  est  situé  au-dessous 
d'une  ligne  qui,  du  coccyx,  irait  rejoindre  la  partie 
inférieure  de  la  symphyse  pubienne,  et  il  s*appuie 
sur  cette  donnée  anatomique  pour  soutenir  la 
possibilité  du  cathétérisme  rectiligne.  Mais,  comme 
le  fait  très-bien  remarquer  M.  Gaujot,  la  courbure 
uréthrale  est  fort  difficile  à  définir  exactement, 
parce  qu'elle  diffère  aA  ec  les  sujets.  Plus  près  du 
pubis,  chez  les  jeunes  gens,  l'ouverture  du  col  de 
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la  vessie  en  est  plus  éloignée  chez  les  adultes,  aussi 
la  courbure  de  Furèthre  est-elle  plus  prononcée 
chez  les  premiers  que  chez  les  seconds.  A  plus 
forte  raison  en  est41  de  même  chez  les  vieillards 


Sonde  à  grande  courbure^  de  Gély. 

qui  ont  la  prostate  hypertrophiée.  Aussi,  Gely,  de 
Nantes,  qui  a  fait  du  cathétérisme  une  étude  appro- 
fondie, avait-il  adopté  quatre  numéros  de  sondes 
à  grande  courbure  ;  ces  quatre  sondes  ont  une 
courbure  représentant  toujours  exactement  le  tiers 
d'un  cercle,  savoir  : 

N**  1  (10  cent,  de  diamètre),    petits  canaux. 
N^  2  (11  cent,  de  diamètre),  ) 
NO  3  (12  cent,  de  diamètre),  \  ^^^'^^  '^^^^^- 
N^  4  (13  cent,  de  diamètre),   grands  canaux. 

Pour  M.  Sappey,  la  sonde  doit  décrire  à  son 
extrémité  une  courbure  appartenant  à  une  circon- 
férence de  4  centimètres  de  rayon  ;  c'est  celle  que 
nous  avons  donnée  tout  à  Theure. 
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GATHÉTÉRISME 

Le  cathétérîsme  est  une  opération  consistant  à 
introduire,  dans  la  vessie  ou  l'urèthre,  une  bougie 
ou  une  sonde,  dans  le  but  d'explorer  ces  organes, 
d'évacuer  Turine  contenue  dans  la  vessie  ou  de  ca-> 
lîbrer  Turèthre. 

La  lithotritîe  exige  Tintroduction  dans  la  vessie 
d'un  instrument  spécial,  le  lithoclaste,  mais  la  ma* 
nœuvre  est  la  même  que  celle  du  cathétérisme  avec 
la  sonde  à  courbure  brusque. 

D'après  la  définition,  on  voit  qu'il  existe  deux 
sortes  de  cathétérisme  :  le  cathétérisme  évacuateur 
et  le  cathétérisme  explorateur.  Mais,  dans  les  deux 
cas^  la  manière  d'introduire  la  sonde  étant  identique, 
il  n'y  a  pas  de  distinction  à  faire  dans  la  descrip* 
tien  de  l'opération.  J'indiquerai,  d'ailleurs,  dans 
les  différentes  parties  de  cet  ouvrage  les  circons* 
tances  qui  exigent  soit  l'évacuation  de  la  vessie, 
soit  son  exploration  ou  celle  de  l'urèthre.  Les  ma«- 
nœuvres  du  cathétérisme  diffèrent  suivant  qu'on 
se  sert  d'un  instrument  droit,  courbe  ou  coudé,  rigide 
ou  flexible. 

Le  cathétérisme  le  plus  souvent  pratiqué  se  fait 
avec  la  sonde  courbe  rigide  ordinaire.  Il  y  en  a 
deux  espèces  :  le  cathétérisme  classique  oupar^ssus 
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le  ventre  et  le  cathétérisme  au-dessus  de  Faine,  11 
existe  une  troisième  sorte  de  cathétérisme  c'est  le 
tour  de  maître  ou  au-dessous  du  ventre. 

Le  cathétérisme  par-dessus  le  ventre  pourrait  être  au 
besoin  pratiqué  sur  un  individu  debout  ;  mais  il 
est  beaucoup  plus  facile  quand  le  sujet  est  couché. 
Le  lit  sur  lequel  celui-ci  est  étendu  doit  être  d^une 
élévation  proportionnée  à  la  taille  du  chirurgien, 
de  manière  qu'il  n'ait  ni  à  allonger  les  bras^  ni  à 
les  élever.  De  son  côté,  le  malade  doit  être  disposé 
de  manière  à  ne  pouvoir  offrir  que  le  moins  de  ré- 
sistance possible  à  Tintroduction  de  la  sonde  ;  pour 
cela,  il  est  couché  sur  le  dos»  la  tête  et  la  poitrine 
légèrement  relevées,  le  bassin  horizontalement 
placé.  Si  la  prostate  est  volumineuse,  on  peut  re- 
lever le  siège  en  plaçant  au-dessous  un  oreiller  ou 
un  coussin.  Il  faut  avoir  soin,  dans  tous  les  cas,  que 
le  sujet  ne  s'enfonce  pas  dans  les  matelas.  Les  cuisses 
sont  écartées,  les  jambes  fléchies  et  un  peu  rappro- 
chées înférieurement.  Pour  éviter,  autant  que  pos- 
sible, la  résistance  du  malade,  il  faut  empêcher  les 
pieds  de  reposer  sur  le  lit;  c'est  un  point  d'appui 
qui  pourrait  lui  servir  à  se  contracter.  M.  Reliquet 
conseille,  pour  y  arriver,  de  placer  un  coussin 
transversalement  sous  les  jambes. 

Cela  fait,  on  prépare  un  vase  dont  les  bords  ne 
soient  pas  trop  élevés,  de  manière  à  permettre  à  la 
sonde  de  s'abaisser  autant  qu'il  est  nécessaire,  et 
x)n  le  place  entre  les  cuisses  du  malade.  Pujs, 
on  jéçhauffe  la  sonde  soit  en  la  trempant  dans 
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Feau  tiède,  soit  avec  la  main;  et  on  Tendait 
avec  de  Phuile  dans  le  premier  tiers  de  sa  partie 
vésicale. 

Premier  temps.  —  Placé  à  droite  du  malade,  le  chi- 
rurgien, la  main  gauche  dans  la  supination,  saisit 
la  verge  derrière  le  gland,  entre  l'annulaire  et  le 
médius,  et  l'attire  vers  Tabdomen  ;  indicateur  et 
le  pouce  lui  servent  à  ramener  le  prépuce  en  arrière 
et  à  entr'ouvrir  le  méat.  Il  saisit  alors  la  sondç  près 
du  pavillon,  avec  les  trois  premiers  doigts  de  la 
main  droite,  placés  du  côté  de  la  concavité,  le  pouce 
du  côté  de  la  convexité»  et,  l'amenant  au-dessus  de 
Fabdomen,  parallèlement  à  la  ligne  blanche,  à  une 
distance  d'environ  7  centimètres  de  cette  ligne,  il 
en  introduit  le  bec  dans  le  méat  et  la  pousse  dans  le 
canal,  tout  en  allongeant  modérément  la  verge  sur 
elle.  Celle-ci^  ainsi  conduite,  sa  concavité  passe 
sous  le  pubis  et  le  bec  arrive  au  niveau  du  cul-de- 
sac  du  bulbe. 

C'est  alors  que  commence  le  second  temps  de 
l'opération.  Le  chirurgien  s'aperçoit  qu'il  est  ar- 
rivé à  ce  point  parce  qu'il  ne  peut  pas  conduire 
sa  sonde  plus  loin.  Pour  parvenir  dans  la  vessie, 
l'opérateur  doit  en  relever  le  pavillon,  et  lui  faire 
décrire  très-lentement  et  en  môme  temps  qu'il  le 
pousse  avant,  un  grand  cercle  qui  le  ramène  entre 
les  cuisses  du  malade. 

Le  cathétérisme  par-dessus  Vaine  ressemble  beau- 
coup au  précédent;  le  premier  temps  seul  est  un 
peu  différent.  La  sonde,  en  effet,  au  lieu  d'être 

H.  Picard.  4 
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portée  au-dessus  de  rabdomen^  parallèlement  à  la 
ligne  blanche,  est  placée  au-dessus  de  Taine. 

Premier  temps.  —  La  position  du  malade  dans  son 
lit  et  celle  du  chirurgien  sont  les  mêmes  que  dans 
le  cas  précédent.  Celui-ci  saisit  la  sonde  de  la 
même  manière,  c'est-à-dire  avec  la  main  droite  ;  les 
trois  premiers  doigts  du  côté  de  la  concavité,  le 
pouce  sur  le  point  opposé  ;  puis,  entraînant  la  verge 
de  la  main  gauche,  comme  nous  Pavons  dit  tout  à 
rheure,  il  Fattire  de  côté,  vers  le  pli  de  Paine.  La 
sonde  étant  placée  parallèlement  au  ligament  de 
Poupart,  à  une  distance  de  six  ou  sept  centimètres, 
il  engage  son  bec  dans  le  méat  et  la  pousse,  tout  en 
attirant  la  verge  sur  elle,  jusqu'au  niveau  du  bulbe, 
ce  qu'il  sent  à  l'arrêt  qu'éprouve  la  marche  de  la 
sonde.  A  ce  moment,  il  fait  subir  à  l'instrument, 
sans  pour  cela  l'éloigner  du  corps,  un  mouvement 
de  rotation  qui  le  ramène  parallèlement  à  la  ligne 
blanche. 

Second  temps.  —  Pour  lui  faire  franchir  le  bulbe, 
il  n'a  plus  qu'à  décrire,  tout  en  lui  imprimant  un 
mouvement  de  propulsion  en  avant,  le  demi-cercle 
qui  constitue  le  second  temps  de  la  méthode  précé- 
dente. 

Cette  dernière  méthode  offre  l'avantage  de  pou- 
voir être  pratiquée  aussi  bien  sur  un  homme  debout 
que  sur  un  homme  couché.  J'ai  dit  tout  à  l'heure 
que  la  méthode  par-dessus  le  ventre  était  peu  ap- 
plicable dans  le  premier  cas;  car,  dans  la  position 
debout,  l'abdomen  est  plus  proéminent  et  le  chirur- 
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gien  a  plus  de  difficulté  à  placer  la  sonde  parallè- 
lement à  la  ligne  blanche.  11  en  est  de  même  chez 
les  sujets  très-gras>  quand  bien  même  ils  sont  cou- 
chés ;  là  aussi  la  saillie  considérable  de  Tabdomen 
constitue  un  obstacle  et  le  cathétérisme  au-dessus 
de  Faine  doit  être  préféré. 

Ces  deux  espèces  de  cathétérisme  n'offrent  d'ail- 
leurs pas  plus  de  difficultés  Fun  que  l'autre  ;  dans 
le  premier,  la  sonde  d'abord  parallèle  à  l'axe  du 
corps,  lui  devient  perpendiculaire,  pour  former 
ensuite  avec  lui  un  angle  de  plus  en  plus  ouvert  qui 
disparaît  quand  elle  entre  dans  la  vessie.  Mais,  en 
parcourant  ce  demi-cercle  elle  reste  toujours  dans 
le  même  plan  et  n'est  déviée  ni  à  droite  ni  à  gauche. 
Dans  le  second,  il  est  vrai,  on  fait  décrire  à  la  sonde 
deux  mouvements  de  rotation  se  coupant  à  angle 
droit,  puisque  le  premier  de  l'aine  à  la  ligne  blan- 
che est  parallèle  à  l'axe  du  corps,  tandis  que  le  se- 
cond lui  est  perpendiculaire.  Mais  le  premier,  d'une 
exécution  facile,  complique  très-peu  la  manœuvre 
et  ne  constitue  vraiment  pas  un  obstacle  qui  serait 
d'ailleurs  largement  compensé  par  la  facilité  qu'il 
donne  chez  les  sujets  gras  et  dans  le  cathétérisme 
debout. 

Je  n'ai  pas  parlé,  jusqu'à  présent,  de  la  manière 
de  pratiquer  le  cathétérisme,  l'homme  étant  debout; 
c'est  qu'en  effet  la  manœuvre  en  est  la  même  que 
quand  il  est  couché,  qu'on  agisse  par-dessus  le 
ventre  ou  au-dessus  de  l'aine. 
Dans  tous  les  cas  on  doit  faire  garder  au  patient 
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une  attitude  dans  laquelle  ses  muselés  soient  aussi 
relâchés. que  possible.  Poupcela,  le  dos  étant  appuyé 
contre  un  plan  vertical,  les  jambes  sont  légèrement 
écartées,  la  tête  droite  et  les  yeux  fixés  en  avant. 
A  ces  conseils  M.  Reliquet  ajoute  celui  de  faire 
ouvrir  la  bouche  au  malade;  c'est  là  une  condition 
utile  assurément,  mais  difficile  à  obtenir  chez  un 
homme  craintif  et  dont  Pattention  est  tout  entière 
portée  sur  l'opération  dont  il  est  Tobjet.  Le  chirur- 
gien est,  comme  précédemment,  placé  à  droite  et 
manœuvre  de  la  même  manière  que  si  le  sujet  était 
couché. 

La  partie  bulbeuse  de  Turèthre  est,  de  toutes  les 
portions  de  Turèthre,  la  plus  difficile  à  franchir  à 
cause  du  cùl-de-sac  existant  à  ce  niveau.  Ainsi, 
quand  dans  la  manœuvre  que  nous  venons  de  dé- 
crire, on  sent  la  sonde  arrêtée  après  avoir  passé  le 
pubis,  ilne  faut  pas  aller  plus  loin,  car  probablement 
son  bec  est  engagé  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe  et  en 
forçant  on  s'exposerait  à  déchirer  Turèthre.  Pour  dé- 
gager la  sonde,  le  chirurgien  la  retire  d'un  ou  deux 
centimètres,  applique  le  bec  contre  la  paroi  supé- 
rieure de  l'urèthre  et  commence  dès  lors,  tout  en 
la  poussant  doucement  en  avant,  à  lui  faire  décrire 
lentement  son  demi-cercle.  Un  autre  moyen  de  dé- 
gager l'instrument  du  cul-de-sac  du  bulbe  consiste, 
la  sonde  étant  arrivée  dans  son  mouvement  de  ro« 
tation,  sur  une  ligne  perpendiculaire  à  l'axe  du 
corps,  à  la  soulever  légèrement  de  manière  à  ce 
que  sa  concavité  se  rapproche  du  pubis.  Son  bec  se 
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trouve  alors  relevé  et  on  n'a  plus  qu'à  compléter 
son  mouvement  pour  la  faire  arriver  jusque  dans  la 
vessie.  Cette  dernière  manière  de  faire  est  surtout 
utile  quand  le  cul-de-sac  du  bulbe  n'est  pas  très- 
profond^  comme  chez  l'adulte,  mais  dans  la  vieillesse, 
il  faut  préférer  la  première  méthode.  Car  ici,  ce 
cul-de-sac  étant  très-prononcé  en  général,  un  sim- 
ple mouvement  d'élévation  ne  suffirait  pas  à  dégager 
la  sonde,  ou  soulèverait  la  paroi  inférieure  de  l'urè- 
thre  qui  formerait,  au-devant  du  collet  du  bulbe,  un 
opercule  infranchissable. 

Pour  aider  au  passage  de  la  sonde,  on  peut  ap- 
puyer avec  la  main  gauche  sur  sa  convexité  à  son 
passage  au  périnée. 

Il  est,  chez  les  vieillards  surtout,  un  obstacle  qu'il 
faut  savoir  franchir,  c'est  la  saillie  prostatique; 
pour  cela,  il  suffit,  quand  c'est  le  lobe  médian  qui 
est  volumineux,  d'abaisser  fortement  la  sonde  entre 
les  cuisses  du  malade,  de  manière  qu'elle  dépasse 
l'horizontale,  s'il  est  couché,  la  verticale,  s'il  est 
debout. 

Comme  le  volume  de  la  prostate  est  en  raison 
directe  de  Tâge,  la  sonde  a  besoin  d'être  abaissée 
d'autant  plus  que  le  sujet  est  plus  âgé  et  la  sonde 
moins  courbe.  Chez  l'enfant,  la  prostate  étant  rudi- 
inentaire,  la  sonde  ne  subit  aucune  déviation. 

11  ne  faut  pas  dans  le  cathétérisme  commencer 
trop  tôt  le  mouvement  d'abaissement  de  la  sonde, 
car  le  bec  alors  vient  buter  contre  la  paroi  supé- 
rieure du  canal  en  avant  du  pubis  et  il  lui  est  imposa 
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sible  d'avancer.  Heureux  encore  quand  on  ne  dé- 
chire pas  le  canal  qui,  grâce  à  la  mobilité  dont  il 
jouit  à  ce  niveau,  ne  peut  d'ailleurs  être  blessé  faci- 
lement. 

La  faute  dont  nous  venons  de  parler  est  facile  à 
commettre  sur  les  sujets  très-gras.  Chez  eux,  en 
effet,  la  portion  de  Turèthre  qui  précède  l'aponé- 
vrose moyenne  est  fortement  tirée  en  haut  par  le 
ligament  suspenseur  de  la  verge,  de  manière  qu'il 
existe  là  une  sorte  de  cul-de-sac  danslequella  sonde 
s'engage  avec  facilité.  Pour  l'éviter,  on  appuie  sur 
le  pubis,  de  manière  à  refouler  les  tissus  en  bas. 

11  faut  aussi,  dans  les  cinq  ou  six  premiers  centi- 
mètres de  l'urèthre,  faire  suivre  au  bec  de  la  sonde 
la  paroi  inférieure  de  ce  conduit  pour  ne  pas  s'en- 
gager dans  la  valvule  de  Guérin. 

Telle  est,  dans  son  ensemble,  l'opération  du  ca- 
thétérisme  avec  la  sonde  courbe  rigide  ordinaire  de 
4  centimètres  de  rayon.  On  se  sert  quelquefois  de 
sondes  ou  de  bougies  à  grande  courbure,  mais  la 
manœuvre  en  est  identique. 

Il  n'en  est  pas  de  même  du  cathétérisme  avec  la 
sonde  de  Mercier.  Ici,  l'opération  est  plus  difficile 
et  demande  à  être  étudiée  minutieusement  si  l'on 
ne  veut  pas  s'exposer  à  déchirer  le  canal. 

La  sonde  à  petite  courbure  formant,  dans  sa  par- 
tie coudée,  un  angle  presque  droit  dont  le  petit 
côté  a  12  à  16  millimètres,  il  faut,  pour  ne  pas  dé- 
chirer l'urèthre  en  l'introduisant,  avoir  soin  que  le 
manche  ne  soit  pas  parallèle,  mais  oblique^  par 
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rapport  au  point  où  se  trouve  placé  Tangle  de  cour- 
bure. Autrement^  l'écartement  des  parois  opposées 
du  canal  étant  égal  à  la  longueur  de  la  petite  bran- 
che, la  distension  serait  trop  considérable  pour 
permettre  à  Tinstrument  d'avancer.  En  mainte- 
nant, au  contraire,  la  longue  branche  oblique,  par 
rapport  au  point  où  est  placé  Tangle  de  courbure, 
le  petit  côté  se  trouve  incliné  sur  Taxe  du  canal  au 
lieu  de  lui  être  perpendiculaire,  d'où  un  écarte- 
ment  d'autant  moins  considérable  de  ses  parois 
que  cette  obliquité  est  plus  grande.  Aussi  l'inven- 
teur de  cette  sonde,  M.  Mercier,  avait-il  établi  ce 
précepte  :  Le  pavillon  de  la  sonde  doit  toujoum  être 
kns  la  position  la  plus  oblique  possible,  par  rapport  à 
hxe  de  la  région  de  Purèthre  occupée  par  le  bee. 

Cette  condition  est  facile  à  obtenir  dans  les  par- 
tîes  antérieures  de  l'urèthre  qui,  plus  flexibles,  per- 
mettent de  donner  au  manche  l'obliquité  voulue; 
mais  à  mesure  que  le  bec  avance,  l'obliquité  de  la 
longue  portion  diminue,  ce  qui  place  la  plus  courte 
perpendiculairement  à  l'axe  du  canal  ;  en  sorte  que, 
près  du  col,  celui-ci  subit  forcément  un  écartement 
proportionné  à  la  longueur  de  cette  branche. 

La  manœuvre  de  cette  sonde  se  rapproche  d'ail- 
leurs beaucoup,  sur  les  autres  points,  de  celle  de  la 
sonde  ordinaire. 

Le  malade  étant  couché  dans  la  même  situation 
que  précédemment,  le  chirurgien,  à  sa  droite,  saisit 
de  la  main  gauche  la  verge  qu'il  attire  vers  l'aine 
droite,  comme  dans  les  opérations  précédentes. 
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Le  premier  temps  consiste  à  introduire  la  sonde  et 
à  la  pousser  dans  le  eanal^  son  bec  appuyé  contre  la 
paroi  droite,  son  talon  contre  la  paroi  gauche,  jus- 
qu'à ce  que  Ton  soit  arrêté  par  le  cul-de-sac  du  bulbe. 

Au  second  temps,  on  fait  d'abord  exécuter  à  la 
sonde  un  mouvement  de  rotation  sur  son  axe,  de 
manière  à  amener  le  bec  au  contact  de  la  paroi 
supérieure,  l'angle  au  contact  de  l'inférieure.  Ce 
mouvement  engageant  le  bec  dans  le  collet,  pn  n'a 
plus,  le  manche  étant  amené  dans  le  plan  médian 
du  corps,  qu'à  exécuter  le  mouvement  combiné  de 
progression  et  d'abaissement.  Mais  ici,  la  pro- 
gression doit  marcher  plus  vite  que  l'abaissement, 
autrement  on  arriverait  à  placer  le  petit  côté  per- 
pendiculairement à  l'axe  du  canal  et  on  éprouve- 
rait de  la  difficulté  à  avancer. 

Pour  retirer  la  sonde,  on  exécute  en  sens  inverse 
le  mouvement  que  nous  venons  de  décrire,  et  en  se 
rappelant  toujours  que  le  petit  côté  doit  être  aussi 
parallèle  que  possible  à  l'axe  du  point  de  l'urèthre 
sur  lequel  repose  l'angle  de  courbure.  Quand  on  en 
arrive  au  cul-de-sac  du  bulbe,  on  amène  le  pavillon 
dans  la  direction  de  l'aine  et  on  achève  l'extraction 
de  la  sonde  en  lui  faisant  suivre  Taxe  du  corps. 

Grâce  à  la  mobilité  des  courbures  de  l'urèthre, 
il  est  possible  d'y  introduire  des  instruments  droits. 
Pour  pratiquer  le  cathétérisme  avec  ces  sortes  d'in- 
struments, le  malade  doit  être  couché.  On  peut 
assurément  faire  cette  opération  le  malade  étant 
debout;  mais  comme  on  est  obligé  d'abaisser  très- 
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fermement  la  sonde,  c'est  une  position  peu  com- 
mode .  Le  malade  est  couché  dans  la  position  dé- 
crite, le  siège  élevé;  le  chirurgien,  encore  à  sa 
droite,  saisit  la  verge,  comme  précédemment,  avec 
la  main  gauche  et  la  place  dans  Taxe  d'une  ligne 
intermédiaire  à  Thorizontale  et  à  la  verticale 

La  sonde  tenue  de  la  main  droite,  les  trois 
premiers  doigts  sur  le  côté  droit  et  le  pouce  sur 
le  point  opposé,  est  introduite  dans  Turèthre  et 
poussée  en  avant  jusqu'à  la  rencontre  du  bulbe,  ce 
dont  on  est  averti  par  une  résistance.  On  la  retire 
alors  un  peu  et,  longeant  la  paroi  supérieure,  on 
l'engage  dans  le  collet  du  bulbe.  A  partir  de  ce  mo- 
ment, on  commence  à  pousser  et  à  abaisser,  jusqu'à 
ce  qu'enfin  on  arrive  dans  la  vessie,  ce  dont  on  est 
averti  par  le  manque  de  résistance  à  l'extrémité  de 
la  sonde.  On  est  obligé,  dans  cette  manœuvre,  sur^ 
tout  si  la  prostate  est  volumineuse,  d'abaisser  très- 
fortement  la  sonde;  le  ligament  suspenseur  de 
l'urèthre  se  trouvant  alors  fortement  tiraillé,  on 
peut,  pour  faciliter  la  manœuvre,  exercer  avec  la 
main  gauche  une  pression  modérée  sur  le  pubis. 

Dans  le  cathétérisme  au-dessous  du  ventre,  c'est- 
à-dire  par  le  procédé  du  tour  de  rmUre,  on  introduit 
la  sonde  en  sens  inverse  de  la  manière  ordinaire, 
c'est-à-dire  la  convexité  tournée  en  haut.  Le  malade 
peut  être  sondé  couché  dans  son  lit,  mais  il  est 
plus  commode  de  le  placer  comme  pour  être  taillé. 
Alors  le  chirurgien,  se  plaçant  entre  ses  jambes, 
saisit  la  verge  de  la  main  gauche  par  sa  face  dor- 
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sale,  entre  Tannulaire  et  le  médium,  et  rabaisse 
entre  les  cuisses  du  malade;  puis,  prenant  la  sonde 
de  la  main  droite,  le  pouce  en  dessus  du  pavillon, 
le  médius  et  l'indicateur  du  côté  opposé,  il  en  pré- 
sente le  bec  au  méat  et  le  pousse  jusqu'à  ce  qu'il 
soit  arrêté.  11  est  alors  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe, 
et  il  lui  suffit,  pour  faire  entrer  l'instrument  dans 
la  vessie ,  de  lui  faire  décrire  un  demi-cercle  qui 
le  ramène  vers  l'aine  gauche,  puis  vers  l'axe  du 
corps,  parallèlement  à  la  ligne  blanche.  Il  complète 
la  manœuvre,  en  décrivant  le  demi-cercle,  des  opé- 
rations précédentes  et  poussant  simultanément  la 
sonde. 

Le  cathétérisme,  avec  les  instruments  flexibles, 
exige  une  étude  moins  détaillée  que  le  précédent; 
car  la  mollesse  de  ces  instruments,  en  leur  permet- 
tant de  s'adapter  aux  courbures  du  canal,  rend 
l'opération  plus  facile. 

Il  existe  des  sondes  de  gomme  élastique  dont  la 
courbure,  semblable  ou  à  peu  près  à  celle  des  son- 
des ordinaires,  est  fixe  ;  mais  ces  sondes  n'ont  ja- 
mais la  rigidité  de  celles  en  métal;  elles  plient  faci- 
lement et  sont,  par  conséquent,  d'un  usage  plus 
commode.  La  manière  de  les  introduire  ne  diffère 
pas,  d'ailleurs,  de  celle  indiquée  précédemment. 

Pour  rendre  leur  introduction  encore  plus  com- 
mode on  a  fait  des  sondes  de  gomme  élastique  à 
courbure  fixe,  terminée  par  un  prolongement 
mince,  très-flexible,  supportant  un  renflement  oli- 
vaire.  On  comprend  la  facilité  avec  laquelle  une 
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sonde  de  cette  espèce  doit  cheminer  dans  IHirèthre; 
la  boule  déploie  les  parois  du  canal  et  s'avance  à 
travers  ses  sinuosités,  grâce  à  la  partie  flexible  qui 
s'adapte  parfaitement  à  toutes  les  déviations  de  ce 
conduit. 

La  bougie  exploratrice  s'introduit  d'une  manière 
très-simple^  puisqu'il  suffit  de  la  pousser  dans 
Furèthre  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  la  sensation  du  vide 
vésical.  On  sent  toujours  à  Feutrée  de  la  région 
membraneuse  un  point  d'arrêt  ordinairement  fa- 
cile à  franchir,  c'est  le  collet  du  bulbe.  Cependant 
quelquefois,  même  sur  un  canal  non  rétréci,  on  se 
trouve  invinciblement  arrêté  en  ce  point,  et  il  est 
nécessaire  de  munir  l'instrument  d'un  mandrin  au- 
quel on  donne  une  courbure  semblable  à  celle  de  la 
sonde  ordinaire.  Cette  précaution  prise,  on  parvient 
ordinairement  avec  facilité  dans  la  vessie. 

L'introduction  de  la  sonde  cylindrique  droite  en 
gomme  élastique  n'exige  pas  une  description  dé- 
taillée. La  verge  étanttenue,  comme  pour  le  cathé- 
térîsme,  avec  une  sonde  droite  en  métal,   on  la 
pousse  simplement  dans  le  canal,  jusqu'à  ce  que  le 
manque  de  résistance  indique  qu'elle  est  parvenue 
dans  la  vessie.  Il  n'y  a  pas  ici  à  vouloir  diriger  la 
sonde  contre  une  paroi  quelconque;  elle  est  flexible 
et  plie  au  moindre  effort;  c'est  le  canal  et  non  le 
chirurgien  qui  la  conduit  ;  elle  ne  peut,  en  consé-' 
quence,  traverser  que  difficilement  un  urèthre  dé- 
vié ou  surmonter  une  prostate  hypertrophiée.  Aussi 
faut-il  être  prudent  dans  l'usage  de  ces  instruments 
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et  n'employer  que  des  sondes  assez  volumineuses 
pour  ne  pas  s'engager  dans  les  lacunes  ouïes  replis 
de  la  muqueuse. 

Les  sondes  droites  coniques  terminées  par  une 
olive  n'ont  pas  le  même  inconvénient.  La  partie  ré- 
trécie  qui  supporte  le  renflement,  en  s'adaptant 
aux  courbures  de  Turèthre  et  en  pliant  quand  le 
bec  rencontre  un  obstacle,  permet  au  renflement 
de  cheminer  avec  sécurité  à  travers  Turèthre. 

La  sonde  droite,  simplement  conique,  a  moins 
d'avantages  encore  que  la  sonde  cylindrique  droite, 
car  son  bec  étant  pointu  s'engage  facilement  dans 
les  lacunes  et  les  replis  de  la  muqueuse. 

De  toutes  les  sondes  flexibles,  la  plus  utile  est 
peut-être  la  sonde  à  béquille  de  Mercier.  Pour  l'in- 
troduire, il  n'y  a  qu'à  relever  la  verge  vers  le 
ventre,  de  manière  à  ce  que  le  canal  forme  une 
courbe  régulière  du  méat  au  bulbe.  Alors  la  sonde 
étant  placée  dans  le  méat,  le  bec  contigu  à  la  paroi 
supérieure  et  l'angle  de  courbure  à  l'inférieure,  on 
n'a  plus  qu'à  la  pousser,  en  la  maintenant  dans  la 
même  position,  pour  qu'elle  parvienne  dans  la  ves- 
sie; la  flexibilité  du  manche  lui  permet  de  suivre 
l'incurvation  du  canal;  d'un  autre  côté,  l'angle  de 
courbure  étant  arrondi  glisse  sur  la  paroi  inférieure 
sans  pouvoir  s'engager  dans  aucun  repli  et  sur- 
monte facilement  les  saillies  prostatiques,  tandis 
que  le  bec  n'étant  pas  parallèle,  mais  perpendicu- 
laire ou  oblique  à  Taxe  de  l'urèthre,  ne  peut  buter 
sur  la  muqueuse  ;  cependant,  si  une  fausse-route 
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existait  à  la  paroi  supérieure  du  canal,  il  ne  faudrait 
pas  employer  cette  sonde,  car  on  risquerait  de  dé- 
chirer le  canal. 

Cette  sonde,  d^un  usage  facile,  est  appelée  sonde 
des  vieillards,  parce  que,  chez  eux,  la  saillie  prosta- 
tique en  exige  souvent  remploi. 

Pour  introduire  dans  Furèthre  les  sondes  de 

caoutchouc,  on  les  enduit  de  blanc  d'œuf  ;  puis,  la 

verge  étant  relevée,  on  les  pousse  dans  le 

canal^  comme  nous  Pavons  dit  pour  les 

sondes  cylindriques;  mais  en  exécutant  un 

mouvement  de  vrille.  Encore  moins  que 

ces  dernières  elles  sont  susceptibles  d'être 

dirigées  ;  leur  mobilité  s'oppose  à  ce  qu'on 

les  conduise  à  sa  guise.  Comme  elles  sont   | 

très-flexibles,  elles  s'adaptent  à  la  cour-    s 

bure  du  canal  et  pénètrent  sans  donner  à   s 

la  main  aucune  sensation;  l'urine  seule,    | 

en  s'échappant,  avertit  qu'ellei^  sont  parve-    g 

nues  dans  la  vessie.  Quand  un  obstacle  les    | 

empoche  d'avancer,  elles  se  replient  sur 

elles-mêmes  ;  mais  leur  élasticité,  en  les 

ramenant  à  leur  forme  primitive,  les  chasse 

de  Furèthre.  11  faut  alors  introduire  dans  la 

sonde  un  mandrin  à  grande  courbure  qui 

emplisse  sa  cavité.  L'obstacle  une  fois  fran-        ^ 

ehi,  on  peut  maintenir  le  mandrin  fixe  et  continuer 

à  pousser  la  sonde,  en  sorte  que  son  bec  conserve 

toute  sa  souplesse.  Cette  manœuvre  est  employée 

souvent  avec  les  bougies  de  gomme  élastique  quand 
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il  existe  une  valvule  du  col  ou  une  hypertrophie  de 
la  prostate.  On  introduit  la  sonde,  montée  sur  un 
mandrin,  jusqu'à  l'obstacle,  puis  on  retire  celui-ci 
de  2  ou  3  centimètres  et  on  pousse  la  sonde,  qui, 
devenue  libre,  pénètre  avec  facilité. 


premier  temps  du  cathéténsme  par-deuns  le  lenlre  <■  (Cortieu,  Aide 
mÉmoire  de  médecine  et  de  chirurgie.) 

Dans  la  description  que  nous  venons  de  donner 
du  cathétérisme,  il  faudra  toujours,  quelle  que  soit 
la  sonde  employée,  qu'il  y  ait  accord  entre  la  main 
qui  conduit  le  cathéter  et  celle  qui  tient  la  verge. 
II  faudra  que  la  seconde  suive  les  mouvements  de 
la  première  et  tire  ia  verge  sur  la  sonde  à  mesure 
que  celle-ci  avancera  dans  le  canal.  Ce  conseil, 
donné  par  Ledran  d'abord  et  par  Choppart  et  Boyer 
ensuite,  a  été  rejeté  par  quelques  chirurgiens,  mais 
il  n'en  est  pas  moins  excellent.  De  cette  manière 
on  déplisse  la  muqueuse  et  on  empêche,  surtout 
chez  les  vieillards,  la  soude  de  s'engager  dans  ses 
replis. 

1.  L'opériteur  est  à  gauche  du  malade;  je  préfère,  quant  à  moi,  me  placer 
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Nous  avons  vu  qu'il  était  quelquefois  utile^  dans 
le  cathétérisme  avec  les  sondes  molles,  d'y  intro- 
duire un  mandrin,  mais  quelques  précautions  sont 
à  prendre  pour  éviter  de  blesser  Turèthre  ;  il  ne 
faut  pas,  en  effet,  que  le  mandrin  vienne  à  dépas<» 
ser  les  yeux  ou  le  bec  de  la  sonde,  autrement  on  dé- 
chirerait Turèthre.  Pour  éviter  cet  inconvénient, 
M.  Yoillemier  a  fait  construire  un  mandrin  conique 
à  son  extrémité  externe,  en  sorte  qu'il  ne  peut 
s'avancer  au  delà  d'une  certaine  limite. 

On  doit  être  averti,  en  outre,  qu'une  sonde  mu- 
nie d'un  mandrin  est  beaucoup  moins  facile  à  ma- 
nier qu'une  sonde  sans  mandrin,  et  qu'on  se  rend 
beaucoup  moins  bien  compte  de  la  position  de  son 
bec  dans  l'urèthre. 

Dans  quelques  cas  de  cathétérisme  avec  la  sonde 
rigide,  il  est  bon  d'introduire  l'indicateur  gauche 
dans  le  rectum  pour  être  fixé  sur  la  marche  de 
l'instrument  et  le  guider  au  besoin.  Quelquefois 
il  est  bon  d'appuyer  un  peu  avec  la  main  gauche 
sur  la  partie  inférieure  de  la  région  hypogastrique 
pour  abaisser  le  ligament  suspenseur  de  la  verge. 
Cathétérisme  chez  la  femme.  — Le  cathétérisme  chez 
la  femme  est  beaucoup  plus  facile  que  chez  l'homme, 
car  une  fois  dans  le  méat,  on  n'a  plus  qu'à  pousser 
la  sonde  pour  qu'elle  arrive  dans  la  vessie. 

Cathétérisme  à  découvert.  —  Voici  comment  on 
procède  :  La  malade  étant  couchée  horizontale- 
ment, les  jambes  fléchies  et  écartées,  le  chirurgien 
se  place  à  sa  droite.  Avec  le  pouce  et  l'index  de  la 
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main  gauche  il  écarte  les  grandes  et  les  petites 
lèvres,  et,  tenant  la  sonde  de  la  main  droite  comme 
une  plume  à  écrire,  il  l'introduit  dans  le  méat,  la 
concavité  tournée  en  haut,  dans  l'espace  de  3  cen- 
timètres; il  est  alors  dans  la  vessie. 

Pour  sonder  une  femme  sans  la  découvrir,  deux 
méthodes  sont  en  présence  :  dans  la  première,  le 
chirurgien,  placé  à  la  droite  de  la  malade,  écarte 
les  grandes  lèvres  avec  le  pouce  et  le  médius  de 
la  main  gauche;  puis,  l'index  étant  placé  à  l'entrée 
du  vagin,  on  le  ramène  en  avant  jusqu'à  ce  que 
l'on  sente  le  bourrelet  formé  par  le  constricteur  du 
vagin.  Au-dessus  est  une  petite  dépression,  c'est 
le  méat  dans  lequel  il  ne  reste  plus  qu'à  introduire 
la  sonde. 

■ 

Dans  la  seconde  méthode,  on  reconnaît,  avec 
l'indicateur  gauche,  la  position  du  clitoris;  puis  on 
écarte  les  grandes  et  les  petites  lèvres  avec  le  pouce 
et  le  médius.  La  sonde  tenue  dans  la  main  droite, 
la  convexité  sur  l'indicateur,  le  pavillon  dans  la 
paume  de  la  main,  le  chirurgien  reconnaît  le  bour- 
relet vaginal  avec  le  médius  et  porte  l'index  en 
avant  jusqu'à  ce  qu'il  rencontre  le  méat  à  5  milli- 
mètres environ,  dans  lequel  il  fait  pénétrer  la 
sonde. 

L'inconvénient  de  ce  procédé,  c'est  l'attouche- 
ment du  clitoris,  ce  qui  le  rend  inférieur  au  précé- 
dent. 

Le  méat,  placé  en  avant  chez  les  jeunes  filles  et 
les  jeunes  femmes,  s'abaisse  chez  celles  qui  ont  eu 
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des  enfants  et  chez  les  femmes  âgées  ;  il  est  alors 
plus  en  arrière  et  se  trouve  confondu  avec  les  rides 
qui  surmontent  le  vagin,  en  sorte  qu^on  est  obligé 
de  découvrir  la  malade  pour  trouver  rorifice  uré- 
thral. 

L'urèthre  de  la  femme  est,  au  contraire,  souvent 
plus  élevé,  plus  rapproché  du  pubis  ;  il  Tembrasse 
plus  étroitement,  ce  qui  augmente  sa  courbure. 
C'est  surtout  dans  la  grossesse  qu^on  observe  ce 
changement  de  direction  ;  mais  les  inflammations 
de  la  vessie  ou  de  son  col,  les  tumeurs,  la  rétention 
d'urine  peuvent  aussi  le  produire.  Dans  ces  diffé- 
rents cas,  il  faut  se  servir  de  la  sonde  à  grande  cour- 
bure ou  d'une* sonde  en  gomme  élastique  très-molle 
qui  se  moule  sur  la  concavité  de  Turèthre  sans  lui 
causer  aucune  violence.  Quand,  au  lieu  d'être  élevé, 
Turèthre  est  abaissé,  soit  par  une  tumeur,  soit  par 
une  descente  de  matrice,  c'est  encore  à  la  sonde  de 
gomme  élastique  molle  qu'il  faut  avoir  recours. 

Chez  l'homme  comme  chez  la  femme,  lecathété- 
risme  peut  être  absolument  nécessaire,  tout  en 
étant  impossible,  soit  à  cause  d'un  spasme  uréthral, 
soit  par  suite  de  la  sensibilité  excessive  de  Turèthre; 
il  faut  alors  provoquer  la  syncope.  Pour  cela  on 
fait  au  périnée  une  application  de  sangsues  ou  on 
pratique  une  saignée  du  bras  suivie  d'un  bain  pro- 
longé. Le  malade  étant  retiré  de  son  bain  on  le 
sonde  debout,  en  le  faisant  au  besoin  soutenir  par 
des  aides. 
L'anesthésie  est  d'un  emploi  plus  facile,  mais  elle 

H.  Picard.  5 
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offre  des  dangers  quand  les  reins  sont  malades, 
rélimination  du  chloroforme  ne  s'eCFeetuant  pas 
alors  comme  à  l'état  normal;  cependant  c'est  à  elle 
qu'il  faudra  de  préférence  avoir  recours. 

Pour  fixer  les  sondes  on  emploie  divers  procédés. 
Chez  l'homme,  Thompson  fait  autour  de  la  sonde, 
avec  quelques  fils  de  coton,  un  nœud  dont  il  attache 
les  bouts  aux  poils  du  pubis,  après  avoir  entouré  la 
couronne  du  gland  d'un  tour  de  fil  maintenu  par 
un  nœud.  Le  plus  généralement,  voici  comment  on 
opère  :  Les  fils  de  coton,  d'une  longueur  suffisante, 
étant  liés  solidement  autour  de  la  sonde,  à  3  centi- 
mètres du  méat,  on  ramène  les  bouts  sur  les  côtés 
de  la  verge  et,  quand  ils  sont  au  niveau  de  la  partie 
moyfinne  de  cet  organe,  on  les  entre-croise  de  ma- 
nière à  faire  un  nœud  double  ;  puis,  les  deux  chefs 
étant  menés  autour  de  la  verge,  de  manière  à  en 
faire  le  tour,  on  les  fixe  par  une  rosette  sur  le  côté 
de  l'organe.  Ceci  fait  d'un  côté,  on  recommence 
la  même  opération  sur  le  côté  opposé. 


(Corliou,  Mémento  de  «lédecins  et  de  chirurgie.) 

Quelques  praticiens,  au  lieu  de  fixer  les  deux  eï- 
tfémités  du  fil  de  coton  autour  de  la  partie  mé- 
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diane  du  corps  de  la  yerge,  les  attachent  autour  de 
la  couronne  du  gland. 

Une  manière  très-commode  de  fixer  les  chefs  des 
fils  de  coton  consiste  à  les  attacher  à  un  anneau  de 
caoutchouc  flexible  qui  entoure  la  partie  moyenne 
de  la  verge.  Le  caoutchouc  se  prêtant  aux  chan- 
gements de  volume  de  la  verge,  l'appareil  court 
moins  le  risque  d'être  dérangé. 

M.  Guillon  passe  la  verge  dans  un  anneau  de 
rideau  qu'il  pousse  jusqu'au  pubis,  contre  lequel 
il  est  maintenu  par  quatre  liens,  dont  deux  passent 
en  avant  sur  les  aines  et  deux  en  arrière  sous  les 
cuisses,  pour  aller,  chacun  de  leur  côté,  s'attacher 
à  une  ceinture  formée  d'un  ruban  et  soutenue  elle- 
même  par  des  bretelles.  La  partie  moyenne  des  fils 
de  coton  étant,  comme  précédemment,  fixée  à  la 
sonde,  l'extrémité  de  leurs  chefs  est  attachée  sur 
l'anneau. 

M.  Le  Fort  attache,  selon  la  méthode  ordinaire, 
les  liens  à  la  sonde  par  leur  partie  moyenne;  mais^ 
au  lieu  d'en  ramener  les  chefs  autour  de  la  verge, 
il  les  fixe  un  peu  au-dessus  des  aines,  sur  la  paroi 
abdominale,  avec  du  collodion. 

Pour  boucher  les  sondes,  on  emploie  un  fausset 
en  bois  pour  celles  de  gomme  élastique  ;  un  bouchon 
en  liège  pour  celles  de  métaL 

Pour  fixer  la  sonde  chez  la  femme,  après  avoir 
Boue  la  partie  moyenne  de  deux  fils  de  coton  sur  les 
oreilles  de  la  sonde,  on  les  attache,  chacun  de  leur 
eôté,  aux  sous-cuisâes  d'un  bandage  en  T  double.  . 
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M.  Bouisson,  après  avoir  fixé,  comme  dans  le  cas 
précédent,  la  partie  moyenne  de  deux  longs  fils  de 
coton  aux  oreilles  de  la  sonde,  en  porte  les  extrémi- 
tés sous  les  cuisses  et  va  les  nouer  de  chaque  côté 
du  corps  aune  ceinture  qui  est  elle-même  soutenue 
par  deux  bretelles. 


VICES  DE  CONFORMATION 

Les  vices  de  conformation  de  Turèthre  sont  con- 
sidérés, par  les  anatomistes  de  nos  jours,  comme 
la  conséquence  d'un  arrêt  de  développement  des 
parties  de  Tembryon  destinées  à  former  plus  tard 
les  organes  génitaux  externes  da  Tadulte. 

Cette  explication  ne  donne  pas,  il  est  vrai,  d'une 
manière  parfaitement  exacte  la  raison  de  tous  les 
vices  de  conformation  qui  peuvent  atteindre  Tor- 
gane  dont  nous  décrivons  les  maladies  :  les  dilata- 
tions congénitales,  par  exemple.  Aussi  quelques 
auteurs  ont-ils  prétendu  que  celles-ci  étaient  le  ré- 
sultat d'un  effet  mécanique,  dû  à  la  présence  d'une 
valvule  ou  d'un  rétrécissement,  situé  antérieure- 
ment à  la  dilatation.  Cette  explication,  d'ailleurs, 
ne  résiste  pas  à  un  examen  approfondi,  puisque, 
assez  souvent,  on  a  vu  la  dilatation  placée  en  avant 
du  rétrécissement  ;  en  sorte  que  c'est  encore  à  un 
arrêt  de  développement  quHl  faut  en  revenir  pour 
expliquer  l'anomalie,  d'autant  plus  qu'alors  le  tissu 
spongieux  de  l'urèthre  n'existe  pas.  11  en  est  de 


VICBS  DE  CONFORMATION.  69 

même  pour  les  imperforations  et  les  occlusions  de 
Turèthre  et  du  méat. 

L'épispadias,  et  surtout  Thypospadias^  trouvent 
dans  r  arrêt  de  développement  une  explication  assez 
satisfaisante. 

Ainsi  ^  quand  on  examine  les  pièces  qui  ont  été 
déposées  au  Collège  de  France  par  Coste,  on  ne 
peut   s'empêcher  de  remarquer  la  ressemblance 
existant  entre  Fétat  transitoire  de  la  période  em- 
bryonnaire qui  s'étend  entre  la  cinquième  semaine 
et  la  fin  du  deuxième  mois^  avec  celui  qui  constitue 
rhypospadias.  L'embryon  de  deux  mois  est,  en 
effet,  un  hypospade  scrotal  ;  dès  lors,  Tépoque  à 
laquelle  révolution  embryonnaire  s'est  arrêtée  ex- 
plique les  différents  degrés  de  Thypospadias.  Si  c'est 
à  deux  mois,  il  y  a  hypospadias  scrotal,  ensuite  by- 
pospadias  pénien,  plus  tard  hypospadias  balanique. 
Pour  répispadias,  on  saisit  moins  bien  l'influence 
de  l'arrêt  de  développement  ;  cependant,  c'est  en- 
core la  seule  cause  qui  puisse  en  donner  la  raison. 
Parmi  toutes  les  manières  d'envisager  la  question, 
celle  de  M.  Trélat  me  paraît  la  plus  simple  et  la 
plus  rationnelle.  La  voici  telle  qu'elle  a  été  exposée 
par  son  auteur  (1). 

Si  entre  le  trente-cinquième  et  le  quarantième 
jour  de  la  vie  fœtale,  lorsque  l'anus  vient  de  se 
séparer  de  l'orifice  uro-génital  externe,  l'évolution 
du  bourgeon  génital  externe  est  en  retard,  si  elle 

(<)  Guyon.  Vices  de  (^onfofnmiion  de  l'uréihre.  Thèse  aiarréfçation, 
Î863,  p.  135. 
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ne  coïncide  pas  exactement  avec  révolution  des  or- 
ganes génito-urinaires  internes,  Turèthre  s'éloî- 
gnant  graduellement  de  Tanus,  va  bientôt  se  trou- 
ver entre  et  au-dessus  des  deux  bourgeons  génitaux 
externes,  lesquels  ne  pourront  plus,  dès  lors,  se 
réunir  qu'en  dessous. 

Cette  hypothèse,  qui  rend  compte  de  Tinversion 
de  Turèthre,  ne  nous  dit  pas  comment  il  se  fait  que 
sa  paroi  supérieure  reste  divisée.  Mais,  quand  ap- 
paraissent les  bourgeons  génitaux  externes,  les 
deux  parties  qui  doivent  plus  tard  former  la  verge 
sont  séparées  ;  aussi  comprend-on  que  les  deux  su- 
périeures puissent  ne  pas  se  réunir,  quand  bien 
même  la  réunion  se  fait  à  la  partie  inférieure. 

Ici,  comme  dans  Thypospadias,  le  vice  de  confor- 
mation sera  d'autant  plus  prononcé  que  Torigine 
embryonnaire  du  vice  de  conformation  remontera 
plus  haut.  C'est,  du  reste,  là  une  loi  générale  for- 
mulée par  Coste  que  le  vice  de  conformation  est 
d'autant  plus  prononcé  que  la  formation  des  parties 
qui  le  constituent  a  été  plus  tardive. 

Nous  décrirons  les  vices  de  conformation  sui- 
vants : 

i®  Absence  de  Turèthre. 
2°  Duplicité  de  Turèthre. 

3®  Oblitération  du  méat  et  de  l'urèthre  1  .  ,.  ! 

(  incomplète. 

4°  Rétrécissements  congénitaux  de  Turèthre. 
5^  Dilatations  congénitales. 

6"»  Fissures  des  parois  supérieures  et    j  hypospadias. 
inférieures  de  Furètbre  :  \  épispadias. 
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ABSENCE   DE   L  URÊTHRE 

• 

L'absence  de  Turèthre  peut  être  totale  ou  partielle. 
Vabsence  totale  est  très-rare.  Il  est  évident  que  si 
tous  les  organes  de  la  génération  viennent  à  man* 
quer,  Turèthre  n'existe  pas;  mais,  en  dehors  de 
cette  anomalie  tout  à  fait  extraordinaire,  on  a  cité 
des  faits  d'absence  totale  de  Furèthre.  Celui  de 
Richardson  est  un  des  plus  curieux  ;  le  malade,  qui 
a  vécu  jusqu'à  dix-sept  ans,  n'avait  jamais  uriné 
par  la  verge,  mais  par  l'anus,  ce  qui  lui  entretenait 
une  diarrhée  continuelle.  A  l'autopsie,  on  ne  trouva 
ni  vessie,  ni  urèthre  ;  les  uretères  s'ouvraient  direc- 
tement dans  le  rectum. 

Absence  partielle.  —  L'absence  partielle  coïncide 
toujours  avec  l'absence  complète  de  la  verge;  l'urè- 
thre  s'ouvre  alors  sur  un  point  quelconque  d'un 
organe  voisin  par  où  sort  l'urine,  comme  cela  se 
voyait  dans  le  cas  suivant  (1)  : 

Patt,  âgé  de  vingt-sept  ans,  homme  grand,  fort, 
bien  constitué,  sauf  les  organes  génitaux;  barbe 
très^abondante,  pénil  couvert  de  poils,  scrotum  ré- 
gulièrement conformé,  avec  un  raphé.  La  verge 
manque  complètement  ;  Patt  est  né  avec  cette  im- 
perfection. Dans  un  examen  minutieux,  il  n'y  a  pas 
moyen  de  trouver  la  moindre  trace  de  pénis  à  l'en- 
droit dont  il  s'agit.  Le  testicule  droit  et  le  cordon 

(1)  Vierteljahrschrift  fur  praktische  Heilkunde,  herausgegeben  in 
Prag.  XVI»  JahruDg  i857,  IIP  Band, 


7«  MALADIES  DE  L'URÈTHRE. 

sont  normaux;  à  gauche,  on  constate  une  orchîte 
aiguë  pour  laquelle  le  docteur  Goschler  a  dû  être 
consulté.  Sur  la  paroi  antérieure  du  rectum,  à  une 
hauteur  de  quatre  lignes,  se  trouve  sur  la  ligne 
médiane  une  ouverture  arrondie  donnant  issue  à 
Turine.  En  avant  de  Torifice  anal,  on  remarque  une 
partie  cutanée,  ridée,  de  forme  triangulaire,    se 
trouvant  sur  le  raphé.  Semblable  à  une  crête  de 
coq,  d'abord  étroite,  cette  saillie  mesure  un  pouce 
et  demi  de  long  et  trois  quarts  de  pouce  de  large, 
et  se  termine  à  la  partie  antérieure  de  l'anus.  Elle 
est  pourvue  à  son  angle  inférieur  d'un  appendice 
verruqueux  d'une  ligne  d'épaisseur,  et  consistant 
vraisemblablement  en  du  tissu  érectile,  car  il  se 
gonfle  toutes  les  fois  qu'il  y  a  des  excitations  géni- 
tales, auxquelles  Patt  est  très-sujet.  L'érection  dure 
plusieurs  minutes,  elle  est  suivie  ordinairement  de 
la  sortie  du  sperme  par  l'ouverture  du  canal  de 
l'urèthre,  et  cette  ouverture  se  trouve  dans  le  rec- 
tum. Lorsque  la  période  d'acuité  de  l'orchite  fut 
passée,  on  put  introduire  par  l'ouverture  uréthrale 
du  rectum  une  sonde  de  baleine,  qui,  dirigée  d'ar- 
rière en  avant  et  de  bas  en  haut,  parvint  dans  la 
vessie  par  le  canal  de  l'urèthre  long  d'un  pouce  et 
demi.  Son  calibre  paraît  normal.  Le  sphincter  vési- 
cal  fonctionne  régulièrement,  et  Patt  évacue  son 
urine  toutes  les  trois,  quatre  ou  cinq  heures. 
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DUPLICITÉ    T>E   l'uRÈTHRE 

On  ne  peut  pas  citer  d'exemple  authentique  d'urè- 
thre  double  se  continuant  du  méat  au  col  de  la  ves- 
sie. On  d  bien  vu,  à  la  vérité,  le  méat  présenter 
deux  et  même  quatre  orifices,  mais  un  seul  d'entre 
eux  sert  à  la  sortie  de  Furine  et  du  sperme.  Les 
cas  dans  lesquels  Tun  des  orifices  donnait  issue  au 
sperme  et  Fautre  à  Furine  sont  sujets  à  discussion. 

L'urèthre  double  ne  coexiste  qu'avec  une  verge 
double.  Velpeau  a  présenté  à  F  Académie  des 
sciences,  le  1*'  juin  1844,  un  enfant  ainsi  con- 
formé (1). 

1.  G.  Saint-Hilaire  a  vu  un  cas  semblable.  Placées 
sur  une  ligne  horizontale,  à  une  distance  de  4  cen- 
timètres, dans  le  cas  de  Velpeau,  les  verges  étaient 
superposées  dans  celui  de  G.  Saint-Hilaire,  ce  qui 
est  beaucoup  plus  rare. 

OBLITÉRATIONS   DU   MEAT  URINAIRR 

Les  oblitérations  du  méat  urinaire  peuvent  être 
complètes  ou  incomplètes.  Dans  le  premier  cas,  Furine 
ne  trouvant  aucune  issue,  il  y  a  rétention  complète; 
dans  le  second,  la  miction,  plus  ou  moins  pénible, 
peut  néanmoins  encore  s'accomplir. 

Uoblitération  incomplète,  aussi  nommée  atrésie  dii, 
méat,  itroitesse  du  méat,  est  un  vice  de  conformation 

(i)  Journal  des  conn,  méd,  cMr  ,  !846,  t.  XIII,  p.  39,  ^iMedico- 
chirurg.  trans.  (10  mars  1848,  p.  103.) 
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fréquent  qui  présente  bien  des  degrés.  Ainsi,  un 
méat  peut  être  assez  large  pour  laisser  passer  faci- 
lement l'urine  et  permettre  à  la  vessie  de  se  vider 
sans  trop  d'efforts,  et  cependant  pas  suffisamment 
pour  permettre  aux  instruments  explorateurs  de  le 
traverser  sans  qu'il  ait  été  débridé. 

A  un  degré  plus  avancé,  l'étroitesse  est  assez 
prononcée  pour  apporter  à  la  miction  un  obstacle 
qui  empêche  la  libre  sortie  de  l'urine  au  dehors.  II 
est  des  cas  dans  lesquels  l'urine,  au  dire  de  Boyer, 
sort  par  un  filet  si  subtil  qu'il  est  à  peine  visible. 

A  cet  inconvénient,  assez  grand  pour  avoir  été, 
au  dire  de  Marchai  (de  Calvi),  un  cas  de  réforme 
chez  les  soldats,  il  faut  joindre  l'effet  que  peuvent 
produire  sur  la  vessie  les  efforts  auxquels  cet  organe 
est  contraint  pour  se  débarrasser  du  liquide  con- 
tenu et  les  déformations  de  Turèthre,  conséquence 
de  la  pression  exercée  par  le  liquide  sur  ses  parois. 

On  trouve  dans  la  Gazette  des  Hôpitaux  du  3  juil- 
let 1854  une  observation  de  M.  Duhomme  qui  rend 
bien  compte  des  phénomènes  auxquels  peut 
donner  lieu  une  très-grande  étroitesse  du  méat 
urinaire . 

Il  s'agit  d'un  employé,  ancien  militaire,  atteint 
d'une  atrésie  du  méat  telle  qu'on  ne  pouvait  intro- 
duire dans  l'ouverture  même  un  stylet  de  trousse. 
La  miction,  très-pénible  en  tout  temps,  l'était  en- 
core bien  davantage  après  le  moindre  excès  alcoo- 
lique ou  vénérien.  Le  canal  se  trouvait  distendu 
dans  toute  sa  longueur  par  la  sortie  de  l'urine,  et 
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il  en  restait  toujours  que  le  malade  ne  pouvait, 
même  avec  la  pression  des  doigts,  amener  au  de- 
hors, en  sorte  qu'elle  tombait  ensuite  goutte  à 
goutte  dans  son  pantalon. 

Un  jour,  en  sortant  de  son  bureau,  le  malade, 
qui  n'avait  pu  uriner  qu'avec  la  plus  grande  diffi- 
culte,  éprouva  une  telle  douleur  qu'il  faillit  se  trou- 
ver mal.  Rentré  chez  lui,  il  fut  obligé  de  se  mettre 
au  lit  et  fut  pris  d'une  fièvre  intense.  Au  bout  de 
trois  jours,  se  sentant  plus  mal,  il  fit  venir  un  mé- 
decin qui,  ne  constatant  que  de  la  fièvre,  lui  admi* 
nistra  du  sulfate  de  quinine. 

Cinq  jours  après,  une  inflammation  s'étant  dé- 
clarée au  périnée,  on  lui  appliqua  douze  sangsues  ; 
puis,  l'inflammation  ayant  gagné  les  bourses  et  la 
verge,  la  tuméfaction  devenant  énorme,  on  fit  une 
autre  application  de  sangsues  sur  la  verge.  Malgré 
cette  médication,  le  phlegmon  s'ouvrit  dans  Fangle 
que  forme  la  verge  avec  les  bourses  et  une  fistule 
s'établit. 

M.  Demarquay,  appelé  à  traiter  le  malade,  ne 
pouvant  se  servir  d'un  stylet,  pour  conducteur, 
dans  le  débridement  du  méat,  puisque  celui-ci  était 
trop  étroit  pour  le  recevoir,  fut  obligé  de  saisir  le 
gland  entre  le  pouce  et  l'index  et  d'y  sculpter  une 
ouverture  sur  la  partie  inférieure  de  l'urèthre. 
Puis,  le  passage  étant  assez  grand  pour  permettre 
lïntroduction  d'un  ténotome  caché  de  filandin,  il 
compléta  le  débridement. 

Le  méat  seul  était  rétréci;  aussi  une  sonde  put 
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être  introduite  et  remplacée  par  une  autre  plus 
grosse,  puis  par  une  troisième  qui,  enlevée  au  hout 
de  quinze  jours;  laissa  le  malade  guéri  de  son  atré» 
sie  et  de  sa  fistule. 

Oblitération  complète.  —  Ce  vice  de  conformation, 
encore  assez  fréquent,  présente  diverses  variétés  et 
se  voit  surtout  chez  les  garçons.  Ainsi  le  gland  peut 
être  non-seulement  imperforé,  mais  si  uniformé- 
ment lisse  que  rien  ne  révèle  à  Textérieur  la  posi- 
tion de  Forifiee  de  Turèthre*  Dans  un  cas  de  cette 
espèce,  M.  Voillemier  a  vu  la  muqueuse  si  mince, 
au  niveau  du  méat,  qu'elle  bombait  à  chaque  effort 
de  miction.  Ceci,  au  dire  du  même  auteur,  se  pré- 
sente fort  rarement,  car  le  méat  est  alors  beaucoup 
trop  étroit  pour  que  la  membrane  qui  Toblitère 
puisse  être  soulevée  par  Turine. 

Dans  la  plupart  des  cas,  le  méat  a  sa  forme  ordi- 
naire, et  ce  n'est  qu'à  quelques  millimètres  de  son 
orifice  qu'on  rencontre  la  membrane  oblitérante. 

Quelquefois  le  méat  présente  encore  sa  confor- 
mation normale  ;  mais  les  lèvres  en  sont  accolées,  el 
cet  accolement  se  prolonge  plus  ou  moins  loin  dans 
l'urèthre. 

Dans  le  cas  de  M.  Voillemier,  nous  avons  vu  la 
membrane  oblitérante  d'une  minceur  extrême; 
mais  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi,  l'obstacle  peut 
être  plus  ou  moins  épais,  et  on  l'a  vu  occuper  toute 
la  longueur  du  gland.  Honerkopff  et  Textor  ont 
rapporté  chacun  un  fait  de  cette  espèce.  L'un  et 
l'autre,  après  avoir  incisé  sur  le  point  qu'aurait  dû 
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occuper  le  méat  urinaire,  ne  virent  point  sortir 
Turine.  Honerkopff  incisa  alors  avec  un  bistouri 
étroit,  mais  sans  obtenir  d'urine  ;  ce  ne  fut  que  plu- 
sieurs jours  après  qu'elle  apparut  spontanément. 
Le  cas  de  Textor  ne  diffère  pas  du  précédent  ; 
opéré  à  peu  près  de  même,  le  malade  urina  spon- 
tanément après  l'opération. 

M.  Yoillemier,  dans  un  cas  semblable,  fit  l'ou- 
verture du  méat  et  ensuite  le  cathétérisme  forcé. 
Quand  les  lèvres  du  méat  ne  sont  pas  apparentes 
et  que  le  gland  ne  présente  aucune  dépression,  il  est 
facile  au  chirurgien  de  reconnaître  le  vice  de  con- 
formation dès  le  premier  instant.  Si,  au  contraire, 
celles-ci  ont  leur  conformation  normale  et  que  la 
membrane  oblitérante  existe  à  l'intérieur,  l'obstacle 
peut  très-bien  passer  inaperçu. 

Mais  alors  l'attention  est  attirée  par  l'agitation 
de  l'enfanl,  ses  efforts,  ses  cris,  et  quoique  le  méco- 
nium  soit  rendu,  les  langes  ne  sont  pas  mouillées. 
De  plus,  on  voit  l'urèthre  se  gonfler  en  arrière  de 
l'obstacle  et  former  un  relief  indiquant  la  partie 
dans  laquelle  siège  celui-ci. 


OBLITERATION  DE  l'uRÈTHRE  AU-DELA.  DU  MEAT 


L'oblitération  du  méat  peut  exister  seule,  comme 
dans  le  cas  de  M.  Voillemier;  d'autres  fois,  elle 
coïncide  avec  l'occlusion  d'autres  parties  du  canal. 

Dans  un  cas,  rapporté  par  le  docteur  Zoner,  de 
Vienne,  l'urètbre  était  fermé  dans  trois  points  dif- 
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férents.  Le  méat  étant  îinperforé,  on  y  fit  une  inci- 
sion ;  mais  la  sonde  introduite  rencontra  un  premier 
obstacle  qu'on  ne  put  franchir  qu'avec  beaucoup 
de  difficulté;  puis  on  fut  encore  arrêté,  un  pouce 
plus  loin,  par  un  obstacle  qu'on  ne  put  franchir 
que  le  lendemain. 

M.  le  docteur  Gourdon  a  rapporté,  dans  le  Journal 
deê  œnmissances  médico^hirurgicales,  1834-35,  un  cas 
qui  se  rapproche  de  celui-ci  : 

<t Je  reconnus  qu'une  membrane  légèrement 

résistante  oblitérait  le  méat  urinaire.  N'ayant  pas 
sur  moi  ma  trousse,  je  pris  une  épingle  moyenne  à 
tête  ronde  et  polie,  et,  avec  cette  partie  mousse,  je 
rompis,  par  une  simple  compression,  la  membrane 
obstruée.  Je  pénétrai  ensuite  dans  le  canal  de  toute 
la  longueur  de  mon  instrument;  mais  je  remarquai 
avec  surprise  que  dans  un  espace  de  plusieurs  lignes 
et  dans  la  portion  qui  répond  à  la  fosse  naviculaire, 
l'urèthre  était  tellement  mince  qu'il  paraissait  formé 
par  la  seule  membrane  muqueuse  du  canal... 

((  Considérant  que  non-seulement  la  petite  mem- 
brane que  je  venais  de  détruire  n'était  pas  aupara-* 
vant,  comme  dans  les  cas  ordinaires,  distendue  par 
l'urine,  mais  que  pas  une  goutte  de  ce  liquide  ne 
s'était  écoulée  après  sa  rupture,  je  pensai  qu'il  y 
avait  peut-être  un  autre  obstacle  plus  considérable 
vers  le  col  de  la  vessie,  ce  qui  pouvait  rendre  le  cas 
très-grave.  Je  fis  de  suite  un  cathéter  avec  un  fil 
métallique  d'un  diamètre  convenable,  et  le  lende- 
main>  à  mon  lever,  je  me  rendis  auprès  de  l'enfant 


VICES  DE  CONPORMATiON.  7f 

(c  Je  le  fis  immédiatement  coucher  sur  les  genoux 
de  la  garde  ;  je  lui  fis  écarter  et  maintenir  les  cuis* 
ses;  puis^  saisissant  la  verge  entre  Fannulaire  et  le 
médius^  je  la  tendis  fortement  afin  d'effacer,  au- 
tant que  possible,  son  vice  de  conformation.  J'in- 
troduisis alors  le  cathéter,  préalablement  huilé,  en 
observant  rigoureusement  les  préceptes  de  Fart. 

((  Cet  instrument,  dont  j'ai  eu  soin  de  constater  la 
longueur,  pénétra  jusque  sur  le  col  de  la  vessie,  et 
là,  il  s'arrêta  net.  Je  le  tournai  vivement  dans  tous  les 
sens  :  il  me  fut  impossible  de  le  faire  cheminer  une 
ligne  de  plus.  L'ayant  retiré  et  huilé  de  nouveau, 
je  le  réintroduisis  en  redoublant  de  précautions. 
N'ayant  pu  obtenir  un  meilleur  résultat,  mais  per* 
suadé  que  la  résistance  que  j'éprouvais  était  bien 
réellement  due  à  un  obstacle  anormal,  je  n'hésitai 
pas  à  pousser  avec  force  le  cathéter.  Et  après  une 
opposition  très-sensible,    j'arrivai   brusquement 
dans  la  vessie.  Je  retirai  vivement  le  cathéter,  l'u- 
rine alors  sortit  en  abondance  et  avec  une  telle  vi- 
gueur qu'elle  jaillissait  par  regorgement  à  plusieurs 
pieds  de  distance.  La  vessie  acheva  immédiatement 
de  se  vider  d'elle-même  en  totalité.  Il  n'y  eut  en- 
suite aucune  nécessité  de  recourir  à  un  nouveau 
cathétérisrae  ou  à  l'emploi  des  bougies,  car  l'enfant, 
depuis  ce  moment,  n'a  cessé  d'uriner  à  plein  canal. 

«  Je  crois  qu'on  peut  conclure  de  là  qu'une  mem- 
brane analogue  à  celle  qui  oblitérait  l'orifice  de 
I^urèthre,  mais  beaucoup  plus  résistante,  existait 
également  à  l'autre  extrémité  du  canal.  » 
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M.  Duparque  a  publié,  dans  les  Annales  (TObsté- 
trique,  1842,  un  cas  à  peu  près  analogue.  Ici  le 
méat  était  normal,  et  l'obstacle  n'existait  qu'au  col 
de  la  vessie. 

On  trouve  rapportées,  ça  et  là,  quelques  obser- 
vations dans  lesquelles  Turèthre  n'était  plus  seule- 
ment oblitéré  par  une  membrane  plus  ou  moins 
épaisse,  dans  une  étendue  plus  ou  moins  longue, 
mais  encore  dans  tout  ou  dans  presque  tout  son 
parcours.  A  la  place  du  canal,  il  existe  alors  un 
cordon  dur  et  fibreux  qui  se  prolonge  du  méat  à 
la  vessie  ou  n'occupe  que  la  partie  oblitérée. 

Au  point  de  vue  pratique,  la  remarque  la  plus 
importante  qui  ait  été  faite  sur  cette  anomalie  est 
celle  de  Depaul,  qui  a  démontré  que  ce  vice  de 
conformation  de  l'urèthre  était  un  obstacle  à  l'ac- 
couchement, le  fœtus  n'urinant  pas  et  la  vessie 
constituant  dès  lors  une  tumeur  qui  s'oppose  à  sa 
sortie. 

Dans  les  cas  d'oblitération  complète  de  l'urèthre, 
on  a  vu  celui-ci  s'ouvrir  en  arrière  de  l'obstacle 
dans  un  organe  voisin,  le  rectum,  par  exemple,  ou 
bien  l'urèthre  étant  fermé  dans  toute  sa  longueur, 
c'était  la  vessie  elle-même  qui  se  vidait  dans  ce  der- 
nier organe.  Dans  un  fait  de  Zohrer,  de  Vienne, 
l'ouraque  étant  resté  perméable,  l'urine  sortait  par 
l'ombilic.  On  comprend  que  s'il  existe  un  canal  de 
dérivation ,  l'oblitération  uréthrale  n'a  plus  les 
mêmes  caractères  de  gravité,  puisque  la  rétention 
ne  peut  plus  alors  exister. 
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RETRECISSEMENTS   CONGENITAUX 

Les  rétrécissements  congénitaux  du  méat  sont 
fréquents  ;  nous  en  avons  parlé  à  rarlicle  précé- 
dent, en  décrivant  Tatrésie  de  cet  organe  ;  ce  n'est 
point  d'eux  dont  nous  voulons  nous  occuper  ici, 
mais  des  rétrécissements  congénitaux,  ayant  leur 
siège  dans  d'autres  points  de  Furèthre. 

Philips  rapporte  que  Nélaton  a  eu  Foccasion 
d'observer  quatre  rétrécissements  congénitaux. 
Deux  occupaient  ime  grande  étendue  de  Furèthre, 
entre  la  courbure  et  le  gland,  et  ils  avaient  converfi 
le  canal  en  un  tube  dur  et  étroit.  Ils  furent  inutile- 
ment soumis  à  la  dilatation,  et  on  n'a  pas  cru  de- 
voir les  inciser  à  cause  de  leur  grande  étendue. 
Les  deux  autres  étaient  placés  à  la  terminaison  du 
bulbe,  et  ils  avaient  peu  de  longueur.  Voici  Fhistoire 
d'un  des  malades. 

Un  homme  âgé  de  trente-quatre  ans  est  atteint 
d'un  rétrécissement  congénital  siégeant  à  la  ter- 
minaison du  bulbe. 

A  huit  ans  il  commença  à  se  plaindre  d'envies 
fréquentes  d'uriner  et  à  laisser  couler  Furine  dans 
ses  vêtements. 

Il  fut  inutilement  soumis  à  différents  traitements. 

A  quinze  ans,  le  cathétérisme,  pratiqué  avec  une 
sonde  d'argent,  fit  reconnaître  un  rétrécissement 
du  canal.  Ayant  agi  avec  violence,  le  médecin  brisa 
la  sonde  dans  Furèthre.  Quelques  jours  après,  de 
petites  bougies  furent  introduites  et  le  malade  en 

H.  Picard.  G 
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éprouva  une  amélioration  temporaire.  Les  acci- 
dents revinrent  et  durèrent  jusqu^en  1852,  époque 
où  Nélaton  fut  consulté.  Un  rétrécissement  très- 
étroit,  placé  à  l'extrémité  du  bulbe,  fut  de  nouveau 
reconnu. 

Le  rétrécissement  fut  dilaté  par  de  petites  bou- 
gies élastiques,  bientôt  remplacées  par  des  cathé- 
ters d'étain  jusqu'à  9  millimètres  de  diamètre.  Cette 
grosseur  des  instruments  fut  difficilement  suppor- 
tée, et  Ton  dut  avoir  recours  au  chloroforme  pour 
en  continuer  l'usage.  Il  en  résulta  des  accidents 
généraux  et  du  délire;  le  traitement  fut  interrompu. 

Le  malade  sortit  de  l'hôpital  et,  pendant  cinq  ans, 
il  ne  fut  pas  gêné  par  son  rétrécissement. 

En  1857,  les  symptômes  du  rétrécissement  for- 
cèrent de  nouveau  le  malade  à  demander  des  soins 
à  M.  Nélaton,  qui,  ayant  une  première  fois  amé- 
lioré l'état  du  malade  par  la  dilatation,  ne  crut  pas 
devoir  employer  une  autre  méthode. 

Cependant,  après  un  grand  nombre  d'introduc- 
tions de  cathéters  de  métal,  le  canal  se  rétrécissait 
rapidement,  et,  en  peu  d'heures,  le  résultat  acquis 
était  perdu.  M.  Nélaton  conseilla  de  faire  l'uréthro- 
tomie,  qui  fut  exécutée  par  Richard  avec  l'instru- 
ment de  M.  Charrière. 

Ce  malade  fut  tenu  en  observation  pendant  quel- 
ques semaines,  et  enfin  il  est  sorti  de  l'hôpital  pou- 
vant introduire  avec  facilité  des  sondes  de  8  mîUi- 
mètres. 

M.  Syme  a  rapporté  un  fait  analogue  dans  lequel 
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le  malade^  atteint  en  outre  d'une  fistule,  ne  fut 
guéri  qu'après  avoir  subi  trois  fois  Turéthrotomie 
interne. 

Gomme  le  fait  très-bien  remarquer  M.  Voîllemîer, 
ces  exemples  ne  sont  pas  tout  à  fait  probants  ;  car, 
dans  le  premier,  nous  voyons  un  individu  chez  le- 
quel on  a  brisé  un  cathéter  en  explorant  Furèthre, 
et  chez  le  second,  examiné  à  vingt-deux  ans  seule- 
ment, il  existe  une  fistule.  Qui  dit  que  Taccident 
arrivé  au  premier  n'a  pas  été  la  cause  du  rétrécis- 
sement, et  que  la  fistule  du  second  n'avait  pas  été 
la  conséquence  d'un  rétrécissement  inflamma- 
toire ? 

Le  cas  rapporté  par  Holmes  et  dont  nous  parle- 
rons à  propos  des  fistules  congénitales  nous  parait 
plus  certain. 

DILATATIONS  CONGÉNITALES  DE  l'uRÈTHRE 

La  dilatation  congénitale  de  l'urèthre  est  rare  ; 
cependant  M.  Guyon  en  a  recueilli  plusieurs  obser- 
vations dans  sa  thèse;  nous  ne  croyons  mieux  faire 
que  de  les  reproduire  ici.  Dans  les  cas  que  nous 
allons  transcrire,  l'urèthre,  comme  on  le  verra, 
présentait  de  véritables  poches. 

La  première  observation  est  celle  d'un  sujet  entré 
dans  le  service  de  M.  Laugier  et  a  été  rapportée 
par  M.  Anger. 

Henri  Picot  porte  au-dessous  de  la  verge  un  ap- 
pendice en  forme  de  crête,  épais,  pendant  de  4  cen- 
timètres et  demi  environ.  Cet  appendice  est  assez 
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irrégulier.  On  peut  lui  distinguer  deux  faces  :  une 
droite,  l'autre  gauche,  un  bord  inférieur  et  un  bord 
adhérent. 

Des  plis  sillonnent  la  face  latérale  droite.  Ces  plis 
sont  au  nombre  de  quatre  ;  ils  partent  tous  de  la 
ligne  qui  représente  le  raphé  et  descendent  en  di- 
vergeant vers  le  bord  convexe  de  la  poche.  Sur  la 
face  gauche,  les  plis  sont  plus  nombreux  et  moins 
réguliers. 


ObBerrolion  d'Henri  Picot.  (Laugiar.) 

Le  bord  inférieur  de  la  poche  est  convexe  dans 
toute  son  étendue,  surtout  en  avant  et  en  arrière. 

La  peau  qui  recouvre  la  tumeur  est  plus  blanche 
que  celle  de  la  verge. 

Les  deux  lames  cutanées  qui  entrent  dans  la 
constitution  de  la  poche  glissent  facilement  l'une 
sur  l'autre,  et  leur  épaisseur  est  notablement  plus 
considérable  que  celle  de  deux  simples  lames  de 
peau. 

L'orifice  préputial,  alors  même  qu'il  n'est  nulle- 
ment repoussé  en  arrière,  permet  d'entrevoir  le 
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bout  du  gland.  Le  méat  est  dans  sa  position  nor- 
male ;  il  apparaît  sous  la  forme  d'une  fente  verticale. 
La  verge^  dans  toute  Tétendue  de  son  bord  supé- 
rieur, présente  une  courbe  très-acceotuée  à  con- 
vexité inférieure  ;  la  longueur  de  la  partie  libre  de 
la  verge  est  de  2  centimètres  sur  le  bord  supérieur. 
La  partie  de  la  verge  correspondant  à  la  partie  al- 
térée est  de  2  centimètres  et  demi.  La  verge  n'est 
pas  beaucoup  plus  considérable  qu'à  cet  âge  à  Tétat 
normal. 

On  peut  glisser  sans  difficulté  un  stylet  le  long 
de  la  paroi  supérieure  de  Turèthre  jusqu'à  Tarcade 
des  pubis.  Lorsqu'on  essaye  de  le  diriger  sur  la  pa- 
roi inférieure,  immédiatement  en  arrière  du  méat, 
il  tombe  dans  la  poche  et  n'y  rencontre  aucune 
valvule. 

Quand  le  malade  urine,  la  poche  se  distend  ;  peu 
à  peu  elle  se  gonfle,  les  téguments  se  déplissent, 
et  au  bout  de  quelques  instants,  elle  prend  un  vo- 
lume considérable,  celui  d'un  gros  œuf  de  poule 
environ  ;  elle  est  alors  rénitente,  tsndue  comme  un 
ballon  et  d'une  transparence  parfaite. 

Quand  la  poche  est  complètement  pleine  et  bien 
tendue,  l'urine  sort  par  le  méat  et  s'échappe  en  for- 
mant un  jet  bien  caractérisé  de  forme  et  de  dimen- 
siou  ordinaires.  Ce  jet  est  unique  et  décrit  une 
courbe  bien  régulière. 

La  miction  terminée,  la  poche  conserve  encore 
un  volume  considérable  et  les  parents  sont  obligés 
de  la  vider  eux-mêmes  en  pressant  avec  les  doigts. 
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Voici  la  seconde  observation;  elle  est  due  à 
M.  Hendriksz,  d'Amsterdam. 

L'enfant  qui  en  est  Tobjet  avait  huit  ans  et  of- 
frait l'état  suivant  : 

L'extrémité  inférieure  du  pénis  présente  un  ap- 
pendice flasque,  très-plissé,  de  la  forme  d'une 
bourse,  s'étendant  de  l'extrémité  postérieure  de  la 
fosse  naviculaire  à  l'arcade  pubienne.  L'urine  ex- 
pulsée de  la  vessie  distend  la  poche  qui  devient 
assez  volumineuse  pour  la  contenir  tout  entière. 
La  bourse  ne  se  vidait  pas  spontanément,  et,  pour 
y  parvenir,  l'enfant  était  obligé  de  comprimer  la 
tumeur  assez  fortement  avec  les  deux  mains. 


Le  stylet  démontre  qu'à  la  partie  inférieure  de 
la  poche  il  manquait  une  partie  remarquable  de 
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substance  depuis  Tarcade  du  pubis  jusqu'à  la  fosse 
navieulaire,  et  c'était  la  source  de  Tappendice  en 
question.  Pour  opérer,  M.  Hendriksz  a  injecté  d'a- 
bord de  Teau  dans  la  tumeur  pour  la  distendre  ; 
puis  il  a  introduit  un  cathéter  dans  Turèthre.  Le 
pénis  étant  alors  relevé  vers  Tabdomen,  il  a  com- 
pris la  tumeur  entre  deux  incisions  semi-elliptiques. 
La  peau  étant  divisée,  il  a  mis  à  découvert  la  mem- 
brane propre  de  la  poche,  qui  paraissait  formée 
par  la  paroi  correspondante  de  Turèthre,  Cette 
membrane  ayant  été  elle-même  divisée,  le  chirur- 
gien a  pu  reconnaître  que  la  muqueuse  formait  en 
avant  et  en  arrière  deux  replis  au  niveau  de  Tori- 
fice  d'entrée  et  de  sortie  de  la  tumeur  ;  aussi  a-t-il 
prolongé  les  incisions  vers  ces  deux  valvules  pour 
les  détruire.  L'opérateur  a  disséqué  ensuite  et  dé- 
taché de  quelques  lignes  la  membrane  uréthrale 
des  téguments  externes  afin  de  réunir  ces  parties 
séparément,  en  conservant  seulement  de  chacune 
de  ces  membranes  ce  qui  était  nécessaire  pour  ob- 
tenir, par  leur  réunion  respective,  un  canal  artifi- 
ciel cylindrique.  Les  deux  côtés  de  la  membrane 
uréthrale  ont  été  réunis  moyennant  quinze  points 
de  suture  a  points  séparés.  La  plaie  cutanée  a  été 
réunie  à  son  tour  moyennant  sept  points  de  suture 
entortillée.  Une  sonde  a  été  placée  dans  l'urèthre 
aussi  longtemps  que  le  malade  a  pu  la  supporter  ; 
ensuite  on  le  sondait  chaque  fois  qu'il  sentait  le  be- 
soin d'uriner.  Le  résultat  a  été  très-heureux,  sauf 
une  fistule  qui  a  guéri  par  les  cautérisations. 


88  MAUDIBS  DE  L'URËTHRE. 


HYPOSPADIAS 

L'hypospadîas  est  un  vice  de  conformation  de 
Turèthre  de  Thomme  consistant  dans  la  division 
ou  Tabsence  congénitale  de  sa  paroi  inférieure; 
de  telle  sorte  que  ce  canal  s'ouvre  au-dessous  du 
pénis  à  une  distance  variable  de  Textrémité  du 
gland  (1). 

Il  existe  trois  espèces  d'hypospadias  :  dans  la  pre- 
mière, Turèthre  s'ouvre  au  niveau  de  la  fosse  navi- 
culaire,  sous  le  gland  ;  dans  la  seconde,  Touverture 
se  trouve  placée  sur  un  des  points  compris  entre 
le  gland  et  la  racine  des  bourses  ;  enfin,  dans  la  troi- 
sième, la  plus  grande  partie  de  Turèthre  n'existe 
plus  et  ce  canal  s'ouvre,  au  niveau  du  scrotum, 
entre  les  deux  lèvres  formées  par  la  division  de  cet 
organe. 

1*"  Hypospadias  balanique.  —  C'est  de  beaucoup  le 
plus  fréquent.  L'ouverture  anormale  existe  ordi- 
nairement à  la  base  du  gland  ;  le  frein  manque  et 
le  sillon  dans  lequel  il  s'insère  habituellement  est 
converti  en  une  demi-rigole  qui  comprend  le  méat 
et  se  trouve  limitée,  sur  les  côtés,  par  les  parois 
correspondantes  de  la  fosse  naviculaire. 

La  commissure  supérieure  du  méat  persiste; 
rinférieure  n'existe  plus,  et,  de  ce  côté,  la  muqueuse 
uréthrale  se  continue  avec  la  peau.  A  ce  niveau, 

(0  Bouisson.  De  Vhypospadias,  etc.,  i86l. 
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les  téguments  sont  très-minces  et  forment  parfois 
une  sorte  de  valvule  qui  cache  en  partie  Touverture 
de  Turèthre.  Cette  ouverture  peut  d'ailleurs  être 
étroite^  à  ce  point  que,  dans  un  cas  de  RipoU,  elle 
n'admettait  qu'une  soie  de  sanglier. 

Parfois  Turèthre  persiste  en  avant  de  Fépispa- 
dias  ;  mais  alors  il  est  généralement  oblitéré. 

2"*  Hypospadias  pènien.  —  C'est  la  plus  rare  des  es- 
pèces d'hypospadias.  Le  diamètre  de  Touverture, 
comme  dans  l'espèce  précédente,  est  variable;  mais, 
généralement,  il  est  assez  considérable  pour  ad* 
mettre  une  sonde  ou  un  stylet.  Pinel  a  cité  un  cas 
dans  lequel  il  existait  deux  ouvertures  anormales 
qui  semblaient.  Tune  et  l'autre,  munies  de  sphinc- 
ters (1).  M.  Guyon  cite  l'observation  due  à  Lip- 
pert  (2)  d'un  sujet  qui  avait  aussi  deux  orifices  hy- 
pospades  :  l'un  au  niveau  du  gland,  Tautre  du  pli 
péno-scrotal. 

Dans  l'hypospadias  pénien,  comme  dans  l'hypos- 
padias  balanique,  la  partie  de  l'urèthre  antérieure 
à  l'ouverture  anormale  est  le  plus  souvent  à  l'état 
de  gouttière  ou  de  demi-canal  et  s'étend  jusqu'au 
méat.  Alors,  comme  dans  le  cas  précédent,  la  gout- 
tière uréthrale  est  bordée  de  chaque  côté  par  deux 
saillies  qui  sont  les  restes  de  la  face  inférieure  de 
l'urèthre  divisée.  Mais,  quand  le  vice  de  conforma- 
tion est  plus  accentué,  ces  rebords  n'existent  plus, 
et  même  la  paroi  supérieure  de  l'urèthre  peut  être 

(1)  Pinel.  Mém.  soc.  émuL,  an  VIII,  1800,  4*  année,  p.  324. 

(2)  Schmidt's  Jahrbûcher,  lettre  LXVIII,  p.  326, 1850. 
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diminuée  ou  môme  rétrécie  de  manière  à  ne  plus 
former  qu'une  sorte  de  ligament  s'étendant  de  Fex- 
trémité  antérieure  de  la  verge  à  l'ouverture  hypos- 
pade  et  courbant  Forgane.  Par  contre,  on  peut  voir, 
comme  dans  Thypospadias  balanique,  Turèthre  per- 
sister en  avant  de  l'ouverture  anormale.    Ainsi, 
Blandin  a  vu  un  homme  de  trente  ans  qui  offrait 
à  la  face  inférieure  et  au-delà  du  gland  d'un  pénis 
de  dimension  et  de  forme  normales  une  fente  d'une 
largeur  d'un  centimètre  environ.  Le  méat  urinaire 
persistait  et  permettait  à  une  sonde  de  parvenir 
jusque  dans  la  vessie  (1).  Jarjavay  a  rapporté  une 
observation  du  même  genre.  Mais  bien  plus  souvent 
le  méat  et  toute  la  partie  uréthrale  antérieure  à 
l'ouverture  anormale  sont  oblitérés.  11  en  était 
ainsi  sur  un  enfant  opéré  par  Dupuytren  et  dont  la 
verge,  d'apparence  normale,  était  percée  à  sa  racine 
d'un  orifice  fort  étroit  (2).  On  comprend  que,  quand 
il  s'agît  d'un  fait  semblable  à  celui  de  Blandin,  c'est 
à  uiie  véritable  fistule  bien  plus  qu'à  un  hypospa- 
dias  qu'on  a  affaire. 

3**  Hypospadias  scrotaL  —  Dans  cette  forme  d'hy- 
pospadias  le  vice  de  conformation  est  beaucoup  plus 
étendu  et  complexe  que  dans  les  précédentes.  En 
effet,  l'orifice  uréthral  se  trouve  sous  le  pubis  der- 
rière le  scrotum.  Celui-ci  est  lui-môme  divisé  en 
deux  parties  sur  la  ligne  médiane,  en  sorte  que 
chacune  des  bourses  présente  l'apparence  d'une 

(1)  Ann,  thérap,  méd,  chirur.  toxicol.  Mai  1846,  p.  69. 

(2)  SabaUer.  Médec.  opérât.  1825,  t.  IV,  p.  435. 
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des  grandes  lèvres  et  que  les  deux  réunies  offrent 
Taspect  d'une  vulve. 

Cette  anomalie  provient  d'un  arrêt  de  dévelop- 
pement de  Tappareil  génital  externe,  et  on  voit  per- 
sister définitivement  ce  qui  existe  jusqu'à  la  fin  du 
deuxième  mois  de  la  vie  intra-utérine,  période  à 
laquelle  il  est  impossible  de  distinguer  les  sexes, 
mais  où  il  y  a  cependant  prédominance  de  la  forme 
féminine. 

La  forme  d'hypospadias  qui  nous  occupe  a  donné 
lieu  de  croire  qu'il  pouvait  exister  des  herma* 
phr édites.  Les  bourses  divisées  peuvent,  en  effet, 
d'autant  mieux  en  imposer  pour  une  véritable  vulve 
qu'elles  sont  tapissées  à  leur  face  interne  par  ime 
membrane  muqueuse  normale.  De  plus,  leméaturi- 
naire  est  situé  profondément  derrière  elles,  au-des- 
sous de  la  verge.  En  outre,  chez  tous  ces  individus, 
cet  organe  est  à  l'état  rudimentaire  et  prend  tout  à 
fait  l'aspect  d'un  clitoris,  ce  qui  vient  encore  ajou- 
ter à  l'illusion. 

Aussi,  si  les  véritables  hermaphrodites  n'existent 
pas,  il  n'en  est  pas  moins  certain  que  le  sexe  de  ces 
individus  est  difficile  à  reconnaître  au  premier 
abord,  et  qu'on  a  vu  dans  ces  conditions  des  hom- 
mes être  déclarés  comme  femmes  à  l'état  civil  : 
témoin  ce  malheureux  dont  Tardieu  a  rapporté 
Thistoire  et  qui,  après  avoir  vécu  toute  sa  jeunesse 
dans  les  pensionnats  de  filles,  eut  des  relations  avec 
celle  de  sa  maîtresse  et  finit  par  se  suicider  quand 
on  eut  changé  son  état  civil. 
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Il  nous  reste  à  étudier,  avant  de  parler  du  trai- 
tement :  1**  les  complications  de  l'épispadias  ;  Z**  les 
troubles  fonctionnels  auxquels  il  donne  lieu. 

1**  Complications  de  rhypospadias.  —  Le  gland  est 
souvent  moins  volumineux,  sans  que  cependant 
ses  proportions  deviennent  insuffisantes.  Le  pré- 
puce ne  forme  plus  à  cet  organe  une  coiffe  com- 
plète, mais  seulement  une  sorte  de  calotte  qui  n'en- 
veloppe que  la  face  supérieure,  La  verge,  au  dire 
de  Larrey,  serait  sensiblement  incurvée  en  bas,  au 
moins  dans  sa  partie  antérieure;  parfois  on  Ta  vue 
tordue  sur  elle-même.  Dans  un  cas  rapporté  par 
Verneuil(l),  Turèthre  contournait  la  verge  en  spi- 
rale du  méat  au  pubis,  ce  qui  n'empêchait  pas  le 
sperme  d'être  dardé  en  droite  ligne  et  l'urine  d'être 
projetée  d'une  manière  convenable.  M.  Guerlain  a 
rapporté  un  fait  semblable  (2).  M.  Guyon  décrit 
trois  cas  d'hypospadias  dans  lesquels  la  verge  était 
palmée  et  pour  ainsi  dire  enfoncée  dans  le  scrotum, 
hors  duquel  le  gland  seul  faisait  saillie.  Chez  ces 
individus  l'érection  était  impossible  à  cause  de  l'obs- 
tacle que  lui  opposaient  les  bourses  ;  de  plus,  l'urine 
sortait  en  nappe  et  souillait  tout  le  scrotum  (3). 

Nous  avons  dit,  en  commençant  ce  qui  a  rapport 
aux  complications  de  l'hypospadias,  que  le  gland 
était  quelquefois  plus  petit  qu'à  l'ordinaire  ;  mais 
ce  n'est  pas  la  seule  modification  de  forme  qu'il 

(1)  Bull.  Société  chirur.,  t.  VIII,  p.  68  (24  août  1857). 

(2)  Bull.  Société  anat,,  i859,  2"  série,  t.  IV,  p.  27. 

(3)  Guyon.  Vices  de  conformation  de  Vuréthre.  Thèse  agrég.,  i863. 
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puisse  offrir  dans  ce  vice  de  conformation,  puisqu'on 
Ta  vu  assez  souvent  divisé  en  deux.  Quand  une 
grande  partie  de  la  paroi  inférieure  de  Turèthre 
vient  à  manquer  et  que  la  supérieure  est  modifiée^ 
la  verge,  comme  nous  Tavons  vu,  se  replie  inférieur 
rement  et  forme  ce  que  M.  Bouisson  a  appelé  la 
verge  coudée  (i),  disposition  surtout  prononcée  pen- 
dant r  érection. 

2**  Troubles  fonctionnels.  —  Contrairement  à  ce  qui 
se  passe  dans  Fépispadias  où  Tincontinence  d'urine 
est  surtout  à  craindre,  il  y  a,  au  contraire,  dans 
rhypospadias  difficulté  de  la  miction.  C'est  qu'en 
effet  ici  il  n'y  a  pas,  comme  dans  l'épispadias, 
écartement  du  pubis  et  insuffisance  des  fibres  de  la 
région  membraneuse,  mais  souvent  atrésie  de  l'ou- 
verture anormale  de  l'urèthre,  puisque,  comme 
nous  l'avons  vu,  celle-ci  peut  être  en  partie  obli- 
térée par  une  sorte  de  soupape  ou  n'avoir  qu'un 
diamètre  tout  à  fait  insuffisant.  Cependant,  en  gé- 
néral, dans  rhypospadias  balanique  la  miction  s'ef- 
fectue suffisamment  bien.  Quand  il  y  a  hypospadias 
pénien,  le  malade  est  obligé  de  relever  la  verge 
pour  que  le  jet  d'urine  puisse  être  projeté.  On  con- 
çoit, par  contre,  combien  la  miction  doit  avoir  de 
difficulté  à  s'accomplir  dans  l'hypospadias  scrotal. 
Cependant,  certains  d'entre  eux,  dit-on,  ne  sont  pas 
forcés  de  s'accroupir  et  peuvent  uriner  comme  les 
autres  hommes. 

(i)  Bouisson.  De  PhypospadiaSf  etc.,  dans  Tribut  à  la  chirurgie* 
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Au  point  de  vue  du  coït,  les  hypospades  du  gland 
ou  du  pénis  peuvent  évidemment  Taecomplir.  Il  est 
même  généralement  reconnu  que  les  premiers  sont 
aptes  à  la  fécondation.  Peut-on  en  dire  autant  des 
seconds?  Assurément,  il  est  difficile  de  répondre  à 
cette  question  :  si  Thypospadias  est  placé  de  telle 
sorte  que  le  sperme  puisse  être  lancé  dans  le  vagin, 
la  chose  est  certainement  possible  ;  mais  si  ce  li- 
quide est  dardé  au  dehors,  les  théories  modernes 
ne  permettent  guère  de  l'admettre.  Quant  à  la  va- 
riété d'hypospadias  scrotal,  il  est  évident  qu'elle  ne 
permet  pas  le  coït,  ordinairement  du  moins,  et^ 
par  suite,  s'oppose  à  la  fécondation,  ce  qui  ne  veut 
pas  dire  que  le  sperme  ne  puisse  pas  être  éjaeulé. 
D'ailleurs,  dans  le  cas  de  Tardieu  dont  nous  avons 
parlé,  il  y  avait  eu  coït  répété. 

Traitement.  —  Quand,  dans  l'hypospadîas  ba- 
lanique,  Torifice  est  trop  étroit,  l'opération  est 
simple;  il  faut  simplement  l'agrandir,  en  incisant 
la  paroi  inférieure,  soit  avec  des  ciseaux,  soit  avec 
un  bistouri. 

Si,  en  même  temps  qu'il  existe  un  hypospadîas, 
la  partie  antérieure  du  canal  existe  et  qu'elle  soit 
simplement  imperforée,  on  peut,  comme  le  fit  Ma- 
restin,  pousser,  d'arrière  en  avant,  un  stylet  par 
Touverture  anormale,  jusqu'à  ce  qlie  l'on  soit  ar- 
rêté j  puis,  appuyant  sur  cet  instrument,  perforer 
les  tissus  qui  s'opposent  à  son  passage. 

Dans  un  cas  analogue,  M.  Voillemier  poussa, 
comme  nous  venons  de  le  dire,  un  stylet  d'arrière 


VICES  DE  CONFORMATION.  98 

en  avant  aussi  loin  que  possible.  Sur  ce  stylet^ 
comme  conducteur^  il  glissa  la  canule  d'un  trocart 
jusque  sur  le  point  oblitéré.  Le  stylet  enlevé  fut 
alors  remplacé  par  la  tige  du  trocart,  avec  laquelle 
le  gland  put  être  traversé.  Mais,  Touverture  s'étant 
rapidement  rétrécie,  les  urines,  qui  avaient  d'abord 
coulé  par  le  canal  artificiel,  reprirent  leur  route 
par  rhypospadias  au  bout  d'un  mois,  en  sorte  que 
M.  Voillemier  fut  obligé  de  pratiquer  une  uréthro- 
tomie  et  consécutivement  de  placer  une  sonde  à 
demeure  pour  maintenir  le  calibre  du  canal.  Dans 
le  cas  de  Marestin,  comme  dans  celui  de  M.  Voille- 
mier, rhypospadias  constitue  une  véritable  fistule 
uréthrale  que  Marestin  traita  par  la  suture  et 
M.  Voillemier  par  la  cautérisation  ;  dans  les  deux 
cas  la  fistule  guérit.  Dupuytren  pratiqua  sur  Ten- 
fant  dont  nous  avons  parlé  et  chez  lequel  rhypos- 
padias, situé  à  la  racine  de  la  verge,  était  précédé 
d'un  urèthre  oblitéré  dans  deux  pouces  d'étendue> 
une  opération  à  peu  près  semblable  ;  seulement, 
au  lieu  de  pousser  le  trocart  de  l'hypospadias  au 
gland,  il  le  conduisit  du  gland  à  l'hypospadias. 
Puis,  pour  agrandir  ce  nouveau  canal,  il  eut  l'idée 
singulière  de  le  cautériser  avec  un  cautère  en  ro- 
seau rougi  au  feu.  Le  succès  qui  suivit  cette  opéra- 
tion ne  doit  pas  engager  à  en  imiter  la  seconde 
partie  (1). 

M.  RipoU,  chirurgien  de  l'Hôtel-Dieu  de  Tou- 
louse, a,  comme  Dupuytren,  créé  un  canal  par  pér- 
it) Sabatier.  JtfM.  opir-  Vol.  IV,  p.  435. 
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foration,  mais  sans  cautérisations  consécutives. 
Son  opéré  avait  conservé  un  canal  suffisant  au 
bout  de  neuf  mois,  quoiqu'il  n'eût  pas  fait  usage 
de  sondes  (1). 

Malgré  ces  succès  et  un  autre  dans  lequel  le  ma- 
lade urinait  suffisamment  bien  par  le  canal  artifi- 
ciel, au  bout  de  dix  ans,  il  n'en  est  pas  moins  vrai 
que  les  chirurgiens  se  montrent  très-réservés  sur 
la  persistance  définitive  d'un  canal  dont  les  parois 
sont  formées  d'un  tissu  cicatriciel. 

Quand  la  paroi  inférieure  manque  entièrement, 
on  a  proposé  Vuréthroraphie.  Cette  opération  con- 
siste à  aviver  les  bords  de  la  gouttière  glandaire  et 
à  les  réunir  par  des  points  de  suture  ;  mais  cette 
opération  ne  paraît  pas  avoir  été  suivie  de  succès. 

On  a  eu  recours,  avec  des  chances  diverses,  à 
Yuréthroplastie,  comme  le  prouvent  les  observations 
suivantes.  En  voici  une  première,  due  à  M.  Bouis- 
son  (2)  : 

Deux  incisions  antéro-postérieures  furent  pra- 
tiquées sur  le  scrotum,  parallèlement  au  raphé,  à 
partir  des  côtés  de  l'ouverture  de  l'hypospadias  jus- 
qu'au périnée.  Réunies  en  arrière  par  une  incision 
transversale,  ces  incisions  circonscrivaient  une 
sorte  de  rectangle  cutané  long  de  6  centimètres  et 
large  de  2  centimètres  et  demi,  qui  fut  disséqué 
d'arrière  en  avant,  de  façon  à  pouvoir  être  ren- 
versé, en  adhérant  par  son  extrémité  au  voisinage 

(i)  Extr.  du  Journal  de  méd.  de  Toulouse^  1856. 

(2)  Bouisson.  De  VhypospadiaSf  etc.,  dans  Tribut  à  la  chirurgie. 
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de  l'ouverture  de  l'hypospadias,  point  par  lequel  ce 
lambeau  devait  recevoir  ses  moyens  de  nutrition. 
11  résultait  de  ce  renversement  que  la  languette 
cutanée  du  scrotum  s'appliquait  par  sa  face  épider- 
mique  contre  la  face  inférieure  de  la  verge,  où  elle 
était  destinée  à  former  le  plancher  d'un  nouvel 
ui'èthre.  L'application  du  lambeau  dans  ce  sens 


dispensait  de  clore  en  particulier  l'orifice  de  l'hypo- 
spadias, puisque  celui-ci  aboutissait  précisément 
au-dessus  du  plancher  de  l'urèlhre  artiiiciel,  qui 
se  trouvait  en  réalité  être  la  continuation  de  l'urè- 
thre  primitif.  Mais  le  lambeau  appliqué  par  sa  face 
épidermique  contre  la  face  inférieure  du  pénis 
dépessait  la  longueur  de  celui-ci,  et  sa  coupe  avait 
été  calculée  de  manière  qu'en  repliant  la  languette 
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cutanée  en  retour  vers  le  scrotum,  on  affrontât 
deux  surfaces  saignantes,  en  même  temps  qu'on 
obtiendrait  un  lambeau  redoublé  ayant  deux  faces 
épidermiques  libres,  un  bord  antérieur  naturelle- 
ment formé  par  le  repli  du  lambeau,  et,  en  somme, 
un  tissu  assez  épais  pour  former  une  paroi  uré- 
thrale  résistante.  Il  s'agissait  de  fixer  les  bords  de 
ce  lambeau  sur  les  côtés  de  la  face  inférieure  de  la 
verge,  dont  le  plan  tégumentaire  devait  former  la 
paroi  supérieure  de  Turèthre. 

Dans  ce  but,  je  pratiquai  parallèlement  à  la  lon- 
gueur du  pénis,  sur  sa  face  inférieure,  depuis  les 
côtés  de  Touverture  hypospadienne  jusqu'au  gland, 
deux  incisions  longitudinales  comprenant  l'épais- 
seur de  la  peau  et  le  tissu  cellulaire  sous-cutané. 
Une  languette  tégumentaire  de  2  centimètres  de 
largeur  était  ainsi  circonscrite  par  les  deux  inci- 
sions et  devait  former  le  côté  supérieur  du  nouvel 
urèthre.  Une  sonde  de  gomme  élastique  souple  fut 
préalablement  engagée  dans  l'ouverture  de  l'hypo- 
spadias  jusque  dans  la  vessie,  afin  d'éliminer 
l'urine  au  fur  et  à  mesure  de  sa  formation,  et  d'em- 
pêcher les  parties  qui  étaient  le  siège  et  les  élé- 
ments de  l'opération  de  subir  le  contact  irritant  de 
ce  liquide.  Cette  précaution  prise,  la  sonde  fut  ra- 
menée le  long  de  la  face  inférieure  du  pénis  et  re- 
couverte par  le  lambeau  scrotal,  dont  les  côtés 
furent  engagés  dans  l'écartement  des  deux  incisions 
longitudinales  faites  sur  la  verge.  Un  nombre  suf- 
fisant de  points  de  suture  servit  à  assurer  le  contact 
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régulier  des  parties,  et  une  suture  complémentaire 
affronta  les  bords  de  la  plaie  du  scrotum,  aux  dé- 
pens duquel  le  lambeau  avait  été  taillé.  On  se  fera 
une  idée  exacte  du  résultat  de  l'opération ,  en  con- 
sultant la  figure  2  de  la  planche  X  (du  Mémoire  de 
Bouisson)  qui  la  représente  au  moment  où  elle  fut 
achevée. 


Opération  de  Bouisson.  —  La  verge  après  l'opération. 

L'exécution  de  cette  opération  minutieuse  avait 
exigé  près  de  trois  quarts  d'heure  ;  mais  le  malade, 
qui  désirait  vivement  guérir,  et  qui  s'était  prêté 
avec  courage  et  intelligence  à  l'accomplissement 
de  tous  les  temps  opératoires,  avait  très-bien  sup- 
porté cette  épreuve,  et  n'eut  ni  fièvre  ni  accidents 
nerveux.  Aucune  artère  n'avait  dû  être  liée  ;  le 
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sang  fourni  seulement  par  les  vaisseaux  capillaires 
s'était  arrêté  spontanément. 

Les  deux  premiers  jours  qui  suivirent  Topération 
ne  donnèrent  lieu  à  aucune  remarque  désavanta- 
geuse. Tout  s'annonçait  favorablement.  La  douleur 
était  modérée,  Turine  sortait  facilement  par  la 
sonde,  rien  dans  la  disposition  des  sutures  ou  de 
l'appareil  ne  s'était  dérangé  ;  mais,  dans  la  matinée 
du  troisième  jour,  je  remarquai  une  couleur  sus- 
pecte dans  le  lambeau,  qui  était  d'une  apparence 
violacée,  comme  flétri  et  dépourvu  de  sensibilité. 
Je  commençai  à  redouter  une  insuffisance  de  nu- 
trition et  une  mortification  prochaine.  La  chaleur 
que  je  fis  maintenir  dans  la  région  de  ropération, 
l'emploi  de  topiques  toniques  furent  impuissants 
pour  arrêter  les  progrès  des  fâcheux  accidents  que 
nous  avions  appréhendés.  Dès  le  quatrième  jour,  la 
mortification  du  lambeau  était  confirmée,  et  il  n'y 
avait  plus  à  se  dissimuler  que  toute  ressource  était 
perdue.  Je  détachai  les  points  de  suture  de  la  par- 
tie devenue  inutile.  Le  lambeau,  passé  à  l'état  d'es- 
chare,  ne  tarda  pas  à  être  éliminé.  Quant  à  la  plaie 
du  scrotum,  elle  se  cicatrisa  promptement.  Il  en 
fut  de  même  des  incisions  longitudinales  de  la 
verge,  en  sorte  qu'après  un  certain  temps  les  parties 
avaient  repris  leur  aspect  primitif,  et  le  malade 
conservait  son  hypospadias. 

L'opération  n'a  pas  réussi,  et  ce  résultat  ne  doit 
pas  étonner;  le  lambeau  était,  en  effet,  beaucoup 
trop  étendu  pour  pouvoir  se  nourrir. 
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Dififenbach,  à  Berlin,  et  Gely,  à  Nantes,  n'ont  pas 
été  plus  heureux  dans  des  tentatives  du  même  genre. 

Nous  avons  vu  que  quelquefois  des  adhérences 
de  la  verge  au  scrotum  viennent  compliquer  Tépis- 
padias,  gêner  Térection,  entraver  la  miction.  La 
verge,  dans  ces  cas,  est  courbée  en  bas  ;  mais,  dans 
les  uns,  cette  courbure  tient  uniquement  aux  adhé- 
rences avec  le  scrotum;  dans  d'autres,  la  verge 
est  recourbée  non-seulement  par  la  bande  fibreuse 
qui  remplace  Turèthre,  mais  encore  par  une  ré- 
traction du  tissu  fibreux  des  corps  caverneux.  Dans 
ces  circonstances,  une  opération  est  impuissante  à 
reiresser  la  verge/tandis  qu'elle  réussit,  quand  il 
n'y  a  simplement  qu'adhérence. 

M.  Bouisson  a  opéré  un  malade  de  la  première 
espèce.  C'était  un  jeune  homme  de  vingt-quatre 
ans  dont  le  fourreau  de  la  verge  adhérait  à  la  peau 
du  scrotum,  en  sorte  qu'il  existait  à  ce  niveau  une 
sorte  de  pli  cutané  triangulaire  dont  la  base  était 
en  avant.  M.  Bouisson  divisa  cette  sorte  de  mem- 
brane du  milieu  de  sa  base  à  son  sommet  avec  des 
ciseaux  et  ramena  la  verge  vers  le  ventre  où  elle 
fut  exactement  maintenue.  Cette  disposition  de  la 
verge  changea  la  direction  de  la  plaie  qui  de  trans- 
versale devint  longitudinale,  par  conséquent  de 
même  sens  que  la  longueur  de  la  verge.  Des  points 
de  suture  furent  appliqués  pour  maintenir  les  bords 
de  cette  plaie  en  contact,  et  le  malade  guérit  (1). 

J.-L.  Petit  a  rapporté  une  observation  de  ce 

(i)  Bouisson.  Tribut  à  la  chirurgie,  t.  II,  p.  537, 
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genre.  Il  s'agit  d'un  malade  que  lui-même  avait 
refusé  d'opérer  et  qui,  dans  son  désir  de  guérir, 
s'était  adressé  à  un  autre  plus  confiant.  J.-L-  Petit, 
invité  à  assister  à  l'opération,  dit  qu'elle  fut  faite 
avec  beaucoup  de  dextérité;  mais,  qu'une  fois 
séparée  du  scrotum,  la  verge  resta  courbée,  sans 
pouvoir  être  redressée,  une  fois  la  plaie  cicatrisée. 
Ce  qui  n'est  pas  étonnant,  si,  comme  le  dit  M.  Voil- 
lemier,  non-seulement  l'enveloppe  des  corps  caver- 
neux, mais  encore  leur  cloison  participe  à  la  ré- 
traction. Cependant,  M.  Bouisson  a  opéré  avec 
succès  un  malade  (1),  en  s'y  prenant  de  la  manière 
suivante  :  * 

Un  pli  à  la  peau  de  la  face  intérieure  de  la  verge 
fut  piqué  d'un  seul  côté  avec  la  pointe  d'une  lan- 
cette, et  un  ténotome  fut  engagé  par  cette  ouver- 
ture, de  manière  à  pouvoir  attaquer  par  pression 
toute  la  face  inférieure  de  la  verge  relevée  préala- 
blement sur  le  pubis.  La  pression  de  l'instrument, 
aidée  d'un  léger  mouvement  transversal,  divisa 
l'enveloppe  fibreuse  du  corps  caverneux.  Un  petit 
bruit  se  fit  entendre  et  la  verge  s'allongea  visible- 
ment. On  sentait  néanmoins  encore  un  obstacle 
profond.  J'inclinai  alors  en  haut  la  pointe  du  téno- 
tome, de  manière  à  l'engager  entre  les  deux  corps 
caverneux;  puis,  retournant  l'instrument  pour 
attaquer  verticalement  la  cloison,  j'incisai  celle-ci 
dans  l'épaisseur  même  de  la  verge,  et  le  redresse- 
ment fut  aussitôt  complet. 

(1)  Bouisson-  Tribut  à  la  chirurgie,  t.  ïl,  p.  544, 
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Pour  guérir  un  hypospadias,  M.  Moutet  a  mis  en 
usage  le  procédé  suivant  sur  un  jeune  homme  de 
vingt-deux  ans  :  un  premier  lambeau  quadrilatère 
assez  large  pour  recouvrir  la  face  inférieure  de  la 
verge,  et  assez  long  pour  s'étendre  jusqu'au  gland, 
fut  circonscrit  sur  le  scrotum,  renversé  d'arrière 


Opiralioa  de  Moutet. 

en  avant  et  fixé  à  la  face  inférieure  de  la  verge. 
Ce  lambeau  présentait  ainsi  sa  face  épidermique 
du  côté  de  la  cavité  du  nouveau  canal.  Pour  re- 
couvrir sa  face  cruentée,  le  chirurgien  de  Mont- 
pellier eut  l'idée  de  circonscrire,  à  la  région 
pubienne,  une  bande  de  peau,  de  la  détacher 
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complètement  à  sa  partie  moyenne,  en  la  laissant 
adhérente  à  ses  deux  extrémités;  enfin  de  faire 
passer  la  verge  au-dessous  d'elle,  de  manière  que 
la  face  saignante  du  lambeau  pubien  fût  en  rapport 
avec  la  face  cruentée  du  lambeau  scrotal.  De  nom- 
breux points  de  suture  assujettirent  les  lambeaux  ; 
une  sonde  fut  mise  à  demeure,  Topération  ne 
réussit  pas. 

M.  Théophile  Anger  a  modifié  Topération  de  la 
manière  suivante  :  première  incision  longitudinale 
sur  le  fourreau  de  la  verge,  allant  de  la  base  du 
gland  au  scrotum,  parallèlement  à  la  direction  de 
Furèthre  et  à  une  distance  de  1  centimètre  et  demi 
du  raphé  médian.  Deux  petites  incisions  transver- 
sales, partant  de  chaque  extrémité  de  la  précé- 
dente, vont  rejoindre  la  ligne  médiane;  Fantérieure 
au  niveau  du  méat,  la  postérieure  au-dessous  du 
pertuis  uréthral  sur  le  scrotum.  Le  lambeau  cu- 
tané, circonscrit  par  ces  trois  incisions,  est  disséqué 
et  renversé  comme  un  ourlet,  de  façon  à  constituer 
un  canal  qui  se  continue  en  arrière  avec  Furèthre 
et  aboutit  en  avant  au  gland.  La  surface  épider- 
mique  de  la  peau  regarde  le  canal. 

Pour  recouvrir  la  surface  cruentée  du  canal, 
M.  Anger  décolle  la  peau  de  la  verge  et  des  bourses 
du  côté  droit,  à  partir  de  la  ligne  médiane,  jus- 
qu'à ce  que  le  lambeau,  chevauchant  par-dessus 
le  précédent,  vienne  affronter  son  bord  libre  avec 
le  bord  correspondant  de  la  plaie  du  côté  opposé. 

Les  lambeaux  furent  maintenus  par  six  points 
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de  suture  ;  une  sonde  laissée  à  demeure,  dans  une 
première  opération,  fut  enlevée  au  bout  de  vingt- 
quatre  heures  dans  une  seconde. 

Celle-ci  réussit  complètement  ;  celle-là  échoua, 
au  contraire. 


Opéraliao  de  Théophile  Anfcer.  Op^ratloa  de  Théophile  Anger. 

Figure  mautraal  commeDt  ce  chjrur-  Aspect  de  la  verge  l'opération 

giea  >  titillé  ses  lambeaux.  terminée. 

Uuplay,  s'inspirant  de  la  manière  de  faire  de 
Thiersch  dans  l'épispadias,  opère  en  plusieurs 
temps,  ne  commençant  l'un  que  quand  le  précé- 
dent a  donné  un  résulta,t  favorable . 

Et  d'abord,  il  faut  redresser  la  verge  au  moyen 
de  l'opération];  décrite  plus  haut  et  pratiquée  par 
Bouisson  ;  seulement,  Duplay  sectionne  à  ciel  ou- 
vert, ce  qui  rend  la  manœuvre  plus  facile. 


foe  Maladies  de  l'urëthre. 

Premier  temps.  On  avive  le  bord  inférieur  des 
deux  lèvres,  représentant  le  méat,  et,  après  avoir 
placé  entre  elles  un  bout  de  sonde  de  moyen  cali- 
bre, on  les  réunit  par  un  ou  deux  points  de  suture. 


Opération  de  BouissoD^  modifiée  par  Duplay. 
Aspect  de  la  vergue  après  son  redressement  consécutif  à  la  sectinu^  à  ciel 

ouvert,  de  la  bride  sous-pénienne. 

Deuxième  temps.  On  pratique  sur  la  face  infé- 
rieure de  la  verge  et  parallèlement  à  la  ligne  mé- 
diane deux  incisions  longitudinales,  coupées  à  leur 
extrémité  par  deux  autres  incisions,  de  manière 
à  former  deux  lambeaux  quadrilatères  étendus 
depuis  la  base  du  gland  jusqu'à  1  centimètre  et 
même  \  centimètre  et  demi  de  Touverture  hypo- 
spadienne,  Ces  lambeaux,  renversés  de  dehors  en 
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dedans^  vers  la  ligne  médiane,  recouvrent  une 
sonde  introduite  préalablement  par  le  méat. 


opération  de  Duplay. 
Figure  montrant  la  manière  dont  sont  pratiquées  les  incisions  et  la  disposition 

des  lambeaux  avant  leur  renversement. 

La  face  cutanée  de  ces  lambeaux  est  tournée 
vers  la  cavité  du  canal .  Pour  recouvrir  leur  face 
cruentée,  on  dissèque  à  partir  des  incisions  longi- 
tudinales, après  avoir  prolongé  les  incisions  trans- 
versales, la  peau  de  chaque  côté>  et  suffisamment, 
pour  qu'elle  puisse  être  attirée  sur  la  ligne  mé- 
diane, constituant  de  chaque  côté  un  nouveau 
lambeau,  capable  de  recouvrir  la  surface  cruentée 
des  premiers.  Le  bord  inférieur  et  postérieur  du 
gland  est  avivé  et  réuni  au  bord  antérieur  des  lam- 
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beaux  précédents,  qui  sont  eux-mêmes  suturés, 
sur  la  ligne  médiane,  par  des  épingles  ou  des  fils 
d'argent. 


Opération  de  Duplay. 
Aspect  de  la  verge  après  la  réunion  des  lambeaux  sur  la  ligne  médiane 

et  au  bord  postérieur  -du  gland. 

Troisième  temps.  On  avive  largement,  dans  réten- 
due  d'un  centimètre,  le  pourtour  de  l'ouverture 
hypospadienne,  et  on  affronte  les  lèvres  au  moyen 
de  points  de  suture  profondément  et  superficielle- 
ment avec  des  épingles. 

Duplay  préfère,  pour  ce  troisième  temps,  la 
sonde  à  demeure  au  cathétérisme  répété. 
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EPISPADIAS 


L^épispadias  ('Erî  au-dessous;  <nrao),  je  divise,  je 
perce,  je  tire)  a  été  défini  diversement  suivant  les 
auteurs.  Ceux  du  dictionnaire  de  Nysten  disent 
que  c'est  un  vice  de  conformation  des  parties  géni- 
tales de  rhomme,  caractérisé  par  la  situation  anor- 
male de  l'ouverture  de  Turèthre  qui  est  placée 
sur  la  partie  supérieure  ou  dorsaîe  de  la  verge, 
plus  ou  moins  près  de  Tarcade  du  pubis. 

Pour  Ad.  Richard,  il  y  aurait  toujours  dans 
Tépispadias  une  fissure  des  corps  caverneux, 
comme  dans  Thypospadias  il  y  a  fissure  des  nym- 
phes masculines  ou  corps  spongieux.  Richard 
regarde,  en  outre,  Tépispadias  comme  pouvant 
exister  chez  la  femme,  parce  que  Tarcade  pubienne 
et  le  corps  spongieux  se  développant  en  même 
temps,  il  n'y  a  qu'un  pas  de  l'épispadîas  à  l'exstro- 
phie  de  la  vessie,  ce  qui  fait  que  chez  la  femme 
toute  exstrophie  de  la  vessie  est  un  épispadias. 

M.  Richet  envisage  l'épispadias  comme  Richard; 
pour  lui  comme  pour  ce  chirurgien,  l'épispadias 
est  le  commencement  de  l'exstrophie  vésicale. 
Il  y  aurait,  en  effet,  constamment,  pour  ces  deux 
chirurgiens,  dans  ce  vice  de  conformation  écarte- 
ment  des  corps  caverneux  et  des  pubis  en  même 
temps  que  non-réunion  de  l'urèthre  à  sa  partie 
'   supérieure. 

M.  Voillemier,  envisageant  cette  lésion  au  point 
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Fissure  urèthrale  supérieure  simple.  Elle  consiste 
dans  la  situation  anormale  du  méat  et  forme  une 
fistule  ucéthro-cutanée  supérieure  iavec  persis- 
tance de  Torifice  normal  de  Turèthre  qui  s'ouvre 
à  la  base  du  gland  ou  dans  son  épaisseur,  Turèthro 
restant  placé  au-dessous  des  corps  caverneux.  Mais 
à  partir  du  gland  la  présence  des  corps  caverneux 
s'oppose  à  Touverture  anormale  de  Turèthre  telle 
que  nous  venons  de  la  définir.  Cruveilhier  a  vu, 
à  la  vérité,  Torifice  dont  nous  parlons  près  du  pu- 
bis, mais  alors  les  corps  caverneux  n'existaient 
pas  ;  le  pénis  était  arrêté  dans  son  développement, 
en  sorte  que  Touverture  £ssurale  était  encore  sur 
le  gland. 

Fissure  urèthrale  supérieure  avec  inversion  de  rurh- 
thre.  Dans  cette  seconde  espèce  il  y  a  scissure  plus 
ou  moins  complète  de  la  portion  spongieuse  de 
Furèthre.  Dans  cette  situation,  presque  jamais  les 
bords  de  la  gouttière  ne  se  réunissent.  Il  n'y  en 
a  qu'un  exemple  qui  a  été  rapporté  parRuyscb. 

Quand  la  fissure  est  urèthrale  supérieure  avec 
inversion,  elle  peut  être  complète  ou  incomplète. 

La  fissure  incomplète  intéresse  le  gland  seul  ou 
bien  le  gland  et  une  étendue  variable  de  la  portion 
spongieuse  du  canal. 

l**  Or  dans  cette  espèce,  la  verge  est  p^iite  et, 
par  suite,  les  corps  caverneux  très- courts.  11  n'y  a 
là  qu'une  difformité;  les  fonctions  génitales  et  uri- 
naires  sont  normales.  Dans  une  observation  rap- 
portée dans  la  Gazette  des  hôpitaux  de  1853,  il  est 
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dit  que  les  pubis  étaient  écartés  et  qu'il  y  avait 
incontinence  d'urine. 

2**  Sur  un  sujet  observé  par  Foucher,  la  verge 
était  petite,  le  jet  d'urine  était  bien  conformé  et 
projeté  suffisamment;  le  coït  eût  été  normal,  si  le 
sperme  n'avait  été  dardé  hors  du  vagin  à  cause 
de  la  brièveté  du  membre  viril. 

Sur  le  sujet  de  Blandin,  la  verge  était  normale  à 
sa  racine,  mais,  après  un  court  trajet,  Furèthre  se 
transformait  en  gouttière. 

Fissure  complète .   Salzmann  a  vu  un  cas  de  cetle 
espèce  dans  lequel  le  pénis  était  plus  gros  et  plus 
court  qu'à  l'état  normal,  sans  que  l'orgasme  véné- 
rien changeât  beaucoup  ses  dimensions.  Le  pénis 
était  fendu  dans  toute  l'étendue  de  sa  face  supé- 
rieure. La  portion  membraneuse  de  l'urèthre  placée 
sous  les  pubis  était  normale;  plus  en  avant,  l'urè- 
thre sortait  d'entre  les  corps  caverneux  et  paraissait 
divisé.  L'urine  ne  sortait  pas  par  un  jet  brusque, 
mais  elle  coulait  dans  cette  sorte  de  gouttière.  Très- 
peu  de  liquide  s'épanchait  sur  les  parties  latérales. 
Dans  cette  sorte  d'épispadias,  l'incontinence  d'urine 
appelle  généralement  l'intervention  chirurgicale. 
11  nous  reste  à  examiner,  avant  de  décrire  le  trai- 
tement :  l''  la  conformation  du  sujet;  2"*  les  troubles 
fonctionnels  résultant  du  développement  imparfait 
des  organes;  3"  les  complications  de  l'épispadias. 
1°  Conformation  du  sujet,  Les  individus  porteurs 
d'un  épispadias  sont  généralement  peu  dévelop- 
pés; l'incontinence  d'urine  leur  communique  une 

H.  Picard.  8 
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odeur  caractéristique  et  provoque  de  Férythème 
sur  les  parties  souillées  par  Turine.  Le  scrotum  est 
bien  conformé  et  renferme  un  ou  deux  testicules. 
Le  pénis  court,  comme  nous  Tavons  vu,  est  rétracté 
en  haut  en  sorte  que  la  face  inférieure  de  la  verge 
regarde  en  avant.  Le  gland  n'occupe  quelquefois 
pas  la  partie  médiane  ;  le  prépuce  est  long  ;  et 
quand  on  le  tire  on  abaisse  la  verge  et  aussitôt 
Turine  s'écoule.  Au  niveau  de  Farcade  pubienne 
Furèthre  forme  un  canal  circulaire  complet  qui  se 
divise  bientôt  en  deux  gouttières,  F  une  qui  occupe 
la  partie  inférieure  de  Fabdomen,  Fautre  la  face 
dorsale  de  la  verge. 

La  largeur  de  la  rigole  formée  par  Furèthre 
varie  de  1  cent,  à  1  cent.  1/4  ou  1/2.  Au  niveau  du 
gland  il  existe  une  dépression  formée  par  la  fosse 
naviculaire.  Sur  ses  parties  latérales  on  observe 
deux  sillons  longitudinaux  :  un  à  droite,  Fautre  à 
gauche,  limités  par  deux  replis  muqueux. 

La  paroi  abdominale  offre  un  sillon  à  sa  partie 
inférieure  et  médiane,  sillon  qui  se  perd  en  bas 
vers  le  pubis,  en  haut  sur  Fabdomen,  et  se  trouve 
limité  en  bas  de  chaque  côté  par  deux  replis  lon- 
gitudinaux de  3  à  4  cent,  qui  se  continuent  avec 
les  téguments  de  la  verge. 

L'orifice  de  sortie  des  urines  est  à  peu  près  cir- 
culaire, limité  en  bas  par  la  gouttière  uréthrale  qui 
disparaît  sous  les  pubis,  en  haut  par  un  repli  du 
tégument  à  convexité  supérieure.  On  voit  là  un 
véritable  bord  en  forme  de  croissant  ;  la  peau  se 
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réfléchit  et  se  continue  avec  la  partie  supérieure  de 
la  muqueuse  uréthrale,  dans  la  portion  membra- 
neuse du  canal  ;  sur  les  parties  latérales,  Torifice 
est  limité  par  la  peau  de  Tabdomen  qui  se  continue 
avec  celle  de  la  verge . 

SJo  Troubles  fonctionnels.  L'incontinence  d'urine  ne 
s'observe  que  dans  le  cas  d'épispadias  complet; 
cependant  le  malade  dont  Tobservation  a  été 
donnée  par  M.  Barth  fait  exception  à  cette  règle; 
il  en  était  de  même  pour  ceux  observés  par  Salz- 
raann,  par  Chopart  et  par  Breschet.  Les  deux 
malades  de  Nélaton  et  les  trois  opérés  de  Dolbeau 
étaient  affectés  d'incontinence. 

Chez  les  épispades,  la  portion  musculeuse  de 
Turèthre  paraît  imparfaite.  Ils  peuvent  garder  leur 
urine,  mais  il  leur  est  très-difficile,  sinon  impossible, 
de  résister  au  besoin  d'uriner.  Ils  ne  vident  jamais 
complètement  leur  vessie,  car  la  sonde  en  retire 
presque  toujours  de  Turine  et  le  liquide  s'échappe 
de  leur  vessie,  quand  ils  sont  soumis  au  chloro- 
forme. Le  trop  plein  chez  eux  s'échappe  au  fur  et 
à  mesure  de  l'arrivée  du  liquide;  leur  miction  se 
fait  par  regorgement. 

Chez  la  plupart  de  ces  individus  il  y  a  des  érec- 
tions. Celui  qui  a  été  vu  par  Barth  se  masturbait, 
éjaeulait,  mais  n'avait  pas  eu  de  rapprochements 
sexuels;  chez  les  malades  de  Dolbeau  il  y  avait 
érection,  mais  il  est  difficile  de  dire  si  le  coït  eût 
été  possible.  Dans  tous  les  cas  ces  malades  ne 
paraissent  pas  à  l'abri  des  désirs. 


116  MALADIES  DE  L'URËTHBE. 

3'  Complication.  L'exiguïté  de  la  verge  est  presque 
la  règle,  mais  elle  n'est  pas  constante;  son  peu  de 
longueur  est  ce  qu'elle  présente  de  plus  remarqua- 
ble. L'écartement  des  pubis  n'est  pas  indispen- 
sable, mais  il  s'observe  souvent  et  exerce  une 
grande  influence  sur  le  col  de  la  vessie.  Quand  les 
os  sont  écartés,  les  téguments  de  l'abdomen  se 
réfléchissent  pour  se  continuer  avec  la  muqueuse 
vésicale,  aussi  la  partie  profonde  de  l'urèthre 
manque-t-elle  complètement .  L'orifice  placé  vers 
le  pubis  est  assez  large  pour  permettre  la  pénétra- 
tion du  doigt  dans  la  vessie  L'incontinence  coïncide 
avec  l'écartement  des  pubis,  même  quand  Tépispa- 
dias  est  au  niveau  du  gland,  comme  chez  un  des 
malades  de  Dolbeau.  La  hernie  de  la  vessie  n'est 
pas  aussi  fréquente,  d'après  ce  professeur,  que  le 
prétend  M.  Richet.  L'écartement  des  pubis  s'op- 
pose à  la  guérison  radicale  de  l'épispadias. 

Traitement.  —  11  n'a  pas  surtout  pour  but  de 
rendre  le  coït  praticable  et  par  suite  la  reproduc* 
tion  possible,  mais  de  guérir  l'incontinence, 

La  première  opération  contre  l'épispadias  a  été 
tentée  en  1837  par  Diffenbach.  Ce  chirurgien  aviva 
les  bords  de  la  gouttière  uréthrale  qu'il  réunît  par 
des  points  de  suture.  L'orifice  sous-pubien  avait 
été  conservé  afin  d'y  passer  une  sonde  qui  détou^ 
nât  l'urine  de  la  suture.  Malgré  cette  précaution, 
les  plaies  n'en  furent  pas  moins  souillées  et  l'opéra» 
tion  ne  réussit  pas.  En  1848  Blandin  tenta  sans 
plus  de  succès  une  opération  semblable.  Ce  n'est 
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qu'en  1852  que  Nélaton^  le  premier^  a  réalisé  heu- 
reusement ridée  de  combattre  Tépispadias  par  une 
opération  chirurgicale. 

Nélaton  a  pratiqué  deux  fois  cette  opération, 
mais  en  modifiant  pour  la  seconde  fois  le  procédé 
employé  pour  son  premier  malade.  Après  Nélaton, 
Dolbeau  a  opéré  trois  malades  en  1860,  par  la  même 
méthode  que  son  devancier,  mais  en  apportant 
quelques  modifications  à  Topération.  Enfin  M.  Voil- 
lemier  a  aussi  obtenu  un  succès  au  moyen  d'un 
procédé  que  nous  décrirons  tout  à  l'heure. 

Opération.  Le  premier  malade  de  Nélaton  était 
un  jeune  Suédois  qui,  après  avoir  parcouru  toute 
l'Europe,  sans  trouver  aucun  chirurgien  qui  voulût 
Topérer,  avait  été  adressé  à  Nélaton.  La  position  de 
ce  malade  était  d'autant  plus  triste  qu'avec  son 
épispadias  il  était  affecté  d'une  polyurie  qui  le 
forçait  pendant  la  nuit  de  placer  tout  le  siège  dans 
un  bassin  dont  le  contenu  finissait  par  macérer  les 
parties. 

Nélaton  tailla  sur  la  ligne  médiane  et  inférieure 
de  l'abdomen  un  lambeau  quadrilatère,  un  peu 
plus  long  et  aussi  large  que  la  verge,  qu'il  disséqua 
jusqu'au  pubis  et  dont  la  partie  adhérente  corres- 
pondait à  l'ouverture  de  l'urèthre.  D*autre  part,  il 
fit  de  chaque  côté,  dans  toute  l'étendue  de  la  gout- 
tière uréthrale,  et  à  Tunion  de  la  muqueuse  avec 
la  peau,  une  incision  longitudinale  qu'il  réunit  en 
avant  et  en  arrière  par  deux  incisions  transver- 
sales, plus  courtes^  et  disséqua  les  deux  lambeau^ 
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latéraux  ainsi  formés  dans  une  étendue  de  15  milli- 
mètres. 

Les  lambeaux  étant  taillés  et  disséqués,  il  ren- 
versa celui  de  l'abdomen  sur  la  gouttière  uréthrale 
et  rabattit  ceux  de  la  verge  sur  la  surface  saignante 
du  premier,  de  manière  à  ce  que  ces  trois  lambeaux 
se  répondissent  par  des  surfaces  cruentées;  puis 
il  les  fixa,  de  chaque  côté,  par  trois  points  de  su- 
ture entortillée. 


Premier  procidé  de  Nélatoii  (*). 

Pour  faciliter  Taccolement  par  leurs  bords  des 
lambeaux  latéraux,  Nélaton  fit  deux  incisions  lon- 
gitudinales au-dessous  de  la  verge  ;  de  même  que, 
pour  combattre  le  retrait  du  lambeau  abdominal, 
il  pratiqua  sur  sa  base  plusieurs  incisions. 

A  la  suite  de  cette  opération,  qui  fut  complétée 

(')  A,  Lambeau  abdominal  quadrilatère.  — B,  Lambeau  latéral.  — G,  Surface 
avivée  sur  laquelle  dail  se  rabatlrs  le  lambeau  abdomiual.  —  Va  lambeau 
identique  était  taillé  de  l'autre  cdlé.  (Malgaigne,  Méd.  opér.,  éd.  Le  Fort.) 
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par  quelques  cautérisations,  propres  à  rétrécir  !o 
calibre  du  canal,  le  malade  put  retenir  ses  urines 
étsjit  couché  et  même  étant  debout,  à  la  condition 
de  ne  point  faire  d'efforts. 


Premier  procédé  de  Nélaloa  ('). 

Nélaton  ayant  eu  quelque  peine  â  faire  glisser 
les  lambeaux  latéraux  de  manière  à  ce  qu'ils  pus- 
sent se  réunir  par  leurs  bords,  modifia  son  procédé 
de  la  manière  suivante  : 

«  Ce  procédé,  dit-i!,  se  distingue  essentiellement 
du  précédent  par  Tusage  d'un  lambeau  scrotal  en 
forme  de  pont,  sous  lequel  fut  introduite  la  verge, 
préalablement  recouverte  d'un  lambeau  abdomi- 
nal, comme  dans  le  cas  précédent. 

«  Même  lambeau  abdominal  rabattu.  Pour  le 
fixer,  nous  fîmes  de  chaq^le  côté  do  la  verge  une 

(')  A,  Surface  cruentée  oii  i  iW  (aillé  le  lambeau  abdominal.  — B  G, Eitrémîtc; 
du  lambeau  abdominal  rabattu.  —  D  D',  Suture  entortillée.  —  E  E,  SuLurc 
enchevillée.  (Halgaigne,  Méd.  opérai.,  éd.  ],e  Fort. 
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incision  longitudinale,  dont  les  lèvres  furent  écar- 
tées de  quelques  millimètres  par  une  petite  dissec- 
tion. A  la  lèvre  supérieure,  trois  points  de  suture 
rattachèrent  de  chaque  côté  chaque  hord  copres- 
pondant  du  lambeau  prépubien.  Pour  doubler  la 


Oi^éralioQ  pratiquée  pu  Nékloa  dans  le  secoad  eu  d'épispadw  ('j. 

surface  cruentée  de  ce  lambeau,  l'épaissir,  le  con- 
solider, le  retenir,  empêcher  son  retrait  de  s'inter- 
poser entre  sa  cicatrisation  et  celle  de  sa  plaie  pré- 
pubienne,  nous  prîmes  une  portion  du  scrotum; 

(*)  A,  point  Eur  lequel  est  taillé  le  lambeau  abdominal  ;  B,  poiot  sur  lequel 
on  a  taillé  le  lambeau  Bcrotal;  D,  lambeau  acratal  incisé  dans  le  milieu  de  u 
base  pour  laisEei  passer  la  Terge;  E,  parties  latérales  adhérentes  du  lambeau 
scrdta.!;  FF,  bord  antérieur  f.l  rmTace  adbérenle  du  lambeau  sciota!;  6,  bords 
avivés  de  U  peau  de  la  verge;  H,  bard»  saignants  du  lambeau  atidominal; 
K.  surface  saignante  ii  lambeau  abdominal  sur  laquelle  doit  être  appliquée  U 
siirrace  saignante  dû  lambeau  scrotal.  [Uolmas,  p.  261,  Ûg,  102.) 
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une  bande  de  la  peau  du  scrotum  circonscrite  par 
deux  incisions,  une  supérieure,  concave  en  haut 
et  passant  dans  le  sillon  péno-scrotal  jusqu'au  ni- 
veau du  plan  dorsal  de  la  Verge  ;  une  autre  infé- 
rieure, concentrique  à  la  première  et  naturelle- 
ment plus  grande.  Le  bistouri  détacha  facilement 
cette  bande  de  peau  qui,  par  ses  deux  extrémités, 
tenait  au  reste  du  scrotum.  Quand  ce  lambeau  scro- 
tal  fut  bien  libre,  nous  le  portâmes  au-dessus  de  la 
verge,  ou,  si  Ton  aime  mieux,  nous  fîmes  passer  la 
verge  dans  l'anneau  que  formait  ce  lambeau,  par 
son  détachement  du  plan  scrotal.  Ainsi,  la  face 
cruentée  du  lambeau  scrotal  vint  s'appliquer  sur  la 
face  cruentée  du  lambeau  abdominal,  lequel  cou- 
vrait déjà  la  gouttière  de  l'urèthre. 


K  Nous  avons  donc,  comme  dans  la  première 
observation,  la  nouvelle  paroi  uréthrale  formée  de 
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deux  couches  de  téguments;  mais  ici,  pas  de  su- 
ture médiane,  nul  tiraillement  à  combattre.  Le 
lambeau  scrotal  est  assis  sur  la  verge  sani  pou- 
voir la  quitter,  à  moins  qu'il  ne  meure,  et  un  lam- 
beau autoplastique  ne  saurait  être  mieux  nourri. 
La  grande  circonférence  du  lambeau  scrotal  fut 
fixée  de  chaque  côté,  par  trois  épingles,  à  la  lèvre 
inférieure  du  sillon  cruenté  longitudinal  de  la 
verge.  Le  milieu  de  cette  grande  circonférence 
restait  libre  et  correspondait  au  méat  urinaîre 
futur. 

«  Dans  la  première  opération,  nous  avons  pour- 
suivi Tapplication  des  principes  suivants  :  adosser 
de  larges  surfaces,  doubler  les  lambeaux  pour 
empêcher  la  cicatrisation  à  Pair  libre  de  leurs  sur- 
faces sanglantes;  interposer  les  téguments  entre 
ces  lambeaux  et  la  plaie  d'où  celui-ci  est  détaché. 
Ici,  dans  cette  zone  scrotale,  nous  voyons  paraître 
un  nouvel  élément  d'autoplastie,  larges  ponts  mo- 
biles qu'on  déplace  sans  les  forcer,  les  tirailler,  les 
plier,  les  tordre;  vastes  sutures  vivantes  qui  ne 
peuvent  se  rompre  et  font  de  la  greffe  autoplas- 
tique une  chose  obligée  et  forcée,  à  moins  d'un 
sphacèle  la  plupart  du  temps  impossible. . 

((  Les  suites  de  cette  opération  furent  aussi  simples 
que  celles  de  la  première.  Une  petite  fistule,  qui 
persista  pendant  quelque  temps  à  l'angle  supé- 
rieur du  nouveau  lambeau,  fut  oblitérée  par  quel- 
ques cautérisations. 

«  Chez  le  premier  malade,  l'incontinence  fut  en 
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partie  corrigée;  chez  le  second,  elle  cessa  complè- 
tement- > 

M.  Dolbeau  recommande  de  laisser  une  grande 
épaisseur  aux  lambeaux  latéraux  taillés  sur  la  verge* 
Un  point  non  moins  important  diaprés  cet  habile 
chirurgien,  c'est  que  le  lambeau  abdominal  soit 
disséqué  jusqu'à  ce  que  les  deux  gouttières  abdo- 
minale et  uréthrale  puissent  être  facilement  mises 
en  contact.  M.  Dolbeau  regarde  comme  très-utile 
à  la  réunion  du  canal  la  continuité  des  incisions 
péniennes  et  abdominales  et  comme  nécessaire  de 
maintenir  les  lambeaux  abdominal  et  uréthral  par 
la  suture  ds  Gely. 

Résultats  immédiats.  —  Ce  sont  :  IMa  direction 
normale  du  pénis  maintenue  par  le  lambeau  scro- 
tal  ;  2*  Fadhérence  des  lambeaux,  surtout  par  leur 
surface  ;  car  les  bords  ne  se  réunissant  pas  en  gé- 
néral, on  est  obligé  plus  tard  de  les  aviver;  mais  il 
faut  attendre  que  tout  soit  rentré  dans  Tordre; 
3'  le  cours  régulier  de  F  urine. 

Des  pertuis  latéraux  persistent  au  niveau  de 
l'abdomen  qu'il  est  facile  de  guérir  par  la  cautéri- 
sation. 

Résultats  déjinilifs.  —  L'incontinence,  si  elle  per- 
siste, peut  être,  à  la  suite  de  cette  opération,  com- 
battue efficacement  par  des  moyens  pratiques  sim- 
ples. Souvent,  après  l'opération,  l'urine  sort  en 
s'écartant  et  souille  les  vêtements.  Pour  combattre 
cet  inconvénient,  M.  Dolbeau  conseille  de  faire 
uriner  le  malade  dans  un  cornet. 
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L'opération  de  M.  Voillemiep,  qu'il  intitule  for- 
maivm  d'un  canal  nouveau,  fut  pratiquée  sur  un 
nommé  Grenny,  qui  avait  déjà  été  opéré  sans  suc- 
cès par  Foucher.  Voici  l'observation  de  ce  malade 
telle  qu'elle  est  rapportée  par  M,  Voillemier: 


e  Grenay  représenté  après  l'opéi 


«  Quand  Grenny  fut  dans  mon  service,  j'hésitais 
à  l'opérer,  puisqu'il n'avaitpasd'in continence elque 
la  copulation  était  possible  dans  une  certaine  me- 
sure. Cependant,  sur  sa  demande  réitérée,  je  me 
décidai  à  pratiquer  sur  la  face  dorsale  de  la  verge 
une  incision  longitudinale  de  4  millimètres  de  pro- 
fondeur; puis,  ayant  placé  une  sonde  dans  cette   i 
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enlevées  ;  la  réunion  est  parfaite  dans  deux  points; 
il  reste  intérieurement  un  pertuis  très-iin  par  le- 
quel s'échappe  un  petit  filet  d'urine  au  moment  de 
la  miction. 

«  Le  malade  sortit  de  l'hôpital  sans  vouloir  lais- 
ser toucher  sa  fistule  avec  le  fer  rouge,  et  on  n'en- 
tendit plus  parler  de  lui.  » 
Thiersch  pratique  l'opération  en  quatre  temps  ; 
Premier  temps.  Il  consiste  à  refaire  le  méat; 
pour  y  parvenir,  deux  incisions  obliques  de  dehors 
m  dedans  et  de  haut  en  bas  sont  pratiquées  de 
chaque  côté  de  la  gouttière  du  gland,  de  manière 
à  pénétrer  jusqu'à  la  moitié  de  son  épaisseur.  Un 
bout  de  sonde  placé  à  demeure  déprime  la  partie 
médiane  isolée;  par-dessus,  on  maintient  l'acco- 
lement  des  deux  lèvres  avivées,  au  moyen  de  la 
suture  entortillée. 


Prooédé  de  Thiarscb.  —  Premier  temps  (■;. 


fieiiitème  temps.  Il  consiste  à  reformer  le  canal  au 
niveau  de  la  portion  pénienne.  Pour  cela  on  taille, 
du  gland  à  l'ouverture  sous-pubienne,  un  lambeau 

(')  Première  fig.— A  B,  Inoiaions  latérales  du  méal.  — C,  Inciiion  raéili»ne 
«tiiut  i  agrandir  le  méaL 

Deuiième  fig.  —  A  B,  Méal  suluré.  —  C,  DdpressioD  du  Ismbeau  médiwi 
PM  li  «rade.  (Malgaigne,  Méd.  opérât.,  *d.  Le  Fort.) 
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latéral  d^une  largeur  proportionnée  à  la  rainure 
de  l'épispadias  et  dont  le  bord  adhérent  répond  au 
bord  même  de  cette  rainure.  Sur  le  côté  opposé, 
on  taille  un  lambeau  d'une  largeur  double,  mais 


Procédé  de  Thiersch.  —  DeAîème  temps   —  Tracé  des  ineiaioiia, 

dont  le  bord  adhérent  est  au-delà  de  la  rainure 
uréthrale.  Alors  on  fait  tourner  le  premier  lambeau 
sur  son  bord  adhérent,  comme  sur  une  charnière, 


Traoé  àex  limbeau.  Rapport  des  lambeaux. 

(Matgaigae,  Méd,  opérât.,  éd.  Le  ForL) 

et  on  le  maintient  sur  le  bord  opposé  de  la  rainure 
au  moyen  de  points  de  suture  qui  traversent  le 
lambeau  opposé.  Celui-ci  est  alors  rabattu  sur  le 
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premier  et  attiré  de  manière  à  recouvrir  en  môme 
temps  et  ce  premier  lambeau  et  la  plaie  dont  il  est 
le  résultat.  Pour  favoriser  cette  attraction  du  lam- 
beau, on  pratique  au  besoin  des  incisions  longi- 
tudinales sur  les  côtés  de  la  verge. 


procédé  de  Thierach,  —  Ueuiièioe  lemps  achevéC). 


Troisième  temps.  11  a  pour  objet  d'aboucher  les 
deux  parties  du  nouveau  canal  jusque-là  isolées. 
Pour  y  arriver  (1),  Thiersch  utilise  le  prépuce 
exubérant  qui  existe  ordinairement  dans  ces  cas. 
11  pratique  vers  la  base  de  cet  organe  une  inci- 
sion transversale  au  travers  de  laquelle  il  fait  pas- 
ser le  glandj  de  manière  à  ce  que  le  sommet  du 
prépuce  vienne  répondre  à  l'union  du  gland  et  du 

(')  A,  OuverturB  de  l'urtthre.  —  B,  CouUièra  urélhnde.  —  C,  Limlieau 
''ctoumé  et  reteau  par  des  pohits  de  suture  fliés  par  des  lubes  de  Galli,  liaibtei 
à  U  biîe  du  Umbefiu  D.  (Uaigsigae,  Méd.  opérai,,  éd.  Le  Fort.) 

(1)  Halgaigae,  Hédedne  opératoire,  édition  Le  Fort. 
H.  PiMrd.  9 
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pénis.  Le  bord  antérieur  du  canal  pénien  et  le  bord 
postérieur  de  la  couronne  du  gland  étant  avivés, 
Thiersch  sutura  l'une  des  lèvres  de  l'incision  pré- 
putiale  avec  le  bord  du  canal  pubien  et  l'autre 
avec  le  bord  de  la  couronne  du  gland,  il  obtint 
de  cette  manière  roblitération  de  l'ouverture  et 
la  mise  en  communication  des  deux  parties  du 
nouveau  canal. 


TroisïÈrDe  tempe.  —  Iocibiod  du  prépuce. 
(Malgugae,  Médecine  opératoire,  M.  Le  Fort.  ) 

Quatrièms  temps.  Pour  faire  communiquer  le  nou- 
veau canal  avec  la  vessie,  un  lambeau  triangulaire 
est  taillé  sur  la  région  pubienne,  comme  il  est  indi- 
qué dans  la  Bgure,  et  renversé  la  face  cruentée 
en  dehors  au-devant  de  l'ouverture.  Le  bord  pos- 
térieur du  canal  pénien  ayant  été  avivé,  il  ne  reste 
plus  qu'à  l'unir  par  suture  au  lambeau  pubien. 
D'un  autre  côté,  pour  rendre  l'occlusion  plus  par- 
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faite  et  donner  un  point  d'appui  au  premier,  un 


Prépuce  fermant  l'ouyerlure  eo  arrière  ilu  gland. 
(Halgaigne,  Méd.  optrat.,  M.  Le  Fart.) 

(■)  AA,  Stttarei  dn  bord  antérieur  du  prépuce  a^eo  le  lunbuu  D.  - 
BB,  Sutures  du  bord  poatérieur  du  prépuce  »ec  le  glaad  aiiié.  (Matgaigoe, 
Uid.opérat.,iA.  Le  Fort.) 
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second  lambeau  fut  taillé  sur  le  pubis,  à  côté  du 
premier,  et  glissé  de  baut  en  bas,  de  manière  à  le 
recouvrir. 


Ocolnwon  de  l'cuTerturs  postérii 


Le  Fort  donne  la  préférence  au  procédé  de 
Tbiersch  sur  les  autres  procédés,  parce  que , 
d'abord ,  le  nouveau  méat  est  moins  large  que 
dans  les  procédés  de  Nélaton  où  des  cautérisations 
ont  été  nécessaires  pour  le  rétrécir;  ensuite  parce 
que  les  délabrements  causés  par  la  dissection  de 
lambeaux  plus  étroits  sont  moins  considérables. 

L'appréciation  de  Le  Fort  est  juste  :  assurément 
le  procédé  de  Nélaton  est  fort  ingénieux  et  effi- 
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cace,  puisqu'il  supprime  à  peu  près  l'incontinence 
d'urine;  mais,  en  outre  qu'il  exige  des  cautérisa- 
tions subséquentes  du  méat,  il  ne  donne  pas  à  la 
verge  une  forme  aussi  présentable  que  le  procédé 
de  Thiersch,  qui  empêche,  aussi  bien  que  celui  de 
Nélsrton,  l'incontinence  d'urine. 


Procédé  de  Thieracli 


(')  A',  Surfacfl  où  a  été  pri»  le  lambeaa  A  de  la  figure  précédante.  — 
B,  lïiBbflïu  aoa-pubien  abaisaé.  —  B'  L»  surface  où  a  été  pria  le  lambeau  B. 
(Halgaigne,  Méd.  opérât.,  édilLon  Lefort.) 
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On  dit  qu'il  y  a  phimosis  quand  le  prépuce,  trop 
étroit,  ne  peut  être  attiré  en  arrière,  ou  qu'il  étrangle 
le  gland  quand  on  Ta  amené  dans  cette  situertion. 
Le  phimosis  peut  être  prononcé  à  ce  point  qu'il 
constitue  un  obstacle  considérable  à  la  miction,  en 
sorte  que  l'urine  ne  sort  plus  que  goutte  par  goutte. 
Le  phimosis  peut  être  congénital  ou  acquis.  Dans 
ce  dernier  cas,  il  est  produit  par  des  chancres  ou  la 
balanite.  Dans  ces  conditions, 
il  faut  traiter  les  maladies  qui 
lui  donnent  naissance. 

Quand  le  phimosis  est  con- 
génital, on  le  fait  disparaître 
au  moyen  de  diverses  opéra- 
tions :  la  dilatation  forcée  et  la 
drcondsion.  Pour  pratiquer  la 
dilatation  forcée,  on  se  sert  de 
la  pince  à  trois  branches.  On 
explore,  à  Taide  d'un  stylet, 
cavité  préputiale,  puis, 
ayant  graissé  la  pince  à  trois 
branches  avec  de  l'huile,  on 
la  pousse  doucement  entre  le 
prépuce  et  le  gland  jusqu'à 
,,u«.«v.=  -.-uvu«.      ^.Q^J(J^^,t  ^yg^  \^  couronne  du 

gland.  Quand  on  y  est  arrivé,  on  rapproche  les 
anneaux  qui  écartent  les  branches  et  dilatent,  par 
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.  méme>  le  prépuce,  ce  qu'une  sensation  de  ré- 
mce  vaincue  indique  parfaitement.  La  pince 
it  alors  extraite,  on  rabat  le  prépuce  en  arrière; 


Dilatateur  du  prépuce  d'Aimé  Martin* 

après  ravoir  enduit  de  cérat,  on  le  ramène  en 
mt.  Les  jours  suivants,  on  découvre  le  gland 
q  ou  six  fois  par  jour  ;  sMl  y  a  œdème,  on  ap- 
^ue  des  compresses  d'eau  blanche  (Nélaton). 
^a  circoncision  se  pratique  de  plusieurs  manières. 


•  Pince  à  phimoais  de  Tripier  et  Charrière  (*). 

Dans  les  cas  simples,  il  suffît  de  pratiquer  une 
cîsion  en  bas  sur  l'un  des  côtés  du  frein^  incision 
ane  étendue  proportionnée  à  l'ouverture  qu'on 
tut  donner  au  prépuce.  Si  la  muqueuse  dépassait 
peau,  on  en  ferait  la  section  avec  des  ciseaux  ; 
ncîsion  terminée,  on  peut  réunir  la  peau  à  la 

[*)  Les  deux  braoches  A  et  B  servent  à  saisir  le  prépuce^  B  restant  en 
bon,  A  étant  introduite  à  Tintérieur.  La  poignée  G  fait  saillir  une  troisième 
anche.  Il  ne  reste  plus  qu'à  inciser  entre  cette  branche  et  la  branche  A* 
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muqueuse  au  moyen  de  points  de  suture  séparés 
avec  un  fil  fin  ou  des  serres-fines. 

Dans  un  second  procédé,  on  saisit  avec  une  pince 
les  deuï  lèvres  du  prépuce  qu'on  attire  en  avant; 
puis,  avec  une  paire  de  ciseaux  ou  un  bistouri,  on 
coupe  toute  la  partie  de  Torgane  qui  dépasse  le 
gland.  La  muqueuse  dépassant  la  peau  dans  une 
grande  étendue,  on  ta  fend  longitudinalement  en 
haut  et  on  la  rabat  de  chaque  côté. 


Pendant  qu'un  aide  fait  affronter  les  bords  de  la 
muqueuse  et  de  la  peau,  de  manière  à  ce  qu'ils 
soient  au  même  niveau,  on  y  place  des  points  de 
suture  de  la  même  manière  que  tout  à  l'heure,  ou 
bien  des  serres-fines,  en  commençant  sur  les  côtés 
du  frein.  Puis  on  applique  des  compresses  d'eau 
froide. 
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Dans  le  procédé  de  Yiâal,  ua  aide  ramène  la  peau 
de  la  verge  en  arrière  au  moyen  de  l'index  et  du 
médius  droits,  appliqués  sur  la  racine  de  cet  organe. 
D'autre  part,  deux  pinces  sont  appliquées  sur 
Touverture  du  prépuce,  l'une  en  haut  sur  le  dos 
de  la  verge,  l'autre  en  bas  au  niveau  du  frein,  des 
tractions  sont  exercées  sur  la  peau  du  prépuce  au 
moyen  de  ces  deux  pinces  dont  l'une  est  tenue  par 


Premier  temps  du  procéda  de  Vidil.  (Corlieu,  Qg.  SiB,  p.  190.) 

la  main  gauche  de  l'aide  et  Tautre  par  la  main 
gauche  de  l'opérateur.  De  son  autre  main,  l'opé- 
rateur applique  la  pince  à  pression  continue  qui 
sert  à  user  les  parties  et  à  empêcher  le  glissement 
de  la  muqueuse.  Cette  pince  est  appliquée  oblique- 
ment, dans  la  même  direction  que  la  coupe  natu- 
relle du  gland,  elle  doit  embrasser  beaucoup  plus 
de  parties  du  côté  du  dos  de  la  verge  que  vers  le 
frein.  Les  deux  autres  petites  pinces  étant  alors 
enlevées,  le  chirurgien  coupe  du  prépuce,  avec  de 
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muqueuse  au  muyen  de  points  de  suture  séparés 
avec  un  fil  fin  ou  des  serres-ûnes. 

Dans  un  second  procédé,  on  saisit  avec  une  pince 
les  deux  lèvres  du  prépuce  qu'on  attire  en  avaot; 
puis,  avec  une  paire  de  ciseaux  ou  un  bistouri,  on 
coupe  toute  la  partie  de  Torgane  qui  dépasse  le 
gland.  La  muqueuse  dépassant  la  peau  dans  une 
grande  étendue,  on  la  fend  longitudinalement  en 
haut  et  on  la  rabat  de  chaque  côté. 


Ablation  du  prépuce  (ciraonci^im).  Applicatioa  de*  urret-SiMi, 
(Holms,  p.  SS4,  Gg.  iOt.) 

Pendant  qu'un  aide  fait  afifronter  les  bords  de  la 
muqueuse  et  de  la  peau,  de  manière  à  ce  qu'ils 
soient  au  même  niveau,  on  y  place  des  points  de 
suture  de  la  même  manière  que  tout  à  l'heure,  ou 
bien  des  serres-fines,  en  commençant  sur  les  côtés 
du  frein.  Puis  on  applique  des  compresses  d'eau 
froide. 
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Dans  le  procédé  de  Vidal,  un  aide  ramène  la  peau 
de  la  verge  en  arrière  au  moyen  de  l'index  et  du 
médius  droits,  appliqués  sur  la  racine  de  cet  organe. 
D'autre  part,  deux  pinces  sont  appliquées  sur 
l'ouverture  du  prépuce.  Tune  en  haut  sur  le  dos 
de  la  verge,  l'autre  en  bas  au  niveau  du  frein,  des 
tractions  sont  exercées  sur  la  peau  du  prépuce  au 
moyen  de  ces  deux  pinces  dont  Tune  est  tenue  par 


aSài^li) 


1  temps  du  procéda  de  Vidal.  (Corlieu,  Ûg.  24S,  p.  190.) 

la  main  gauche  de  l'aide  et  l'autre  par  la  main 
gauche  de  l'opérateur.  De  son  autre  main,  Topé- 
rateur  applique  la  pince  à  pression  continue  qui 
sert  à  fixer  les  parties  et  à  empêcher  le  glissement 
de  la  muqueuse.  Cette  pince  est  appliquée  oblique- 
ment, dans  la  même  direction  que  la  coupe  natu- 
relle du  gland,  elle  doit  embrasser  beaucoup  plus 
de  parties  du  côté  du  dos  de  la  verge  que  vers  le 
frein.  Les  deux  autres  petites  pinces  étant  alors 
enlevées,  le  chirurgien  coupe  du  prépuce,  avec  de 
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muqueuse  au  moyeu  de  points  de  suture  séparés 
avec  un  fit  fin  ou  des  serres-fines. 

Dans  un  second  procédé,  on  saisit  avec  une  pince 
les  deux  lèvres  du  prépuce  qu'on  attire  en  avant; 
puis,  avec  une  paire  de  ciseaux  ou  un  bistouri,  on 
coupe  toute  la  partie  de  l'organe  qui  dépasse  le 
gland.  La  muqueuse  dépassant  la  peau  dans  une 
grande  étendue,  on  la  fend  longitudînalement  ec 
haut  et  on  la  rabat  de  chaque  côté. 


Ablation  du  prépuce  (circoncUiiia).  Application  dea  serrM-fliiM. 
(Holms,  p.  254,  Sg.  101.) 

Pendant  qu'un  aide  fait  affronter  les  bords  de  la 
muqueuse  et  de  la  peau^  de  manière  à  ce  qu'ils 
soient  au  même  niveau,  on  y  place  des  points  de 
suture  de  la  même  manière  que  tout  à  l'heure,  ou 
bien  des  serres-fines,  en  commençant  sur  les  côtés 
du  frein.  Puis  on  applique  des  compresses  d'eau 
froide. 
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Dans  le  procédé  de  Vidal,  un  aide  ramène  la  peau 
de  la  verge  en  arrière  au  moyen  de  l'index  et  du 
médius  droits,  appliqués  sur  la  racine  de  cet  organe. 
D'autre  part,  deux  pinces  sont  appliquées  sur 
l'ouverture  du  prépuce,  Tune  en  haut  sur  le  dos 
de  la  verge,  l'autre  en  bas  au  niveau  du  frein,  des 
tractions  sont  exercées  sur  la  peau  du  prépuce  au 
moyen  de  ces  deux  pinces  dont  l'une  est  tenue  par 


Premier  tempe  du  procéda  de  Vidal.  (Coriieu,  Ûg.  24S,  p.  490.) 

la  main  gauche  de  Taide  et  l'autre  par  la  main 
gauche  de  l'opérateur.  De  son  autre  main,  l'opé- 
rateur applique  la  pince  à  pression  continue  qui 
sert  à  fixer  les  parties  et  à  empêcher  le  glissement 
delà  muqueuse.  Cette  pince  est  appliquée  oblique- 
ment, dans  ia  même  direction  que  la  coupe  natu- 
relle du  gland,  elle  doit  embrasser  beaucoup  plus 
de  parties  du  côté  du  dos  de  la  verge  que  vers  le 
frein.  Les  deux  autres  petites  pinces  étant  alors 
enlevées,  le  chirurgien  coupe  du  prépuce,  avec  de 
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muqueuse  au  moyen  de  points  de  suture  séparés 
avec  un  fil  fin  ou  des  serres-fines. 

Dans  un  second  procédé,  on  saisît  avec  une  pince 
les  deux  lèvres  du  prépuce  qu'on  attire  en  avant; 
puis,  avec  une  paire  de  ciseaux  ou  un  bistouri,  on 
coupe  toute  la  partie  de  Torgane  qui  dépasse  le 
gland.  La  muqueuse  dépassant  la  peau  dans  une 
grande  étendue,  on  la  fend  lon^tudînalement  en 
haut  et  on  la  rabat  de  chaque  côté. 


Pendant  qu'un  aide  fait  affronter  les  bords  de  la 
muqueuse  et  de  la  peau,  de  manière  à  ce  qu'ils 
soient  au  même  niveau,  on  y  place  des  points  de 
suture  de  la  même  manière  que  tout  à  l'heure,  ou 
bien  des  serres-fines,  en  commençant  sur  les  côtés 
du  frein.  Puis  on  applique  des  compresses  d'eau 
froide. 
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Dans  le  procédé  de  Vidal,  un  aide  ramène  la  peau 
de  la  verge  en  arrière  au  moyen  de  l'index  et  du 
médius  droits^  appliqués  sur  la  racine  de  cet  organe. 
D'autre  part,  deux  pinces  sont  appliquées  sur 
l'ouverture  du  prépuce,  l'une  en  haut  sur  le  dos 
de  la  verge,  l'autre  en  bas  au  niyeau  du  frein,  des 
tractions  sont  exercées  sur  la  peau  du  prépuce  au 
moyen  de  ces  deux  pinces  dont  l'une  est  tenue  par 


57#, 


Premier  temps  du  procéda  de  Vidal.  (Corlieu,  Ûg.  2tS,  p.  490.) 

la  main  gauche  de  l'aide  et  l'autre  par  la  main 
gauche  de  l'opérateur.  De  son  autre  main,  l'opé- 
rateur applique  la  pince  à  pression  continue  qui 
sert  à  fixer  les  parties  et  à  empêcher  le  glissement 
de  la  muqueuse.  Cette  pince  est  appliquée  oblique- 
ment, dans  la  même  direction  que  la  coupe  natu- 
relle du  gland,  elle  doit  embrasser  beaucoup  plus 
de  parties  du  côté  du  dos  de  la  verge  que  vers  le 
frein.  Les  deux  autres  petites  pinces  étant  alors 
enlevées,  le  chirurgien  coupe  du  prépuce,  avec  de 
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forts  ciseaux,  tout  ce  qui  dépïase  la .  pince  à  pres- 
sion continue. 


Second  temps  du  procédé  de  Vidal.  (Corijeu,  Rg.  24B,  p.  49< .) 


Alors  l'aide  affronte  avec  une  pince  la  peau  et 
la  muqueuse,  de  manière  à  ce  qu'elles  se  répon- 


dent bords  à  bords,  et  applique,  en  commençant 
sur  les  côtés  du  frein,  des  serres-fines  qui  les  main< 
tiennent  en  place. 
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n  ne  reste  plus  qu'à  recouvrir  les  parties  avec 
des  compresses  d'eau  froide  et,  au  bout  de  vingt- 
quatre  heures^  à  enlever  les  serres-fines^  la  réunion 
étant  faite. 

Ricord  pratique  l'opération  du  phimosis  de  la 
manière  suivante  :  11  commence  par  marquer  sur 
le  prépuce,  au  moyen  d'un  trait  à  l'encre,  oblique 
de  haut  en  bas  et  d'arrière  en  avant,  la  ligne  que 
suivra  l'incision. 

Pour  empêcher  le  glissement  de  la  muqueuse 
sur  la  peau,  il  les  traverse,  l'une  et  l'autre,  au 
moyen  d'une  aiguille  représentée  dans  la  figure 
ci-lion tre,  au  sommet  du  trait  marqué  à  l'encre, 


Aiguille  et  pince  à  mors  allongés  de  Ricord,  pour  l'opération  du  phimosis. 

c'est-à-dire  au  niveau  de  la  partie  médiane  de  la 
face  supérieure  de  la  base  du  gland  ;  puis,  avec  la 
pince  à  mors  longs,  représentée  dans  la  figure  h 
côté  de  l'aiguille,  il  saisit  le  prépuce,  légèrement 
tiré  en  avant,  de  manière  à  ce  que  le  bord  anté- 
rieur du  mors  de  la  pince  réponde  au  trait  marqué 
à  l'encre,  et  il  fait  la  section  d'un  seul  coup  avec  un 
bistouri  bien  tranchant  ou  avec  de  forts  ciseaux,  en 
suivant  le  bord  antérieur  de  la  pince.  La  muqueuse 
se  rétractant  moins,  comme  tout  à  l'heure,  que  la 
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peau,  on  la  fend  d'un  coup  de  ciseaux  et  on  la 
réunit  ensuite  à  la  peau  avec  des  serres  fines. 

Il  y  a  parapkimosis  quand  le  prépuce,  attiré  en 
arrière,  étrangle  le  gland  et  ne  peut  plus  être  ra- 
mené en  avant. 


Réduction  du  paraphimosia.  (Corlieu,  Rg.  350,  p.  i92.) 

Pour  remettre  les  parties  dans  leur  état  normal, 
le  chirurgien  saisit  la  verge  en  arrière  du  bourrelet 
préputial,  entre  le  pouce  et  l'indieateur  gauche, 
sans  exercer  une  trop  grande  pression,  et  en  s' ef- 
forçant cependant  de  rabattre  le  prépuce  eu  avant, 
pendant  qu'avec  le  pouce  et  l'indicateur  de  la  main 
droite,  il  exerce  des  pressions  sur  le  gland  pour  en 
refouler  le  sang  en  arrière. 

Rien  ne  s'opposerait,  ce  me  semble,  si  les  tenta- 
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tives  de  réduction  avaient  échoué,  à  Tintroduction 
d'une  sonde  dans  Turèthre,  pour  lui  communiquer 
une  certaine  rigidité.  On  comprimerait  ensuite  la 
verge  au  moyen  d'une  bande  de  caoutchouc  roulée 
autour  d'elle  :  le  sang  étant  dès  lors  refoulé  en 
arrière  la  congestion  serait  moindre,  et,  par  suite, 
la  réduction  plus  facile.  On  pourrait  agir  ainsi  si, 
outre  le  phimosis,  il  existait  des  adhérences  ;  on 
opérerait  comme  dans  les  amputations  par  la  mé- 
thode d'Ësmarch,  sans  avoir  de  sang. 


BLEiNNORRHAGlE 

Définition.  —  On  donne  le  nom  de  blennorrha- 
gie  à  l'inflammation  de  la  surface  interne  de 
Turèthre,  inflammation  s'accompagnant  d'un  écou- 
lement de  pus  par  le  méat  et  d'une  douleur  plus 
ou  moins  vive  en  urinant. 

On  désignait  autrefois  Turéthrite  sous  le  nom  de 
gonorrhée,  mot  fort  impropre,  puisqu'il  veut  dire 
écoulement  de  semence,  yorn,  semence;  fe«,  je  coule. 
Aujourd'hui,  on  lui  donne  ordinairement  celui  de 
bknnonhagie,  qui  signifie  écoulement  de  mucus, 
pxévva,  mucus;  féa>,  je  coule.  Comme  nous  l'avons 
dit  dans  la  définition,  ce  n'est  pas  du  mucus,  mais 
du  pus  qui  s'écoule  pendant  la  blennorrhagie. 
Aussi  le  mot  uréthrile  serait-il  préférable  à  ces  di- 
verses dénominations,  en  ce  sens  qu'il  indique 
exactement  le  symptôme  prédominant,  c'est-à-dire 
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rinflammation  de  Turèthre;  mais  il  n'a  pas  été 
géDéralement  adopté.  Vulgairement^  on  appelle 
chaudepisse  la  maladie  dont  nous  nous  occupons^  et 
cela  à  cause  de  la  douleur-produite  par  le  passage 
de  Furine  pendant  la  miction. 

Historique.  —  La  blennorrhagie,  c'est  un  fait 
admis  aujourd'hui  par  presque  tous  les  auteurs, 
est  née  avec  le  monde.  Moïse,  parmi  les  législateurs 
primitifs,  avait  prescrit  contre  elle  des  règles  hy- 
giéniques sévères.  Après  Moïse,  on  trouve  dans 
Hérodote,  Hippocrate,  Celse,  Arétée,  Gallien,  quel- 
ques passages  qui  ont  évidemment  rapport  à  cette 
maladie .  Avicenne  l'attribue  au  passage  trop  fré- 
quent du  sperme.  Au  xiv''  siècle,  Jean  Harden  en 
donne  une  description  exacte  et  distingue  celle  du 
gland,  du  prépuce  et  de  Turèthre. 

Au  XV'  siècle,  la  confusion  commence  grâce  à  la 
vérole  qui  ravage  alors  l'Europe;  aussi,  certains 
auteurs,  tout  en  reconnaissant  une  uréthrite 
simple,  l'uréthrite  ancienne,  aussi  vieille  que  le 
genre  humain,  admettent-ils  l'uréthrite  virulente, 
inconnue  alors  et  qui  apparut  à  l'époque  dont 
nous  parlons. 

Fréquence.  —  C'est  la  plus  fréquente  de  toutes 
les  maladies  et,  à  coup  sûr,  la  plus  répandue  des 
maladies  vénériennes. 

Étiolooie.  — 11  y  a  deux  causes  principales  de 
la  blenporrhagie  :  la  contagion  et  Firritation  excessive 
de  turèthre. 

La  contagion  n'est  douteuse  pour  personne  et 
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Texpérience  démontre  clairement  chaque  jour  que 
c'est  bien  là  la  cause  la  plus  fréquente  de  la  bien- 
norrhagie.  Elle  s'explique  par  la  disposition  que 
prend  Turèthre  pendant  Térection.  Celui-ci,  en 
effet,  comme  nous  Pavons  dit  dans  la  physiologie, 
a,  pendant  cet  état,  ses  parois  écartées,  si  bien  que 
les  anciens  pensaient  que  le  vide  se  faisait  dans 
son  intérieur  et  que  dès  lors  il  y  avait  aspiration  de 
Pair  extérieur.  Sans  aller  si  loin,  on  comprend  par- 
faitement que  cette  disposition  favorise  singulière- 
ment la  pénétration  du  pus  morbide  et  par  suite 
rinfection  du  sujet. 

Mais,  tandis  que  les  uns  prétendent  qu'on  ne 
peut  donner  une  blennorrhagie  sans  F  avoir,  les 
autres,  au  contraire,  soutiennent  qu'il  est  très- 
fréquent  de  gagner  cette  maladie  avec  une  per- 
sonne qui  n'en  est  pas  atteinte.  Ricord  est  le 
défenseur  de  cette  idée;  M.  Fournier,  son  élève, 
partage  cette  opinion  et,  d'après  lui,  c'est  le  plus 
fréquemment  que  les  femmes  donnent  la  chaude- 
pisse  sans  l'avoir.  Comment,  en  effet,  expliquer 
une  uréthrite  par  la  contagion,  quand  une  confron» 
tation  minutieusement  faite  n'est  pas  venue  donner 
raison  à  cette  origine;  comment,  si  ce  n'est  par  les 
excès  vénériens,  le  nombre  et  la  prolongation  des 
rapports  ou  la  masturbation,  surtout  quand  à  ces 
excès  viennent  s'en  joindre  d'autres,  l'abus  des 
boissons  alcooliques,  par  exemple?  Ainsi  s'expli- 
querait la  blennorrhagie  dans  les  deux  cas  sui- 
vants. 
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Dans  le  premier,  il  s'agit  d'une  jeune  fille  de 
quinze  ans  qui,  forcée  par  six  frères  d'une  com- 
munauté d'ouvriers,  fut  prise,  six  jours  après,  de 
douleurs  en  urinant;  visitée  par  un  médecin,  celui- 
ci  déclara  qu'elle  avait  une  chaudepisse.  D'un  autre 
côté,  la  justice  ayant  ordonné  l'examen  des  com- 
pagnons ouvriers,  ils  furent  trouvés  indemnes. 

L'autre  fait  est  celui  d'un  médecin  dont  l'histoire 
est  rapportée,  d'après  Amédée  Latour,  dans  les 
Lettres  sur  la  syphilis  de  Ricord.  Ce  médecin  fut 
pris  d'une  uréthrite  très-aiguë  à  la  suite  d'érections 
violentes  et  p^rolongées  non  suivies  de  rapports.  Il 
était  resté  neuf  heures  auprès  d'une  femme  jeune 
et  jolie  sans  avoir  pu  obtenir  ses  faveurs. 

D'après  les  auteurs  que  nous  venons  de  nommer, 
il  n'y  aurait  pas  que  le  pus  blennorrhagique  sus- 
ceptible de  communiquer  la  blennorrhagie.  Tous 
les  écoulements  des  femmes  tels  que  les  fleurs 
blanches,  les  lochies,  les  règles,  peuvent  donner 
lieu  à  la  maladie.  CuUerier  raconte  avoir  vu  des 
hommes  prendre  une  chaudepisse  chaque  fois 
qu'ils  avaient  des  rapports  avec  leurs  femmes  afifec- 
tées  de  cancer  à  la  matrice.  L'écoulement  blanc 
qui  précède  les  règles  ou  qui  les  suit  serait,  suivant 
le  même  auteur,  particulièrement  dangereux. 

M.  Langlebert  rapporte,  dans  ses  cours,  avoir 
donné  des  soins  à  un  homme  pour  une  des  blen- 
norrhagies  les  plus  rebelles  qu'il  ait  rencontrées, 
blennorrhagie  que  cet  homme  avait  gagnée  avec  sa 
femme,  dans  des  rapports  ayant  suivi  de  trop  près 


BLENffORRHAGIB.  145 

raccouchement  de  cette  dernière^  dont  les  lochies 
coulaient  encore. 

Mais  à  côté  de  cette  doctrine  d'après  laquelle  la 
blennorrhagie^  tout  en   étant  une  inflammation 
spéciale^  ne  serait  pas  spécifique,  il  eu  existe  une 
autre,  c'est  celle  qui  soutient  la  spécificité  de  cette 
maladie,  celle  qui,  comme  nous  Tavons  dit  au  début, 
soutient  qu'on  ne  peut  donner  la  chaudepisse  sans 
ravoir  et  qu'on  ne  la  gagne  qu'avec  des  personnes 
qui  en  sont  infectées.  Les  défenseurs  les  plus  mar- 
quants de  cette  idée  sont  MM.  Gosselin,  A.  Guérin 
et  Diday.  D'après  le  premier  de  ces  auteurs,  si  on 
n'a  pas  rencontré  plus  souvent  le  pus  blennorrha- 
gique  chez  la  femme,  à  la  suite  des  confrontations, 
c'est  faute  de  ne  l'avoir  pas  bien  cherché  ou  de 
l'avoir  cherché  à  un  moment  où  il  n'existait  pas. 
C'est  dans  l'urèthre,  d'après  M.  Gosselin,  qu'il  faut 
chercher  le  muco-pus  contagieux,  la  goutte  puru- 
lente qui  donne  la  chaudepisse,  parce  que  c'est  là 
que  se  réfugie  la  maladie  chez  la  femme  ;  c'est  là 
qu'elle  se  cantonne  pour  ne  plus  en  être  chassée 
qu'avec  la  plus  grande  difficulté  et  ne  disparaître 
d'elle-même  qu'au  bout  d'un  temps  fort  long,  deux, 
trois  et  quatre  ans.  Pour  voir  la  goutte  purulente 
dont  il  est  ici  question,  il  faut,  le  doigt  étant  préa- 
lablement enduit  de  cérat  ou  d'huile,  l'introduire 
dans  le  vagin,  puis  presser  sur  l'urèthre  d'arrière 
en  avant,  de  manière  à  ramener  son  contenu  au 
méat.  D'après  le  même  auteur,  si  les  confrontations 
ont  donné  aussi   souvent  des  résultats  négatifs, 

H.  Picard.  10 
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o'6$t  que  les  femmes  urinent  et  se  lavent  toujours 
avant  la  visite.  Aussi,  qu'on  les  prenne  à  Timpro- 
viste,  comme  il  Ta  fait  lui'^méme  sur  la  maîtresse 
d'un  Brésilien,  et  on  arrivera  à  se  convaincre  de 
ce  qui  a  échappé  à  la  plupart  des  observateurs. 
Du  reste  si,  comme  le  veulent  Fournier  et  Ricord, 
la  leucorrhée  donnait  la  chaudepisse,  les  hommes, 
d'après  M.  Alphonse  Guérin,  devraient,  dans  les 
grands  centres,  renoncer  au  mariage,  car  c'est  par 
milliers  que  Ton  y  compte  les  jeunes  filles  ayant  de 
la  leucorrhée  au  moment  de  se  marier. 

Ainsi  donc  deux  doctrines  quant  à  Fétiologie  de 
la  blennorrhagie  :  pour  Ricord  et  Fournier  la  con- 
tagion et  rirritation  excessive  de  Furèthre  donnant 
une  seule  et  même  inflammation  spéciale  mais  non 
spécifique,  Furéthrîte  contagieuse;  pour  Guérin  et 
Gosselin  la  contagion  seule,  communiquant  une 
maladie  spécifique  toujours  identique  à  elle-même 
et  provenant  d'un  pus  dont  la  nature  ne  change 
pas.  Pour  les  deux  derniers  auteurs  que  nous  ve- 
nons de  nommer,  tous  les  écoulements  uréthraux 
ne  sont  pas  contagieux  et  ils  font  une  distinction 
entre  la  blennorrhagie  vraie  et  Furéthrite  simple, 
ce  que  les  premiers  n'admettent  pas. 

Et,  en  efifet,  en  dehors  de  la  contagion  et  de  l'irri- 
tation excessive  de  l'urèthre,  on  voit  des  écoule- 
ments uréthraux  provoqués  par  un  grand  nombre 
d'autres  causes  ;  l'ingestion  d'une  grande  quantité 
de  certaines  boissons,  par  exemple  !  le  vin  blanc 
nouveau,  le  Champagne,  le  cidre  peu  alcoolique, 
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la  bière  nouvelle.  Les  personnes  voyageant  en 
Allemagne  ont  éprouvé  souvent  ce  phénomène  et 
ont  vu,  à  la  suite  de  l'usage  de  la  bière  à  laquelle 
elles  n'étaient  pas  habituées,  apparaître  un  écoule- 
ment uréthral.  Il  en  est  de  même  chez  ceux  qui 
ont  absorbé  une  certaine  quantité  de  préparations 
cantharidées. 

Mais  dans  ces  cas,  contrairement  à  ce  qui  se 
passe  ordinairement,  la  blennorrhagîe  commence 
par  les  parties  profondes  du  canal  pour  gagner  les 
parties  antérieures.  Ces  sortes  de  blennorrhagîes 
peuvent,  comme  Turéthrite  de  contagion,  être 
purulentes  et  très-douloureuses;  le  plus  souvent 
cependant,  elles  sont  plutôt  muqueuses,  11  n'en 
est  plus  de  même  dans  les  écoulements  que  Ton 
voit  survenir  à  la  suite  de  Tnsage  de  la  sonde  ou 
des  manœuvres  de  la  lithotritie,  Tinflammation 
n'est  pas  alors  très^întense  et  Técoulement  qui 
peut  être  fort  abondant  est  rarement  accompagné 
de  douleurs* 

Chez  les  enfants  des  deux  sexes,  on  voit  quelque- 
fois apparaître,  à  Tépoque  de  l'évolution  dentaire, 
un  écoulement  de  pus  par  les  organes  génitaux, 
écoulement  qui  pourrait  être  pris  pour  une  véri- 
table blennorrhagie  et  qu'il  est  important,  au  point 
de  vue  médico-légal,  de  connaître,  afin  de  ne  point 
s'exposer  à  accuser  des  personnes  innocentes. 

Le  tempérament  dartreux  expose  aussi  à  l'uré- 
thrite  d^orîgîne  dartreuse,  c*est  un  fait  incontes- 
table qui  avait  déjà  été  entrevu  par  Hippocrate» 
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qu'une  dartre  peut  suppléer  une  gonorrhée  et  réci- 
proquement. Ce  fait  se  rencontre  surtout  dans  les 
affections  aiguës  de  la  peau. 

CuUerier  a  vu  chez  un  médecin  une  uréthrite 
franche  aiguë,  douloureuse,  consécutive  à  une 
éruption  furonculeuse.  Cette  uréthrite  s'arrêta  net 
après  Tapparition  d'un  nouveau  clou. 

Enfin  on  voit  Turéthrite  apparaître  chez  des  per- 
sonnes affectées  de  goutte  et  de  catarrhe  chro- 
nique. 

Symptômes.  —  Les  symptômes  auxquels  donne 
lieu  la  blennorrhagie  commencent  ordinairement 
à  apparaître  entre  le  quatrième  et  le  cinquième 
jour,  rarement  ne  les  voit-on  survenir  que  le  sep- 
tième ou  neuvième;  souvent  alors  le  gonflement 
des  ganglions  de  Talae  indique  que  Tinfection 
existe.  Dans  les  chaudepisses  très-violentes,  les 
symptômes  apparaissent  souvent  dés  le  deuxième 
jour. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  malade  éprouve,  au  niveau 
du  gland,  au-dessous  du  frein,  une  sorte  de  titilla- 
tion, de  chatouillement,  de  picotement.  Ces  sen- 
sations, non  continues,  sont  d'abord  provoquées  par 
la  miction  qui  est  légèrement  cuisante.  Enfin  on 
voit  apparaître  au  méat  un  liquide  séreux  qui  en 
agglutine  les  lèvres.  Bientôt,  la  maladie  se  con- 
firme, la  douleur  devient  plus  vive  et  marche  pa- 
rallèlement à  l'inflammation;  quand  celle-ci  est 
très-intense,  cette  douleur,  pendant  la  miction,  peut 
devenir  brûlante  à  ce.  point  qu'on  croirait  qu'un 
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fer  rouge  passe  dans  Furèthre,  d^où  son  nom  de 
chaudepisse.  Quelquefois  même,  le  malade  ne  peut 
uriner  que  dans  le  bain.  Cette  douleur  ne  se  limite 
pas  à  Turèthre,  elle  s'étend  à  toute  la  verge,  au 
pubis,  aux  aines,  aux  testicules,  à  Fanus  et  jus- 
qu'aux lombes.  Quand  ces  phénomènes  appa- 
raissent au  début,  ils  ne  sont  pas  d'un  pronostic 
fâcheux,  mais,  plus  tard,  on  peut  craindre  que 
rînflammation  ne  se  propage  aux  glandes  de  Cowper 
qui  forment  alors  un  relief  de  chaque  côté  du 
raphé  en  arrière  des  bourses,  ou  qu'elle  n'atteigne 
la  caroncule  séminale  et  de  là  ne  vienne  envahir 
les  testicules.  Si  Ton  voit  apparaître  une  tension 
du  périnée  et  une  douleur  pulsative  et  profonde 
vers  Fanus,  on  doit  craindre  une  inflammation  de 
la  prostate  ou  une  cystite  du  col  si  les  envies  d'uri- 
ner deviennent  fréquentes. 

La  douleur  commence  ordinairement  à  dimi- 
nuer à  partir  du  huitième  jour  du  début,  pour 
cesser  complètement  vers  le  quinzième. 

L'écoulement,  qui  n'était  d'abord  que  muqueux, 
devient  bientôt  purulent  et  augmente  à  mesure 
que  l'inflammation  devient  plus  vive.  11  peut  être 
abondant  à  ce  point  qu'il  tombe  goutte  à  goutte  du 
méat  quand  la  maladie  est  à  son  apogée.  D'abord 
laiteux,  il  passe  très-rapidement  au  jaune  et  au 
verdâtre;  souvent  au  summum  de  la -maladie  on 
le  voit  souillé  de  sang;  Ricord  a  signalé  une  uré- 
thrite  menstruiforme.  Quand  l'inflammation  dé- 
cline, son  abondance  diminue,  de  vert  il  devient 
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jaune,  puis  blanc  et  enfin  séreux,  c'est  Tinvepae  de 
la  période  d'augment- 

On  a  décrit,  sous  le  nom  de  blennorrhagie  sèche, 
une  inflammation  de  Turèthre  qui  ne  donne  lieu  à 
peu  près  à  aucun  écoulement,  quoique  des  douleurs 
très^yives  ne  laissent  aucun  doute  sur  Finflamma- 
tion  de  Furèthre,  Ce  phénomène  n'est  pas  spécial 
à  Furèthre,  on  Tobserve  chaque  fois  que  rinflam- 
mation  est  vive,  et  d'ailleurs  Técoulement  ne  tarde 
pas  à  apparaître  blybc  la  détente  de  la  phlegma$ie« 

Dans  quelques  cas  de  chaudepisses  intenses,  les 
érections  sont  fréquentes  et  douloureuses.  C'est  là 
un  accident  assez  grave,  car  l'urèthre,  ayant  perdu 
sa  souplesse,  ne  peut  suivre  les  corps  caverneux 
dans  leur  allongement  et  forme  au*dessous  d'eux 
un  cordon  qui  donne  lieu  à  la  chaudepiê$e  cordée. 
Or,  cette  corde  se  rompt  quelquefois  d'elle-même 
sous  l'effort  de  l'érection,  ou  elle  est  rompue  par  les 
malades  eux-mêmes  qui  ont  la  sotte  habitude  de 
frapper  la  verge  d'un  coup  de  poing  pour  lui  rendre 
sa  longueur  normale.  Cet  accident  est  suivi  d'un 
écoulement  de  sang  plus  ou  moins  abondant,  car 
Furèthre  a  été  rompu.  Cet  écoulement  sanguin 
soulage  les  malades,  mais  il  s'ensuit  un  rétrécisse* 
ment  cicatriciel  d'autant  plus  difficile  à  guérir,  qu'il 
siège  dans  la  partie  libre  de  Furèthre.  L'hémor- 
rhagie  consécutive  à  cet  accident  peut  être  grave  ; 
on  Fa  vue  persister  plusieurs  jours.  Quelquefois 
il  en  résulte  un  gonflement   considérable  de  la 
verge  ou  une  rétention  plus  ou  moins  prolongée 
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de  Turine.  Cette  rétention  peut  d'ailleurs  exister 
quand  la  blennorrhagie  suit  son  cours  normal  ;  ou 
bien,  quelquefois,  le  malade  est  tourmenté  d^en- 
vies  incessantes  d'uriner  et  d'un  ténesme  vésical 
insupportable.  Enfin,  la  rupture  de  la  corde  a  quel* 
quefois  donné  lieu  à  des  accidents  beaucoup  plus 
graves,  puisque  M.  Yoillemier  a  vu  mourir  un 
homme  d'infection  purulente  à  la  suite  de  cette 
manœuvre. 

Si,  dans  la  blennorrhagie,  on  examine  les  parties 
extérieures,  on  y  trouve  aussi  des  changements  dé- 
terminés par  rinfiammation  :  le  gland  est  tur* 
gide,  tendu  et  semble  plus  lourd  au  malade;  le 
méat,  rouge,  boursouflé,  a  ses  lèvres  renversées.  11 
existe  de  la  lymphangite  de  la  verge  alors  même 
que  la  phlegmasie  n'est  pas  très^vive;  mais,  quand 
elle  a  une  certaine  intensité,  on  voit  se  développer, 
au-dessus  du  pénis,  des  cordons  durs,  avec  ren** 
flements,  cordons  qui  se  rendent  à  l'aine.  D'après 
Cullerier,  cette  lymphangite  serait,  pour  ainsi  dire, 
caractéristique  de  la  chaudepisso  durant  laquelle 
elle  se  verrait  bien  plus  souvent  que  dans  le  ehan«- 
cre.  11  peut  exister  dans  l'aine  des  bubons  passa- 
gers qu'il  est  très^rare  de  voir  suppurer. 

Quelquefois,  quand  la  blennorrhagie  a  été  extrê- 
mement intense,  le  tissu  spongieux  de  Furèthre 
s'enflamme,  et  il  se  dépose  à  son  centre  de  la  lym* 
phe  plastique  qui  peut  s'organiser  et  empocher 
réfection  soit  en  courbant  la  verge,  soit  en  empê^ 
chant  le  sang  d'arriver  jusqu'à  son  extrémité.  Cul- 
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lerier  a  vu  un  de  ces  épanchements  disparaître 
sous  rînfluence  d'un  vésicatoire  et  d'un  pansement 
à  la  teinture  d'iode.  On  a  parfois  observé  dans 
l'uréthrite  la  production  dé  phénomènes  bizarres  : 
ainsi  M.  Voillemier  a  vu,  chez  un  individu,  le  gland 
être  à  ce  point  hyperhestésié  que  les  draps  suffi- 
saient parleur  contact  pour  provoquer  des  douleurs 
extrêmement  vives.  Dans  un  autre  cas,  au  con- 
traire, l'urine,  quoiqu'il  n'y  eût  pas  d'incontinence, 
s'écoulait  sans  être  sentie. 

Marche.  Durée,  —  La  blennorrhagie  suit  une 
marche  continue  d'avant  en  arrière  ;  fixée  d'abord 
dans  la  fosse  naviculaire,  elle  peut  envahir  les 
régions  spongieuse,  membraneuse  et  prostatique. 
Le  malade  lui-même]  peut  rendre  compte  de  la 
marche  de  la  maladie  et,  d'après  CuUerier,  l'enva- 
hissement de  chaque  section  du  canal  est  marqué 
par  une  recrudescence  du  mal,  en  sorte  que  s'il  cesse 
son  traitement,  parce  qu'il  se  trouve  mieux,  il  voit 
reparaître  à  nouveau,  au  bout  de  quelques  jours, 
des  symptômes  aigus.  C'est  environ  vers  la  qua- 
trième semaine  que  l'uréthrite  atteint  la  partie 
postérieure  du  canal,  comme  le  démontre  l'appa- 
rition des  orchites  vers  cette  époque. 

L'examen  endoscopique  de  l'urèthre  a  permis  à 
M.  Désormeaux  d'observer  la  muqueuse  uréthrale 
à  presque  toutes  les  périodes  de  l'inflammation  et 
de  voir  que  huit  jours  après  son  début,  époque 
avant  laquelle  la  douleur  ne  permettrait  pas  cet 
examen,  la  moitié  antérieure  du  canal  était  enva- 
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hie  par  la  phlegmasie.  Plus  tard,  comme  nous 
veDODs  de  le  dire,  l'inflammation  gagne  les  parties 
profondes;  mais  un  phénomène  important  que 
l'endoscope  a  encore  permis  de  constater,  c'est  que 
les  régions  primitivement  envahies  par  la  maladie 
reprennent  leurs  caractères  normaux  et,  tandis  que 
rinflammation  présente  tous  ses  caractères  dans  le 


bulbe  et  la  portion  membraneuse,  la  partie  anté- 
rieure du  canal  offre  une  surface  lisse  et  sa  couleur 
naturelle.  Du  reste,  il  s'en  faut  que  la  blennorrhagie 
gagne  toujours  toutes  les  parties  de  l'urèthre;  le  plus 
souvent  la  moitié  antérieure  de  cet  organe  est  seule 

(')  L'une  des  GgureK  esl  munie  de  in  sonde  droite;  en  bis  est  la  sonde 
coudée.  Cette  dernière  porte  uue  petite  plaque  de  verre  au  niveau  du  coude,  ce 
qui  permet  de  voir  dans  la  vessie.  Lu  sonde  droite  s'introduit  avec  un  embout 
qu'oa  reUre  pour  regarder  dans  l'urèthre. 

Ces  sondes  sont  fendues  à  leur  partie  inférieure  et  e>terne,  en  sorte  qu'on 
peut,  par  cette  fente,  pousser  soit  dans  le  canal,  soit  dans  la  veesie,  un  man- 
drin  muni  de  ciuetiqae. 
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envahie  et,  si  la  maladie  ne  dépasse  pas  la  partie 
antérieure  et  qu'elle  se  localise,  c'est  quelq'iefoi» 


'.liit  h  lumi^ro.  Elle  se  compoie 
rriiiimiroirploHpereéàBOB  centre, 
de  manière  àioir  «u  trivert,  iDCliBé 
?iir  l'ïia  da  la  loiide,  da  (elle  sorte 
I   parallèlement   lea 

ynii5  Imnineu»,  venant  de  i'appi- 

II  pi-oduclfeur  de  la  lumièra.  Celuî- 
le  d'une  Ismpe  qua  l'on 

it  à  U  partie  inférieure  des  deui 
li*rarPE  précédentes,  alïnaenlée  pnr 
lin  iD'knBe  d'alctwl  et  d'essence  de 
li'ri'beiithme. 

Pimr  TLiiforcer  l'écUiriige,  on  a 
[Il  L  lu  viur  e  de  lum  cre  ai  foyer 
<1     c  Uni  lie  plnno-cnnTeie,  deiti 
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\  r  Ld.  Innipa  se  trouTs  ea 
nièni''  lenipB  au  fojer  d'un  miroir 

Ia  lentille. 


dfiDS  la  fosse  naviculaire  par  laquelle,  d^ailleurs, 
nous  l'avons  vue  débuter;  ce  qui  explique  les  ré- 
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trécissements  de  cette  partie.  L'inflammation  se 
fixe. plus  souvent  au<»dessus  du  bulbe^  sur  le  com* 
mencement  de  la  région  membraneuse»  aussi  les 
rétrécissements  y  sont-ils  plus  fréquents  que  par* 
tout  ailleurs. 

Au  point  de  vue  chirurgical,  il  faut  diviser  la 
blennorrhagie  en  blennorrhagie  de  la  partie  anté** 
rieure  et  blennorrhagie  de  la  partie  postérieure 
deTurèthre  :  la  partie  antérieure  de  ce  canal  s'éten- 
dant  jusqu'au  collet  de  la  région  membraneuse; 
la  partie  postérieure,  de  ce  point  au  col  de  la 
vessie.  Et,  en  effet,  en  arrière  du  bulbe,  Turè- 
thre  passe  au  travers  de  Taponévrose  moyenne  ou 
ligament  de  Carcassonne  ;  par  lequel  il  est  rétréci, 
en  sorte  que  toute  la  partie  postérieure  à  ce  point 
se  trouve,  pour  ainsi  dire,  séparée  de  la  partie  an*- 
térieure  et  semble  se  rattacher  plus  intimement  à 
la  vessie  dont  elle  forme  comme  le  prolongement 
et  h  laquelle  elle  constitue  une  sorte  de  sphincter 
qui  vient  renforcer  le  col  de  cet  organe  (1),  Les 
fibres  musculaires  de  la  région  membraneuse  qui 
commence  immédiatement  derrière  le  collet  du 
bulbe  sont,  en  efiFet,  assez  fortes  pour  retenir  dans 
cette  région  les  liquides  qui  peuvent  y  être  injectés 
de  Textérieur  ou  ceux  qui  viennent  de  Pintérieur, 
comme  nous  Pavons  démontré  dans  les  considéra- 
tions générales.  Cette  disposition  anatomique,  on 
le  conçoit,  a  sur  la  marche  de  Tinflammation  une 

(1.)  Goyon.  Leçons  orales . 
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influence  considérable;  celle-ci,  en  effet,  ne  fran- 
chit pas  sans  peine  l'obstacle  que  lui  oppose  cette 
coarctation  normale.  Par  contre,  quand  elle  y  est 
parvenue,  elle  se  cantonne,  se  limite  dans  la  région 
membraneuse  ou  la  région  prostatique.  Une  fois 
localisée  sur  Tune  de  ces  parties,  elle  devient  plus 
profonde  et  donne  lieu  à  une  inflammation  granu- 
leuse de  la  prostate  avec  engorgement  du  paren- 
chyme de  cette  glande,  et  souvent,  par  suite,  à  un 
gonflement  des  épididymes  et  à  une  irritation  du 
col  et  du  corps  de  la  vessie. 

Aussi  est-ce  dans  ces  régions  qu'il  faut  le  plus 
ordinairement  chercher  Torigine  des  vieilles  blen- 
norrhées.  L'explorateur  à  boule,  en  faisant  recon- 
naître un  rétrécissement  ou  en  éveillant  une  dou- 
leur anormale  dans  la  région  prostatique,  dévoilera 
facilement  la  cause  et  le  point  de  départ  de  Técou- 
ment. 

Quelquefois  une  blennorrhagie  paraît  complète- 
ment guérie,  lorsque,  tout  à  coup,  sous  l'influence 
d'un  écart  de  régime,  d'un  coït  prématuré,  d'un 
excès  de  boisson  ou  d'une  cause  tout  à  fait  insai- 
sissable, on  la  voit  reparaître  avec  son  acuité  et, 
cela,  au  bout  de  cinq,  six,  sept  et  même  huit  jours. 

En  règle  générale,  la  blennorrhagie  dure  environ 
six  semaines  à  deux  mois  ;  souvent  elle  se  prolonge 
plus  longtemps,  alors  elle  devient  chronique  pour 
passer  ensuite  à  l'état  de  blennorrhée  ou  de  ce  qu'on 
nomme  vulgairement  goutte  militaire. 

La  blennorrhagie  chronique  est  caractérisée  par  un 
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apaisement  des  symptômes  aigus,  malgré  la  persis- 
tance de  Fécoulement.  Ainsi,  plus  de  douleur  pen- 
dant la  miction,  ni  pendant  les  érections  ;  tout  au 
plus  quelques  légères  titillations  dans  un  point  du 
canal,  mais  écoulement  jaunâtre  qui  peut  être 
assez  abondant  surtout  s'il  y  a  un  écart  de  régime. 

Tout  autre  est  la  blennorrhée.  Il  n'y  a  plus  ici 
d'écoulement  purulent;  c'est  un  suintement  mu- 
queux,  filant,  incolore  ou  légèrement  teinté  de  leu- 
cocytes qui  la  caractérise.  Cet  écoulement  très-peu 
abondant  ne  suffit  pas  ordinairement  pour  tacber  le 
linge  du  malade,  ou,  s'il  le  fait,  ce  sont  des  taches 
grisâtres  plus  foncées  à  la  circonférence  qu'au 
centre.  Dans  la  journée,  le  malade  qui  peut  sentir 
le  méat  mouillé,  ne  voit  rien  sortir  du  canal  parce 
que  le  mucus  est  continuellement  balayé  par 
l'urine  ;  mais  le  matin,  en  pressant  sur  le  gland, 
au  niveau  du  frein,  il  fait  sortir  une  goutte  de 
muco-pus  blanc  laiteux  ou  jaunâtre;  dans  certains 
cas  cette  goutte  a  une  consistance  granuleuse. 

La  goutte  militaire  est  le  plus  souvent  indolente, 
aussi  n'est-il  pas  rare  de  rencontrer  des  individus 
qui  en  sont  atteints  sans  s'en  douter  et  auxquels 
vous  causez  une  grande  surprise  en  la  leur  mon- 
trant. 

Bien  souvent  l'uréthrite  chronique  et  la  blennor- 
rhée sont  la  conséquence  d'un  traitement  mal 
dirigé  ou  bien  d'un  défaut  d'hygiène,  tels  que  les 
excès  alcooliques,  vénériens,  l'onanisme,  les  fati- 
gues de  toute  espèce.  D'autres  fois,  et  ces  cas  sont 
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plus  graves  que  les  précédents,  c'est  à  une  altéra- 
tion de  la  muqueuse,  à  un  rétrécissement  du  canal 
ou  à  une  maladie  de  la  prostate  qu'est  due  la  per- 
sistance du  mal.  Dans  le  cas  de  rétrécissement, 
il  peut  y  avoir  écoulement  sans  que  celui-ci  paraisse 
au  méat;  c'est  qu'alors,  séjournant  en  arrière  de 
l'obstacle,  il  est  emporté  avec  l'urine  au  moment 
de  la  miction.  Dans  certains  cas,  l'écoulement  pro- 
vient d'une  hypersécrétion  des  glandes  de  Littre  ou 
bulbo-uréthrales  ou  de  celles  de  Méry,  ce  qui  est 
moins  sérieux. 

On  demande  souvent,  et  avec  juste  raison,  si 
Turéthrite  chronique  est  contagieuse.  Je  crois,  pour 
ma  part,  que  si  le  liquide  en  est  simplement  mu- 
queux,  un  peu  opalin,  blanchâtre,  il  n'offre  aucun 
danger;  mais  que,  par  contre,  si  à  la  suite  d'excès 
de  coït  ce  liquide  devient  purulent,  phlegmoneux, 
il  peut  communiquer  une  blennorrhagie.  Aussi,  ne 
faudra-t-il  pas  être  trop  affirmatif  dans  les  cas  de 
ce  genre,  et  si  l'on  est  consulté  à  propos  d'un  ma- 
riage, par  exemple,  sera-t-il  bon  de  conseiller  un 
traitement  qui  puisse  changer  la  nature  de  Técou- 
lement.  ^Des  cautérisations  au  nitrate  d'argent 
pourront  alors  être  utiles. 

Anatomie  pathologique.  —  Les  anciens  regar- 
daient comme  du  sperme  le  pus  qui  s'échappe  du 
canal  pendant  la  blennorrhagie;  plus  tard,  et  jus- 
qu'au xvi*  et  même  xvii*  siècle,  on  place  l'origine 
de  cet  écoulement  dans  la  prostate.  On  a  aussi  ac- 
cusé plus  tard  les  vésicules  séminales  et  les  glandes 
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de  Méry  ou  de  Cowper.  Mopgagni  regarde  les 
grands  sinus  découverts  par  lui  comme  le  siège 
du  mal,  et  Hunter  prétend  que  la  maladie  s'étend 
rarement  à  plus  d'un  ou  deux  pouces  du  méat.  Il 
est  démontré  aujourd'hui  que  la  blennorrhagie  a 
son  siège  sur  la  muqueuse  uréthrale  qui  est  rouge, 
injectée  et  dépolie  par  place.  On  y  rencontre  par- 
fois des  granulations  semblables  à  celles  de  la  con- 
jonctive, rarement  des  ulcérations  de  la  muqueuse, 
mais  souvent  des  exfoliations  de  cette  membrane. 
M.  Desormeaux  a  pu,  comme  nous  Pavons  vu,  exa- 
miner, grâce  à  Tendoscope,  la  muqueuse  uréthrale 
à  presque  toutes  les  périodes  de  la  blennorrhagie.. 
Huit  jours  après  le  début,  elle  présente  une  surface 
d'un  rouge  intense,  dépolie,  ayant  Fapparence  des 
ulcérations  superficielles  qui  se  forment  sur  le 
gland  dans  la  balanite.  Plus  tard,  quand  la  phleg- 
masie  est  sur  le  point  de  passer  à  Fétat  chronique, 
la  surface  de  la  muqueuse  n'est  plus  seulement  dé- 
polie, mais  inégale,  et  présente  des  points  saillants 
de  plus  en  plus  nombreux,  dont  la  saillie  augmente 
de  volume,  s'arrondit  de  manière  à  former,  quand 
Turéthrite  est  passée  à  l'état  de  blennorrhée,  des 
granulations  rondes  séparées  ou  juxtaposées,  cou- 
vrant toute  la  surface  malade  et  offrant  l'apparence 
d'une  mûre.  Le  volume  de  ces  granulations  est  en 
raison  de  leur  ancienneté  et  varie  depuis  celui 
d'un  grain  de  moutarde  jusqu'à  celui  d'un  grain 
de  millet  ou  un  peu  plus,  rarement  d'un  petit  grain 
de  chènevis*  Les  granulations  dont  nous  parlons 
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présentent  généralement  une  couleur  rouge  foncé, 
souvent  lie  de  vin,  rarement  grisâtre.  En  avant  et 
en  arrière  de  Tulcération  la  muqueuse  diminue  de 
rougeur  à  mesure  qu'on  s'en  éloigne. 

M.  Voillemîer  a  fait  neuf  autopsies  d'individus 
morts  pendant  le  cours  d'une  uréthrite  aiguë.  Chez 
ceux  de  ces  sujets  qui  avaient  eu  plusieurs  uré- 
thrites,  la  muqueuse  n'était  pas  colorée,  mais  plu- 
tôt pale  ;  les  foramina  avaient  disparu  et  la  val- 
vule de  Guérin  était  en  grande  partie  oblitérée 
chez  quatre  d'entre  eux.  Dans  un  cas,  il  y  avait 
épanchement  de  sang  dans  le  tissu  cellulaire  sous- 
jacent  et  de  lymphe  plastique  dans  le  tissu  spon- 
gieux. La  muqueuse  était  dépolie  et  pointillée. 
Chez  ceux  qui  étaient  malades  pour  la  première 
fois,  la  muqueuse  revenue  sur  elle-même  avait 
perdu  sa  souplesse  et  contenait  du  pus  ;  les  fora- 
mina apparents,  parfois  déprimés,  avaient  leurs 
orifices  en  partie  dépourvus  d'épithélium.  Dans  un 
cas,  il  y  avait,  vers  le  milieu  de  la  partie  libre  de 
la  verge,  dans  l'étendue  de  trois  centimètres,  des 
plaques  d'un  rouge  jaunâtre,  irrégulières,  formées 
par  du  sang  infiltré  dans  la  muqueuse  et  le  tissu 
cellulaire  sous-muqueux  ;  ce  qui  prouve  que  l'in- 
flammation ne   se  borne   pas   à   la   muqueuse. 
M.  Voillemier  pense  que  l'oblitération  des  fora- 
mina, après  la  première  blennorrhagie,  est  cause 
de  la  moins  grande  souffrance  qu'on  éprouve  à  la 
seconde. 

Nature.  —  La  nature  de  la  blennorrhagie  a 
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donné  lieu  à  de  nombreuses  discussions  et  divisé 
les  pathologîstes  en  deux  camps  qu'on  a  désignés 
sous  le  nom  d'identistes  et  de  non-identistes. 

Les  premiers  soutiennent  que  le  chancre  et  la 
blennorrhagie  sont  de  nature  semblable,  qu'ils 
sont  infectants  Tun  et  l'autre  et  que  Tun  peut  en- 
gendrer l'autre  et  réciproquement. 

Âstruc  fut  le  premier  à  soutenir  cette  opinion, 
qu'il  n'étaya  d'ailleurs  d'aucune  expérience.  Après 
lui  vint  Hunter  qui  donna  à  cette  manière  de  voir 
l'appui  de  son  talent  et  de  l'expérimentation.  Ayant 
chargé  une  lancette  de  pus  gonorrhéique,  il  fit  deux 
inoculations.  Tune  sur  le  prépuce,  l'autre  sur  le 
gland,  d'où  il  résulta  deux  ulcérations  à  caractère 
chancreux.  Malheureusement  pour  sa  manière  de 
voir,  Hunter  n'indique  pas  la  provenance  de  ce 
pus;  on  ignore  s'il  provient  d'un  honmie  ou  d'une 
femme  et  si  le  malade  n'était  pas  affecté  de  syphi- 
lis. Or,  on  sait  combien  un  chancre  peut  passer 
facilement  inaperçu  dans  les  replis  du  vagin  et 
combien  il  est  difficile  de  diagnostiquer  un  ulcère 
chancreux  du  col  de  l'utérus.  Et  pour  ce  qui  est 
de  l'homme,  ne  sait-on  pas  que,  rarement,  il  est 
vrai,  mais  quelquefois  néanmoins,  un  chancre  peut 
exister  dans  l'urèthre  et  donner  lieu  à  un  écoule- 
ment. 

Les  adversaires  de  l'identité,  parmi  lesquels  il 
faut  placer  B.  Bell,  contemporain  de  Hunter,  ont 
procédé  d'une  manière  plus  rigoureuse.  Ainsi  un 
jeune  homme  se  plaça  du  pus  blennorrhagique 

H.  Picard.  Il 
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entre  le  prépuce  et  le  gland  ;  au  bout  de  deux 
jours  il  n'y  eut  qu'une  légère  inflammation  avec 
écoulement  purulent,  accidents  qui  disparurent  en 
trois  jours.  Le  même  répéta  Texpérience  après 
avoir  irrité  les  parties  et  il  ne  se  développa  pas  de 
chancre.  Deux  élèves  en  médecine  répétèrent  la 
même  expérience;  chez  Fun,  il  y  eut  une  balanite 
consécutive^  chez  Fautre  une  uréthrite,  mais  pas 
de  chancre.  Hernandez^  au  commencement  de  ce 
siècle>  et  de  nos  jours  MM.  Bassereau  et  Ricord 
ont  répété  ces  expériences  qui  ont  toujours  donné 
le  môme  résultat.  Mais  c'est  à  la  clinique  que 
M.  Ricord  a  demandé  ses  preuves  :  s'appuyant  sur 
un  grand  nombre  de  faits  cliniques  qui  lui  avaient 
montré  la  syphilis  débutant  toujours  par  un  chan- 
cre et  la  blennorrhagie  jamais  suivie  de  syphilis, 
il  a  montré  la  différence  qui  existe  entre  ces  deux 
maladies. 

De  ceci  il  ne  résulte  pas  qu'un  chancre  ne  puisse 
pas  donner  la  cbaudepisse^  car  dans  le  pus  qui  en 
provient,  il  y  a  deux  éléments  distincts  :  l'élément 
virulent  qui  donnera  le  chancre,  et  Félément  irri- 
tant qui  fait  que  le  pus  déposé  sur  le  canal  pourra 
donner  la  chaudepisse. 

Cette  question  résolue^  il  reste  encore  à  savoir 
si  la  blennorrhagie  est  produite  par  un  virus  par- 
ticulier ou  si  elle  n'est  qu'une  inflammation  sim- 
ple. Pour  un  grand  nombre  de  médecins,  la  blen- 
norrhagie est  une  maladie  virulente  spéciale,  et  ils 
s'appuient  pour  soutenir  leur  opinion  sur  sa  con- 
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tagion,  sa  transmission  dans  Tespèce,  Tinoculation 
soit  à  Turèthre^  soit  à  la  muqueuse  oculaire,  enfin  la 
coexistence  du  rhumatisme,  de  Toptithalmie.  Mais, 
en  admettant  que  la  blennorrhagie  soit  une  mala* 
die  spécifique,  on  ne  peut  pas  soutenir  qu'elle  soit 
virulente  puisque  les  virus  communiquent  des 
maladies  de  toute  la  substance,  comme  la  vérole, 
par  exemple,  tandis  que  la  blennorrhagie  est  une 
maladie  essentiellement  locale . 

Pour  Théry  et  Désormeaux,  il  existe  une  blen- 
norrhagie simple  et  une  blennorrhagie  virulente, 
laquelle  virulence  serait  due  au  virus  granuleux, 
virus  qui  constituerait  la  vraie  blennorrhagie  con- 
tagieuse. Gosselin  et  Al.  Guérin,  tout  en  laissant  de 
côté  le  virus  granuleux,  admettent  comme  Théry 
et  contrairement  à  Ricord  et  Fournier,  une  uré- 
thrite  simple  et  une  uréthrite  spécifique,  ainsi  que 
nous  Pavons  dit  à  Tétiologie. 

Traitement.  —  La  première  question  qui  se  pré- 
sente quand  on  parle  de  la  blennorrhagie,  c'est 
celle  de  la  prophylaxie,  11  n'y  a  pas  assurément  de 
spécifique  pouvant  annihiler  les  effets  de  la  conta- 
gion, mais  il  existe  certains  moyens  qui  peuvent 
jusqu'à  un  certain  point  la  neutraliser.  Ces  moyens 
consistent  surtout  en  des  soins  de  propreté  ;  ce  sont 
des  lavages  à  Teau  simple  ou  acidulée.  Un  moyen 
vivement  recommandé  par  CuUerier  c'est  d'uriner 
immédiatement  après  le  coït  ;  l'urine  balaye  le  car 
nal  et  chasse  le  liquide  irritant  qui  aurait  pu  s'in- 
troduire   dans   Turèthre    pendant    les   rapports. 
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sexuels.  On  doit  aussi  quand  la  femme  est  suspecte 
la  faire  uriner  et  laver  profondément  avant  le  coït  ; 
on  risque  moins  ainsi  de  ramasser  le  pus  accumulé 
dans  Turèthre  ou  le  vagin.  Si  malgré  ces  précau- 
tions la  blennorrhagie  s'est  établie,  vous  avez  à 
votre  disposition  plusieurs  sortes  de  traitement. 
Ce  sont  la  méthode  abortive  et  la  méthode  ordinaire, 
que  Ton  pourrait -appeler  mé/Aoda  rationnelle  (1). 

La  méthode  abortive  peut  elle-même  revêtir  plu- 
sieurs formes  : 

1^  Celle  des  injections  caustiques  ; 

2"  Celle  des  balsamiques  à  haute  dose  ; 

3**  Celle  des  balsamiques  et  des  injections. 

1*  La  méthode  des  injections  abortives  n'est  pas 
nouvelle,  puisqu'elle  était  déjà  conseillée  il  y  a 
deux  siècles  ;  mais  c'est  dans  ces  derniers  temps 
qu'on  en  a  posé  les  règles  précises. 

Ce  sont,  après  Garmichaël,  Serre  (de  Montpel- 
lier), MM,  Diday,  Ricord  et  Debeney  qui  l'ont  sur- 
tout préconisée.  Us  se  proposent  de  substituer  à 
une  inflammation  spécifique  une  inflammation 
simple  qui  doit,  par  conséquent,  guérir  plus  faci- 
lement. M.  Debeney,  qui  a  surtout  été  le  propaga- 
teur de  cette  manière  de  faire,  donnait  des  injec- 
tions excessivement  caustiques,  4gr.  pour  30  gr., 
et  cela  quelle  que  fût  l'intensité  de  la  blennorrha- 
gie. M.  Ricord  ne  mettait  que  1  gr.  pour  30,  M.  De- 

(1)  Fournier.  Dietionnaire  de  Médecine  et  de  Chirurgie  pratiques. 
—  Art.  Blennorrhagie. 
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beney  attendait  24  heures  avant  de  donner  une 
seconde  injection;  M.  Ricord  en  donnait  une,  deux 
ou  trois  du  premier  au  troisième  jour.  11  est  bien 
entendu  que  Tinjection  ne  doit  pas  être  lancée  à 
toute  volée,  mais  qu'il  faut  comprimer  le  canal  au 
niveau  du  point  où  Tinjection  doit  s'arrêter.  C'est 
pour  cela  que  M.  Langlebert  a  fait  construire  sa  se- 
ringue à  jet  récurrent;  de  cette  façon,  le  liquide 


Seringue  à  Jet  récurrent,  de  Langlebert. 

revient  sur  lui-même  sans  dépasser  l'extrémité  de 
la  canule  dont  la  longueur  est  proportionnée  à 
celle  de  la  partie  spongieuse  du  canal.  Dans  les  cas 
heureux,  une  douleur  qui  peut  être  très-vive  se 
fait  sentir  dans  la  verge  et  le  périnée,  et  s'irradie 
dans  Taine  et  les  cordons.  Le  méat  se  gonfle,  il 
y  a  turgescence  de  la  verge.  Mais  ce  qui  est  le 
plus  à  craindre  pour  les  malades,  c'est  la  première 
miction  qui  est  parfois  horriblement  douloureuse. 
L'urine  entraîne  alors  avec  elle  un  liquide  séro- 
purulent,  mêlé  de  pellicules  blanchâtres  et  quel- 
quefois de  sang.  Puis,  il  s'établit  un  écoulement 
purulent,  épais  d'abord,  qui  s'éclaircit  ensuite, 
pour  devenir  transparent,  filant,  et  disparaître 
spontanément  ou  à  la  suite  de  l'usage  des  balsa- 
miques. 
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Mais  dans  d'autres  cas  une  hémorrhagie  peut 
succéder  à  Tinjection,  comme  Ta  vu  CuUerier. 
L'inflammation  reste  parfois  simplement  station- 
naire,  d'autres  fois  elle  augmente,  s'étend  au  col 
et  à  la  vessie  pour  occasionner  des  strangurîes  ou 
une  rétention  d'urine  à  laquelle  il  est  d'autant  plus 
difficile  de  remédier  que  le  canal  est  plus  irrité. 
Quand  ces  phénomènes  apparaissent,  loin  d'avoir 
avancé  la  guérison,  on  l'a  reculée  de  tout  le  temps 
nécessaire  à  l'apaisement  de  ces  symptômes,  car, 
quand  ils  sont  calmés,  il  faut  recommencer  à  trai- 
ter la  maladie  comme  si  on  n'avait  rien  fait. 

On  a  cité,  à  la  suite  de  ces  injections,  des  cas 
d'abcès  périuréthraux  et  de  prostatite,  mais  ces  cas 
sont  rares  et  probablement  dus  à  la  manière  inha- 
bile dont  l'injection  a  été  faite.  Aussi,  bien  des  chi- 
rurgiens, et  M.  Gosselin  entre  autres,  rejettent-ils 
ce  mode  de  traitement  en  l'accusant  même  d'avoir 
donné  lieu  à  des  rétrécissements.  Cependant,  mal- 
gré les  insuccès,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que 
cette  méthode  doit  rester  dans  la  pratique;  seule- 
ment c'est  au  médecin  de  savoir  l'appliquer  avec 
opportunité. 

C'est  dans  les  premiers  moments  de  la  blennor- 
rhagie,  alors  que  les  symptômes  sont  encore  peu 
accusés,  l'écoulement  muqueux,  la  douleur  peu 
vive,  qu'il  faut  l'essayer  (1).  On  aura  aussi  égard  dans 
l'application  de  cette  méthode  à  l'aspect  des  parties 

(1)  Fournier.  Loc,  ciU 
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extérieures  :  si  le  méat  est  très-»rouge,  le  gland  tur* 
gide,  qu'il  y  ait  en  un  mot  une  fluxion  très^vive 
des  parties^  peut-être  vaudra-t-il  mieux  s'abstenir. 
Ce  sont  ces  signes  plus  encore  que  Tétat  de  Fécou* 
lement  qu'il  faut  consulter,  il  y  a,  en  effet,  des 
blennorrhagîes  indolentes  dont  la  nature  est  par- 
faitement justiciable  de  cette  méthode,  parce  qu'il 
n'existe  ni  réaction,  ni  douleur,  ni  fluxion  inflam« 
matoire. 

M.  Cullerier,  qui  n'est  point  partisan  de  la  médi- 
cation abortive  chez  l'homme,  la  préconise  au 
contraire  chez  la  femme,  non  pas  dans  le  cas  de 
vaginite,  mais  dans  celui  d'uréthrite.  Chez  les 
malades  atteintes  de  cette  affection,  il  ne  craint  pas 
de  promener  le  crayon  de  nitrate  d'argent  dans 
Turèthre  jusqu'à  trois  et  quatre  fois  et  cela  à  deux 
ou  trois  jours  d'intervalle. 

2*  On  a  essayé  d'un  traitement  abortîf  interne 
qui  consiste  à  administrer  les  balsamiques,  à  haute 
dose,  dès  le  début  :  20  &  30  grammes  de  cubèbe  et 
15  à  20  grammes  de  copahu,  dans  les  vingt-quatre 
heares. 

On  peut  appliquer  à  cette  méthode  les  mêmes 
réflexions  qu'à  la  précédente,  c'est-à-dire  qu'il 
faut  savoir  l'appliquer.  Quand  l'uréthrite  n'a  pas 
huit  jours,  qu'il  y  a  peu  de  douleur,  peu  d'injec- 
tion, que  l'écoulement  n'est  ni  très-abondant,  ni 
très-épais,  insistez  sur  les  balsamiques  et  vous 
parviendrez  à  la  guérir.  Si,  au  contraire,  vous  avez 
affaire  à  une  blennorrhagie  ancienne  dont  l'écott-* 
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lement  soit  abondant,  jaune  verdâtre,  vous  pour- 
rez, par  cette  méthode,  arriver  à  le  modérer,  mais 
non  à  la  faire  disparaître.  C'est  là  Topinion  de 
MM.  Voillemier,  GuUerier  etFournier. 
.  3*  Aux  balsamiques,  M.  Ricord  a  associé  les  in- 
jections astringentes.  Il  donne  le  cubèbe  et  le  co- 
pahu  de  la  même  manière  que  précédemment  et  il 
y  ajoute  des  injections  dont  la  formule  varie  : 

1»  Nitrate  d'arçent 10  centigr. 

Eau  distillée 200  gr. 

2»  Eau  distillée 200  gr. 

Sulfate  de  zinc \  ..        «  _ 

Acétate  de  plomb j  **       ^  ^^• 

3»  Eau  distillée 200  gr. 

Sulfate  de  zinc 1  gr< 

Acétate  de  plomb 2  gr. 

Eau  de  Sydenham I  .a  x  «- 

Teinture  de  cachou j  ^^  *  ^r. 

Cette  méthode,  comme  le  fait  très-bien  remar» 
quer  M.  Fournier,  a  pu  fournir  des  succès,  mais 
elle  échoue  plus  souvent  qu'elle  ne  réussit,  même 
dirigée  par  un  médecin  prudent  ;  à  plus  forte  rai- 
son,  quand  elle  est  aux  mains  des  malades  qui^  dans 
Tespoir  de  se  guérir,  multiplient  les  doses  de 
copahu  et  de  cubèbe  et  entassent  injections  sur 
injections,  mais,  loin  d'atteindre  le  but,  ne  font 
qu'entretenir  Tinflammation. 

4®  En  opposition  à  ces  diverses  méthodes,  il  en 
existe  une  plus  longue,  il  est  vrai,  mais  beaucoup 
plus  sûre,  c'est  la  méthode  ancienne,  méthode  assu- 
rément beaucoup  plus  rationnelle;  car  elle  consiste 
d'abord  à  calmer  l'inflammation  et  à  n'administrer 
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qu'ensuite  les  médicaments  propres  à  tarir  Fécou- 
lement. 

Au  début,  rinflammation  n'est  généralement 
pas  excessivement  vive  ;  il  suffit  alors  d'adminis- 
trer  quelques  boissons  délayantes.  Ce  sont  :  Peau 
d'orge,  de  chiendent  ou  bicarbonatée  (3  à  5  gr. 
par  litre).  On  peut  remplacer  le  bicarbonate  de 
soude  par  1  ou  2  grammes  de  nitre.  Ces  boissons 
sont  mêlées  aux  repas  avec  le  vin;  en  dehors  des 
repas,  le  malade  en  prend  deux  ou  trois  verres  aux- 
quels on  peut  ajouter  du  sucre.  S'il  est  nécessaire, 
l'on  remplace  ces  boissons  par  de  l'eau  sucrée  avec 
du  sirop  d'orgeat,  de  gomme  ou  de  capillaire.  Si 
le  malade  se  trouvait,  à  cause  de  son  entourage, 
dans  l'impossibilité  de  prendre  ces  boissons  aux 
repas,  il  couperait  son  vin  avec  de  l'eau  pure  et 
en  boirait,  dans  l'intervalle,  un  litre  ou  un 
litre  et  demi. 

Comme  au  bout  de  quelques  jours  l'inflamma- 
tion augmente,  que  les  douleurs  sont  très-vives  en 
urinant,  on  peut  ajouter  les  grands  bains  aux  bois- 
sons émollientes  ;  il  est  avantageux  de  prendre  ceux- 
ci  œup  sur  coup,  c'est-à-dire  tous  les  jours,  à  moins 
que  le  malade  n'en  ressente  trop  de  fatigue  (1). 
11  est  bon  cependant  d'être  averti  que  chez  quel- 
ques personnes  les  bains  augmentent  plutôt  l'a- 
cuité des  symptômes.  Dans  quelques  cas,  quand  la 
fluxion  est  extrêmement  prononcée,  les  difficultés 

(1)  Fournier.  Loc,  cit. 
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de  la  miction  très-considérables,  les  douleurs  très- 
vives  et  qu'il  y  a  de  la  réaction,  une  application  de 
sangsues  soulage  le  malade.  C'est  au  périnée  qu'il 
faut  les  appliquer  de  préférence;  aux  bourses  et 
sur  la  verge,  elles  risquent  d'occasionner  une  in- 
flammation  érysipélateuse  et  gangreneuse.  Il  faut 
que  les  sangsues  soient  toujours  en  assez  grand 
nombre,  jamais  moins  de  quinze  ;  sinon  on  risque  de 
faire  un  appel  de  sang  et  de  congestionner  les  par- 
ties sans  les  dégorger.  S'il  y  a  des  érections  fréquen- 
tes,  comme  elles  sont  fort  douloureuses,  qu'elles 
ont  lieu  souvent  la  nuit,  qu'elles  fatiguent  par 
conséquent  beaucoup  les  malades,  on  les  combat 
en  leur  administrant  de  l'extrait  d'opium  en  pilules 
à  la  dose  de  25  milligr.  qu'on  répète  au  besoin 
deux  ou  trois  fois  dans  les  vingt-quatre  heures.  A 
l'opium  on  peut  ajouter  10  à  20  centigr.  de  cam- 
phre. Comme  ces  médicaments  fatiguent  quelque- 
fois restomac,on  les  donne  en  lavements  émulsion- 
nés  avec  un  jaune  d'œuf.  M.  CuUerier  s'est  bien 
trouvé  dans  ces  cas  de  l'administration  de  la  tein- 
ture de  digitale  à  la  dose  de  5  à  10  grammes,  le  soir 
au  moment  du  sommeil.  Un  excellent  moyen,  aussi 
conseillé  par  le  même  auteur,  c'est  de  coucher  sur 
un  lit  dur.  Enfin,  s'il  existe  beaucoup  de  douleur 
pendant  la  miction,  on  éprouve  un  grand  soulage- 
ment à  tremper  la  verge  dans  un  verre  d'eau  froide 
en  urinant. 

Quand,  sous  l'influence  de  ce  traitement,  les 
symptômes  se  sont  apaisés,  on  doit  cesser  les  bois- 
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sons  émollientes  et  les  remplacer  pendant  quelques 
jours,  par  de  Feau  de  goudron,  de  Teau  sucrée  avec 
du  sirop  de  tolu  ou  de  la  tisane  d'uva  ursi.  Mais 
dans  presque  tous  les  cas,  quand  il  n'y  a  plus  de 
douleur,  que  Técoulement  s'est  modifié  et  qu'au 
lieu  d'être  épais  et  verdâtre  il  est  devenu  plus  li- 
quide et  plus  blanchâtre,  on  peut  passer  sans  tran- 
sition des  émoUients  aux  balsamiques.  C'est  là,  au 
dire  de  M .  Fournier,  que  gtt  surtout  la  difficulté 
du  traitement;  il  faut,  en  effet,  que  le  médecin 
sache  reconnaître  exactement  si  le  moment  favo- 
rable est  arrivé.  Pour  cela,  comme  nous  venons  de 
le  dire,  c'est  surtout  à  l'aspect  de  l'écoulement 
qu'il  devra  s'en  rapporter;  s'il  a  changé  de  couleur, 
s'il  est  plus  diffluent,  c'est  un  indice  favorable.  La 
douleur  pendant  l'érection  n'a  pas  une  grande 
valeur  sous  ce  rapport,  on  doit  tenir  plus  de  compte 
de  celle  qui  a  lieu  pendant  la  miction,  mais  c'est 
bien  plus  à  l'aspect  extérieur  des  parties  qu'il  fau- 
dra s'en  rapporter  ;  si  le  méat  est  rouge,  induré,  si 
Turèthre  est  violacé,  on  insistera  encore  sur  l'em- 
ploi des  émoUients  • 

Quoi  qu'il  en  soit,  une  fois  l'administration  des 
balsamiques  décidée,  il  laut  agir  avec  vigueur  et 
les  faire  prendre  de  S-.îte  à  haute  dose  si  l'on  veut 
réussir.  11  faut,  suivant  l'expression  de  Ricord,  sur- 
prendre le  cpnal  et  tarir  l'écoulement  d'un  seul 
coup.  Ainsi  on  débutera  par  18  ou  20  capsules 
de  copahu  qu'on  prendra  dans  la  journée  aussi 
loin  que  possible  du  moment  du  repas*  Comme  ce 
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médicament  a  rinconvénient  de  déranger  Testomac 
et  d'occasionner  de  la  diarrhée,  on  fait  prendre  en 
même  temps  au  malade  soit  du  ratanhia,  du  bis- 
muth, du  cachou  ou  de  l'alun.  Il  est  une  prépara- 
tion, moins  commode  à  la  vérité,  mais  très-efficace, 
qu'on  emploie  encore  beaucoup  aujourd'hui;  c'est 
Yopiat,  auquel  on  peut  donner  diverses  formules 
dans  lesquelles  on  associe  le  médicament  à  des 
astringents  comme  dans  la  formule  suivante  : 

Baume  de  copahu 30  gr. 

Alun  pulvérisé I  .  *  i  a  ^« 

Oxyde  de  fer j  **^  *^  ^'^• 

Poivre  de  cubèbe q.  s. 

Essence  de  menthe 5  gouttes. 

Le  malade  fait  des  bols  avec  cet  opiat  et  il  en 
prend  le  plus  possible,  à  différents  intervalles  de 
la  journée,  soit  enveloppés  dans  du  pain  à  chan- 
ter, soit  simplement  avec  de  l'eau.  C'est  une  forme 
médicamenteuse  encore  une  fois  plus  désagréable  à 
prendre,  moins  digestible  que  les  capsules,  mais 
excellente  au  point  de  vue  du  résultat. 

Il  peut  être  bon  dans  la  blennorrhagie  d'admi- 
nistrer le  cubèbe  et  le  copahu  séparément;  cette 
manière  de  faire  a  réussi  chez  certains  individus 
mieux  que  si  on  les  avait  donnés  simultanément. 
Dans  ce  cas  on  prescrit  aujourd'hui  du  copahu, 
demain  du  cubèbe;  ou  bien,  le  matin  ce  dernier 
médicament,  et  le  soir  le  premier. 

On  a  essayé  de  remplacer  le  copahu  et  le  cubèbe 
par  des  médicaments  moins  indigestes  :  l'essence 
de  santal  jaune  et  l'huilé  de  bois.  La  première  de 
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ces  substances,  expérimentée  par  M  •  Panas  à  la 
dose  de  10  capsules  de  40  centîgp,,  lui  a  donné 
d'excellents  résultats;  moi-même  je  l'ai  essayée 
plusieurs  fois  et  elle  a  produit  les  meilleurs  effets, 
ce  qui  est  fort  avantageux,  car  Testomac  la  sup- 
porte parfaitement;  malheureusement  le  prix  en 
est  élevé. 

Une  recommandation  à  faire  aux  malades  pen- 
dant Tadministration  des  balsamiques,  c'est  de  ne 
pas  trop  boire.  Ces  médicaments  provoquent  la  soif, 
le  malade  est  tenté  d'absorber  des  liquides,  ce  qui 
empêche  la  concentration  de  l'urine,  concentration 
nécessaire  à  la  plus  grande  efficacité  des  médica- 
ments. 

Les  balsamiques  agissent  par  leur  action  particu- 
lière sur  la  muqueuse  uréthrale  ;  la  preuve,  c'est 
leur  inutilité  dans  la  vaginite  quand  l'urèthre  n'est 
pas  atteint.  Une  observation  de  M,  Ricord  vient 
d'ailleurs  à  l'appui  de  notre  manière  de  voir  ;  ayant 
eu  l'occasion  de  soigner,  pour  une  uréthrite,  un 
malade  atteint  d'hypospadias  traumatique,  la  por- 
tion postérieure  du  canal  guérit  par  les  balsami- 
ques, tandis  que  l'on  fut  obligé  de  traiter  la  partie 
antérieure  par  des  injections.  Dans  un  autre  cas, 
où  Thypospadias  pouvait  se  fermer  en  pliant  la 
verge,  M.  Ricord  administra  le  copahu  et  la  partie 
postérieure  guérit,  l'antérieure  restant  toujours 
malade.  Alors,  continuant  l'administration  du  co- 
pahu, M.  Ricord  engagea  le  malade  à  n'uriner 
qu'en  fermant  l'orifice;  l'urine,  dès  ce  moment. 
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passant  dans  la  partie  antérieure^  le  malade  fut 
guéri. 

M.  Hardy,  à  l'hôpital  Saint-Louis,  a  traité  par 
le  copahu  des  femmes  atteintes  de  vaginite,  puis 
leur  a  fait  faire  des  injections  avec  leur  propre 
urine,  ce  qui  a  amené,  dans  beaucoup  de  cas,  la 
guérison  de  la  maladie. 

Quand,  sous  Finfluence  de  ce  traitement,  les 
symptômes  sont  tout  à  fait  amendés,  qu'il  n'existe 
plus  de  douleurs  et  que  Técoulement  n'est  plus  qu'à 
peine  purulent,  on  peut  aider  les  balsamiques  par 
les  injections  astringentes.  Ces  injections  ne  doi- 
vent, selon  moi,  être  administrées  que  tout  à  fait 
à  la  fin,  et  encore  quelquefois  ne  sont-elles  nulle- 
ment nécessaires.  Pour  faire  une  injection  il  est 
inutile  de  pousser  le  liquide  avec  force  ni  en  trop 
grande  quantité  ;  on  risque,  en  agissant  ainsi,  de 
faire  dépasser  au  liquide  le  collet  du  bulbe,  de  le 
pousser  jusque  dans  la  vessie  et  de  provoquer  une 
cystite  ou  une  prostatite.  Il  faut  n'emplir  la  serin- 
gue qu'à  moitié  ou  pousser  son  contenu  en  deux 
fois  et  pincer  le  méat,  de  manière  à  ce  que  le  liquide 
baigne  le  canal  quelque  temps.  Il  est  aussi  néces- 
saire que  le  malade  urine  avant  l'injection,  autre- 
ment il  repousse  le  pus  au  fond  de  l'urèthre  et 
risque  d'inoculer  les  parties  saines.  Les  formules 
de  ces  injections  sont  fort  nombreuses  et  ne  laissent 
que  l'embarras  du  choix  ;  mais  on  emploie  de  pré- 
férence le  sulfate  de  zinc,  le  tannin  et  l'acétate  de 
plomb.  On  fait  prendre  ordinairement  au  malade 
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trois  injections  par  jour  :  une  le  matin^  une  autre 
à  midi,  une  troisième  le  soir.  Telles  sont  les  injec- 
tions suivantes  : 

Eao  distillée 210  gr. 

Sulfate  de  zinc (  . .        ^ 

Acétate  de  plomb j  **       ^  ^^' 

OU  bien  : 

Sulfate  de  âne !..        . 

Tannin {  ^*        *  S*^' 

Eau  distillée 200  gr. 

OU  encore  : 

Sulfate  de  zinc  .  • i  gr. 

Eau  distillée 200  gr. 

On  peut,  à  ces  différents  liquides,  ajouter  de  la 
teinture  de  cachou  et  du  laudanum  à  la  dose  de 
4  ou  5  grammes. 

L'injection  au  nitrate  d'argent  doit  être  réservée 
pour  la  chaudepisse  chronique.  On  a  dans  ces  der- 
niers temps  préconisé  les  injections  isolantes  soit 
au  sous-nitrate  de  bismuth,  soit  à  Talun  ;  ces  injec* 
tions  peuvent  être  utiles  surtout  au  déclin  de  la 
maladie;  mais,  à  mon  sens,  on  les  a  trop  vantées. 

11  est  nécessaire  de  continuer  le  traitement  que 
nous  venons  d'indiquer  encore  quelque  temps 
après  la  guérison  de  la  maladie;  seulement  on  di- 
minue les  doses  des  balsamiques  et  le  nombre  des 
injections,  à  mesure  que  la  maladie  s'éteint. 

11  est  bien  entendu  qu'au  traitement  actif  que 
nous  venons  de  décrire,  il  faudra  joindre  les  soins 
hygiéniques,  c'est-à-dire  s'abstenir  de  tout  ce  qui 
pourrait  venir  entraver  la  guérison,  telles  que  fa- 
tigues excessives,  soit  par  la  marche,  soit  par  le 
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travail  et  les  veilles .  Le  coït,  bien  entendu,  sera 
absolument  interdit  ;  non -seulement  le  coït,  mais 
les  excitations  erotiques  que  procurent  les  lectures 
ou  la  présence  des  femmes.  Il  faudra  aussi  s'abste- 
nir de  Téquitation,  des  repas  copieux  et  des  bois- 
sons alcooliques  ou  excitantes,  telles  que  café,  thé, 
liqueurs  et  surtout  la  bière,  et  se  préserver  du  froid 
ou  de  l'humidité. 

Blennorrhagie  chronique.  —  Ces  règles  hygiéniques 
sont  bien  plus  nécessaires  encore  dans  la  blennor- 
rhagie chronique  que  dans  la  blennorrhagie  aiguë; 
aussi  faut-il  alors  les  observer  avec  d'autant  plus 
de  fidélité.  Elles  sont  la  première  condition  de  la 
guérison.  Chez  certains  individus,  ces  précautions  et 
la  cessation  d'un  traitement  plus  actif  ont  quelque- 
fois suffi  pour  faire  disparaître  la  maladie  (1).  Mais 
dans  la  plupart  des  cas,  la  guérison  ne  s'obtient  pas 
aussi  facilement,  tant  s'en  faut;  il  est  nécessaire 
alors  de  bien  étudier  son  malade  pour  y  trouver 
les  indications  thérapeutiques.  M.  Fournier  fait, 
dans  ces  cas,  cesser  toute  médication  ;  puis,  s'il  ne 
persiste  aucun  signe  d'acuité,  il  administre  des  tisa- 
nes émoUientes,  celle  au  bicarbonate  de  soude 
entre  autres.  Dans  le  cas  contraire,  il  apaise  les 
symptômes  aigus  au  moyen  de  bains  de  trois  quarts 
d'heure  tous  les  deux  jours  et,  quand  l'écoulement 
s'est  modifié,  il  insiste  sur  la  médication  suppres- 
sive.  S'il  ne  réussit  pas  à  tarir  l'écoulement  dans 
l'espace  de  huit  jours,  il  ea  revient  aux  boissons 

(1)  Fournier.  Loc.  ciU 
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délayantes  pour  tenter  à  nouveau  la  méthode  sup- 
pressive.  Quand  le  résultat  n'est  pas  meilleur,  il 
emploie  les  bougies^  de  la  manière  que  nous  expo- 
serons dans  un  instant^  en  parlant  du  traitement 
delablennorrhée. 

On  peut  essayer,  dans  le  traitement  de  Turéthrite 
chronique,  les  injections  étendues  de  nitrate  d'ar- 
gent, 5  centigrammes  pour  120  grammes  d'eau. 
Ces  injections  modifient  quelquefois  avantageuse- 
ment la  muqueuse  et  font  cesser  Técoulement;  on 
peut  encore  se  servir  des  injections  isolantes  dans 
la  composition  desquelles  on  fait  entrer  le  sous- 
nitrate  de  bismuth  ou  Faraidon  en  grande  quantité, 
30  à  40  grammes  pour  230  grammes  d'eau . 


Seringue  de  Prayaz,  grand  modèle. 
H!q  haut  est  un  ajutage  qui  entre  à  frottement  dans  Porifice  externe 

de  la  bougie  à  boule. 

Si  Ton  n'a  pas  réussi  au  moyen  de  cette  médi- 
cation, il  ne  faut  pas  hésiter  à  cautériser  le  point 
malade  du  canal  avec  une  solution  de  nitrate  d'ar- 
gent au  1/30.  Pour  y  parvenir,  on  se  sert  d'une 
bougie  à  boule  percée  n*"  18  à  20,  à  l'extrémité  de 
laquelle  on  adapte  une  seringue  de  Pravaz,  grand 
modèle,  chargée  de  la  solution,  et  on  amorce;  on 
pousse  alors  la  bougie  dans  l'urèthre;  la  boule,  en 

H.  Picard.  IV 
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passant  sur  les  points  douloureux^  indique  le  siège 
du  mal.  On  n'a  plus  alors  qu'à  y  faire  tomber,  au 
moyen  de  deux  ou  trois  tours  du  piston,  quelques 
gouttes  du  liquide.  La  muqueuse  est  modifiée  sous 
rinfluence  de  cette  cautérisation  ;  pendant  deux  ou 
trois  jours,  Fécoulement  est  plus  abondant,  mais 
bientôt  cette  exacerbation  s'apaise,  et  on  peut  juger 
si  d'autres  injections  sont  nécessaires. 

On  a  cité  certaines  guérisons  dont  il  serait  diffi- 
cile de  donner  une  explication  satisfaisante,  et  dans 
lesquelles  l'écoulement  a  cessé  soit  après  un  excès 
de  coït,  soit  après  un  excès  alcoolique. 

Blermorrhée.  —  Mais  il  y  a  des  cas  rebelles  à  tout, 
et  la  blennorrhagie  passe  à  l'état  de  blennorrhée, 
de  suintement  habituel,  de  goutte  militaire.  11  faut 
alors  chercher  la  cause  de  l'écoulement  dans  une 
modification  des  tissus  ou  des  organes  :  les  glandes 
de  Littre,  de  Cowper,  la  prostate,  un  rétrécisse- 
ment. Si  les  glandes  de  Cowper  sont  attaquées,  des 
vésicatoires  et  des  ventouses  au  périnée  pourront 
être  avantageux.  Ce  sera  même  à  peu  près  le  seul 
remède  auquel  il  faudra  recourir.  Si  ce  sont  les 
glandes  de  Littre  ou  bulbo-uréthrales  qui  fournis- 
sent l'écoulement,  de  légères  injections  astringentes 
seront  suffisantes.  Dans  les  cas  de  prostatite,  on 
pourrait  appliquer  des  sangsues  dans  le  rectum  au 
moyen  d'un  spéculum  approprié,  en  même  temps 
qu'on  aurait  recours  aux  pommades  mercurielles  et 
iodées.  Si  on  avait  affaire  à  un  rétrécissement  au 
début,  l'usage  des  bougies  deviendrait  nécessaire. 
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C'est  peut-être  en  rendant  au  canal  son  calibre 
normal  et  sa  souplesse^  qu'agissent  les  bougies  dont 
Ricord,  et  plus  récemment  M.  Montanier^  ont  ob- 
tenu de  si  bons  eflets. 

Le  traitement  des  vieux  écoulements  par  les  bou- 
gies est  si  efficace^  et  par  cela  même  si  important^ 
qu41  demande  qu'on  entre  à  son  sujet  dans  quel- 
ques détails.  Ce  n'est  pas  d'ailleurs  une  méthode 
nouvelle,  puisqu'elle  était  déjà  mise  en  pratique 
par  Hunter  et  que  Benjamin  Bell  en  faisait  la  base 
du  traitement  de  la  blennorrhée  ;  mais  elle  parais- 
sait oubliée,  lorsque,  dans  ces  dernières  années, 
plusieurs  chirurgiens  la  remirent  en  honneur.  C'est 
ainsi  qu'en  1855,  dans  la  discussion  qui  eut  lieu  à 
la  Société  de  chirurgie  à  propos  des  rétrécisse- 
ments, Alphonse  Guérin  put  dire  que  le  plus  sûr 
moyen  de  prévenir  les  rétrécissements  et  de  traiter 
les  blennorrhagies  déjà  anciennes  et  qui  ne  lais- 
sent plus  de  douleur,  c'est  la  compression  produite 
sur  les  glandes  uréthrales  par  le  passage  successif 
de  plusieurs  bougies  en  gomme  élastique.  Dans  une 
de  ses  dernières  leçons,  M.  Tillaux  a  dit  avoir  retiré 
de  cette  méthode  de  merveilleux  résultats.  Mais 
c'est  M.  Montanier  qui  a  exposé  ce  mode  de  traite- 
ment avec  le  plus  de  détails  et  qui  en  a  formulé  les 
règles  de  la  manière  la  plus  précise. 

Faut'il  sonder  les  malades  tous  les  .jours  ou  tous  les 
aux  jours,  ou  plusieurs  fois  dans  la  même  journée  ? 
La  plupart  des  chirurgiens,  Ricord  et  après  lui 
Poumier,  entre  autres,  conseillent  de  pratiquer  le 
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cathétérisme  tous  les  jours  et  même  deux  fois  par 
jour;  mais  M.  Montanier  n'est  pas  de  cet  avis,  et, 
suivant  lui,  il  ne  faut  avoir  recours  à  cette  opéra- 
tion que  tous  les  deux  jours.  On  laisse  la  sonde  à 
demeure  pendant  20  ou  30  minutes,  quand  le  canal 
n'est  pas  trop  susceptible.  S'il  y  a  de  la  fièvre,  on 
éloigne  les  séances  jusqu'à  ce  que  l'urèthre  soit 
habitué  à  la  présence  du  corps  étranger;  mais  pour 
l'éviter,  autant  que  possible,  il  est  utile  que  la  sonde 
n'atteigne  pas  le  col  vésical  qui  est  la  partie  la  plus 
sensible  du  canal. 

Combien  de  temps  faut-il  sonder  le  malade  ?  Il  est 
très-difficile  de  répondre  à  cette  question.  Les  uns, 
en  effet,  sont  guéris  après  quatre  séances,  les  autres 
après  huit  ou  dix;  quelques-uns  après  trente  ou 
quarante.  Dans  un  cas  de  M.  Montanier,  le  malade 
fut  guéri  après  la  première  séance.  D'une  manière 
générale,  il  ne  faut  pas  se  décourager,  car  il  est  im- 
possible de  prévoir  d'avance  la  durée  du  traitement. 

Que  se  passe-t'il  ordinairem^ent  pendant  le  traitement  F 
Les  premières  bougies  provoquent  quelquefois  de 
la  fièvre,  auquel  cas  il  faut  interrompre  le  traite- 
ment pendant  cinq  ou  six  jours.  Dans  tous  les  cas, 
elles  augmentent  Técoulement  qui  devient  plus 
jaune,  plus  épais;  il  y  a  de  la  douleur  en  urinant. 
Puis  l'écoulement  diminue  au  bout  de  quelques 
séances.  Certains  chirurgiens  regardent  l'augmen- 
tation de  l'écoulement  comme  un  bon  signe,  mais 
il  n'est  nullement  prouvé  que  cette  opinion  soit 
vraie.  Dans  beaucoup  de  cas,  le  cathétérisme  n'aug- 
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mente  pas  récoulement  et  n'éveille  aucune  dour 
leur;  dans  quelques-uns^  il  la  calme  et  diminue 
récoulement,  la  sonde  agit  alors  comme  sédatif. 

Quand  l'écoulement  disparaît  au  début,  c'est 
pour  ne  plus  reparaître;  dans  le  cas  contraire,  il 
varie  de  quantité,  mais  il  persiste  indéfiniment; 
aussi  le  médecin  doit-il  s'arrêter  au  moment  qu'il 
suppose  le  malade  guéri. 

Le  plus  souvent  l'écoulement  est  tari  au  bout 
de  trois  ou  quatre  semaines  ;  s'il  ne  l'est  pas,  on 
cesse  l'emploi  des^  bougies  et  on  administre  des  in- 
jections suivant  les  formules  que  nous  avons  don- 
nées. Parfois  il  est  nécessaire  de  revenir  aux  bou- 
gies après  les  injections.  Dans  certains  cas,  il  a  été 
impossible  de  tarir  l'écoulement.  On  peut  alors 
faire  usage  de  bougies  irritantes,  c'est-à-dire  en- 
duites d'onguent  mercuriel,  d'essence  de  térében- 
thine ou  de  nitrate  d'argent,  dont  on  a  retiré  quel- 
ques avantages. 

On  peut  ici,  comme  dans  la  blennorrhagie  chro- 
nique, se  servir  avec  utilité  de  l'injection  au  nitrate 
d'argent,  5  centigrammes  pour  120  grammes  d'eau, 
ou  de  l'injection  préconisée  par  Ricord  : 

Eau  distillée 100  gr. 

Vin  rouge  du  midi SO  gr. 

OU  encore  de  l'injection  du  même  auteur: 

Eau  distillée I   **  jaa  «« 

Vin  de  Roussillon j  ^^  ^^^  «^' 

Tannin !..  . 

Alun j  ^^  *  ^^• 

OU  encore  des  injections  isolantes. 


182  MÀLAmEâ  DB  L*I]RÈTHRE. 

-  Les  médications  que  nous  venons  d'exposer  se- 
ront surtout  utiles  si  la  structure  du  canal  est  alté- 
rée dans  sa  partie  antérieure  ;  mais  si,  comme  il 
arrive  très-souvent,  la  blennorrhée  est  due  à  une 
inflammation  de  la  région  prostatique,  c'est  à  la 
cautérisation  de  Turèthre  par  la  méthode  que  nous 
avons  indiquée,  ou  au  moyen  de  Tendoscope,  qu'il 
faudra  recourir.  Malheureusement,  cet  instrument, 
qui  permet  d'arriver  sur  le  point  malade  et  de  ne 
point  cautériser  les  parties  saines,  est  volumineux, 
provoque  de  la  douleur  et  fatigue  le  canal. 

Si  l'on  veut  cautériser  l'orifice  des  canaux  éjacu- 
lateurs,  rien  ne  sera  plus  facile.  Ceux-ci  se  trou- 
vant toujours  à  deux  centimètres  et  demi  du  col 
vésical  (1),  on  introduira  une  bougie  à  boule  percée 
jusque  dans  la  vessie.  La  sortie  de  l'urine  par  l'ou- 
verture de  la  bougie  indiquera  qu'on  est  arrivé 
dans  cet  organe,  de  môme  que  l'arrêt  du  jet  de  ce 
liquide  avertira  qu'on  en  est  sorti.  En  retirant  alors 
l'instrument  de  deux  centimètres  et  demi,  on  s'ar- 
rêtera exactement  sur  le  point  en  question. 

On  avait  proposé  l'insufflation  dans  l'urèthre  de 
poudres  médicamenteuses  :  bismuth,  charbon,  acé- 
tate de  plomb;  mais  cette  manière  de  faire  ne 
paraît  pas  avoir  donné  de  bons  résultats  dans  les 
mains  mêmes  de  son  auteur,  qui  y  a  renoncé. 

Dans  ces  derniers  temps,  M.  Reynal  a  lancé  dans 
le  commerce  des  bougies  médicamenteuses  aux- 

(1)  Tillaux.  Leçons  orales. 
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quelles  il  a  donné  le  nom  de  bougie$  port&remède. 
Les  anciens  employaient  beaucoup  les  bougies  en- 
duites de  divers  médicaments,  surtout  d'escharro- 
tiques  ;  c'était  avec  elles  qu'ils  traitaient  les  rétré- 
cissements. Malheureusement,  la  fabrication  en 
était  grossière  et,  par  suite,  l'usage  incommode  et 
difficile.  Le  produit  présenté  par  M.  Reynal  n'a  pas 
tous  ces  inconvénients  ;  il  est  souple,  parfaitement 
maniable,  si  bien  que  les  malades  peuvent  s'en 
servir  eux-mêmes,  sans  avoir  à  craindre  aucun  ac- 
cident. Ce  sont  des  bougies  courtes,  de  14  à  16  cen* 
timètres,  formées  de  gélatine  et  de  gomme,  ce  qui 
leur  permet  de  fondre  dans  le  canal.  Dans  cette 
composition  on  a  incorporé  différents  médicaments 
astringents  ou  calmants  :  belladone,  sulfate  de  zinc^ 
tannin,  ou  ces  différents  agents  réunis.  Pour  les 
introduire,  on  n'a  qu'à  les  plonger  dans  l'eau  et  à 
les  pousser  doucement  dans  le  canal  jusqu'à  ce 
qu'elles  y  aient  complètement  disparu. 

Quelques  blennorrhées  paraissent  tenir  unique- 
ment à  un  état  général  d'atonie  et  de  faiblesse  ;  ces 
cas  sont  rares,  à  la  vérité  ;  cependant,  dans  beau- 
coup de  vieux  écoulements,  le  tempérament  du 
sujet  parait  n'être  pas  sans  influence  sur  la  durée 
de  la  maladie  ;  aussi  le  plus  souvent  il  sera  néces* 
saire  d'instituer  une  médication  générale  tonique 
très-puissante,  tout  en  continuant  les  balsamiques 
à  doses  légères,  surtout  le  cubèbe,  qui  ne  fatigue 
pas  l'estomac.  On  aura,  de  plus,  recours  à  l'hydro- 
thérapie et  aux  bains  de  mer. 
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COMPLICATIONS  IMMÉDIATES  DE  LA 

BLENNORRHAGIE 

ORCHITK 

On  désigne  sous  le  nom  d'orehite  rinflammation 
des  parties  constituantes  de  la  glande  séminale,  de 
Fépididyme  en  particulier.  Aussi,  peut-être,  serait- 
il  plus  rationnel  de  lui  donner  le  nom  d'épididymite; 
mais  cette  dénomination  n'a  pas  prévalu.  C-est  la 
plus  fréquente  des  complications  de  la  blennor- 
rhagie. 

L'orchite  peut  se  montrer  à  toutes  les  époques 
de  la  blennorrhagie,  mais  c'est  surtout  à  son  déclin, 
c'est-à-dire  vers  la  quatrième  ou  la  cinquième  se- 
maine, quand  Tinflammation  a  atteint  la  partie 
profonde  du  canal,  qu'on  la  voit  apparaître. 

Aussi,  quand  vers  cette  époque  d'une  uréthrite, 
le  malade  accusera  des  douleurs  au  niveau  de  la 
caroncule  séminale,  le  médecin  devra-t-il  se  tenir 
sur  ses  gardes. 

On  a  dit  de  Forchite  qu'elle  était  la  conséquence 
de  la  symptuhie  existant  entre  la  glande  séminale 
et  le  canal  ;  d'autres  ont  prétendu  qu'elle  était  due 
à  une  action  métastatique;  enfin  les  troisièmes  sou- 
tiennent que  c'est  simplement  une  inflammation 
par  continuité. 

Quand  une  orchite  apparaît  pendant  une  blen- 
norrhagie, sans  qu'aucun  signe  intérieur  se  mani- 
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feste  dans  le  canal  déférent;  quand  ce  canal  n'a 
pas  augmenté  de  volume,  qu'on  n'y  remarque  ni 
nodosité,  ni  douleur,  on  a  dit  que  Tinflammation 
de  la  glande  était  d'origine  sympathique.  Cette 
théorie  est  difficile  à  discuter,  car  elle  n'explique 
rien  et  sert  seulement  à  cacher  notre  ignorance. 

Généralement,  quand  une  orchite  apparaît, 
Técoulement  uréthral  diminue  ;  quelquefois  même 
il  cesse  complètement.  On  a  dit,  pour  expliquer  ce 
phénomène,  qu'il  y  avait  métastase.  Malheureuse- 
ment pour  cette  doctrine,  le  phénomène  en  ques- 
tion n'est  pas  constant  et  très-souvent  Técoulement 
n'est  aucunement  influencé  par  l'apparition  de 
Topchite;  on  l'a  même  vu  augmenter  après  le  gon- 
flement du  testicule. 

Bien  plus,  l'orchite  est  parfois  survenue  après  la 
cessation  de  l'écoulement  et  celui-ci  est  apparu  de 
nouveau  en  même  temps  que  le  gonflement  testicu- 
laîre,  persistant  aussi  longtemps  que  ce  dernier. 

11  est  bien  plus  rationnel  d'attribuer  la  cessation 
de  l'écoulement  dans  l'orchite  à  une  dérivation 
exercée  par  l'inflammation  du  testicule  sur  celle  de 
Tupèthre  qui  agirait,  d'après  Curling,  à  la  manière 
d'unvésicatoire. 

11  est  beaucoup  plus  logique  d'admettre  que  l'in- 
flammation se  propage  par  continuité  le  long  de  la 
muqueuse  du  canal  déférent.  L'épididyme  et  le  testi- 
cule se  prennent  successivement,  ce  qui  est  indiqué 
par  le  gonflement  consécutif  de  chacun  de  ces  or- 
ganes. 
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A  la  vérité,  il  est  des  cas  dans  lesquels  il  est  abso- 
lument impossible  de  rien  distinguer  dans  le  canal 
déférent.  Mais  on  peut  supposer,  avec  quelque 
raison,  que  la  phlegmasie  s'est  propagée  à  la  sur- 
face interne  de  la  muqueuse,  sans  se  révéler  par 
des  signes  extérieurs.  Et  cette  circonstance  que 
Torchite  n'apparaît  que  quand  la  blennorrhagie  a 
atteint  la  partie  profonde  du  canal,  n'est-elle  pas 
encore  un  argument  en  faveur  de  cette  opinion  ? 

Il  apparaît  souvent,  au  déclin  des  oreillons,  vers 
le  sixième  ou  huitième  jour,  une  orchite  que  Ton 
pourrait  plus  justement  regarder  comme  d'origine 
métastatique.  Cette  orchite  diffère,  d'ailleurs,  de 
Torchite  blennorrhagique  en  ce  qu'elle  attaque  de 
préférence  le  corps  de  la  glande,  Tépidydime  ne 
présentant  jamais  l'induration  que  l'on  rencontre 
dans  l'orchite  blennorrhagique.  Ici  encore  la  métas- 
tase n'est  pas  complète,  car  l'oreillon  ne  cesse  pas 
complètement  avec  l'apparition  du  gonflement  tes- 
ticulaire,  de  même  qu'on  ne  voit  pas  celui-ci  dispa- 
raître s'il  y  a  retour  de  la  parotide. 

Il  faut  être  averti  d'une  conséquence  rare,  mais 
possible,  de  l'orchite,  c'est  l'atrophie  du  testicule. 
Cette  atrophie  ne  consiste  généralement  qu'en  une 
simple  diminution  de  volume  de  l'organe,  mais  on 
a  vu  quelquefois  celui-ci  disparaître  complètement. 
La  blennorrhagie,  on  le  comprend,  est,  d'après  ce 
que  nous  avons  dit  tout  à  l'heure,  la  cause  de  beau- 
coup la  plus  fréquente  de  l'orchite  ;  mais  ce  n  est 
pas  la  seule  et  on  peut  ranger  à  côté  d'elle  toutes 
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les  maladies  qui  irritent  la  partie  profonde  du  canal. 
Tels  sont  :  les  rétrécissements,  la  présence  de  cal- 
culs, les  corps  étrangers,  le  passage  des  instru- 
ments :  sonde,  cathéter»  lithoclaste;  Thypertrophie 
de  la  prostate,  les  maladies  de  cet  organe,  les  excès 
de  coït,  la  masturbation,  l'opération  de  la  taille. 

Presque  toujours  Torchite  est  secondaire,  c'est- 
à-dire  consécutive  à  une  autre  affection  ;  Torchite 
primitive  est  rare.  Elle  est  alors  la  conséquence 
d'une  cause  directe,  coup,  chute,  choc  sur  le  pom- 
meau d'une  selle.  Elle  a  quelquefois  une  origine 
rhumatismale.  M.  Curling  prétend  que  la  non-satis- 
faction des  désirs  vénériens  peut  lui  donner  nais- 
sance. 

L'orchite,  dans  la  blennorrhagie,  apparaît  sou- 
vent s€uis  causes  occasionnelles  évidentes  et  alors 
que  toutes  les  précautions  ont  été  prises.  Le  plus 
souvent,  c'est  à  la  suite  d'un  écart  de  régime  qu'on 
la  voit  survenir  :  fatigue  de  tout  genre,  la  marche 
surtout  ;  une  longue  course  en  voiture  ;  injections 
trop  énergiques  ou  trop  violemment  lancées,  le 
coït  pendant  la  blennorrhagie,  l'action  de  retenir 
ses  urines . 

Quelques  auteurs  ont  accusé  le  cubèbe  et  lo  co- 
pahu  d'être  cause  de  Torchite,  mais  cette  assertion 
demanderait  de  nouvelles  preuves.  L'orchite  dé- 
bute quelquefois  subitement  ;  plus  souvent  elle  est 
annoncée  par  un  malaise  général  peu  prononcé. 
Une  pesanteur  se  fait  ensuite  sentir  au  périnée, 
s'étend  jusqu'aux  reins,  et  la  douleur  qu'elle  pro- 


186  MALADIES  DE  L'URÈTHRE. 

voque  peut  s'étendre  jusqu'à  la  hanche,  la  partie 
supérieure  de  la  cuisse  et  la  crête  iliaque.  A  ces 
symptômes  viennent  s'ajouter  de  l'irritation  de  la 
vessie  et  des  envies  fréquentes  d'uriner. 

M.  Fournier  signale  comme  un  signe  très-impor- 
tant une  douleur  sus'inguinale  siégeant  un  peu  au- 
dessus  du  pli  de  Faine,  au  niveau  du  trajet  ingui- 
nal, et  s'irradiant  parfois  vers  la  fosse  iliaque  et  la 
région  rénale  correspondante.  Cette  sensation  dé- 
passe rarement  les  caractères  d'une  tension  pénible 
ou  même  d'un  simple  tiraillement;  cependant  on 
l'a  vue  acquérir  une  intensité  tellç  qu'on  a  pu  croire 
à  une  affection  abdominale.  Dans  plusieurs  cas 
même  il  s'est  montré  une  véritable  péritonite  qui 
deux  fois  s'est  terminée  par  la  mort.  (Peter.) 

Aux  symptômes  locaux,  il  faut  ajouter  les  symp- 
tômes généraux  ;  c'est-à-dire  l'embarras  gastrique 
avec  enduit  saburral  de  la  langue  et  la  constipation  ; 
la  fièvre,  les  nausées,  les  vomissements. 

La  maladie  confirmée  donne  lieu  à  des  symptô- 
mes variables  avec  l'intensité  de  l'inflammation. 
L'organe  sécréteur  du  sperme  est,  en  effet,  composé 
d'un  grand  nombre  de  parties  qui  peuvent  être  en- 
flammées séparément  ou  simultanément,  en  sorte 
que  l'aspect  des  parties  n'est  pas  toujours  le  même. 

Dans  les  cas  légers  le  cordon  spermatique  est 
bien  un  peu  empâté,  mais  les  éléments  qui  le  com- 
posent sont  encore  distincts  et  le  canal  déférent 
n'est  pas  beaucoup  augmenté  de  volume,  ni  dé- 
formé. L'épididyme  se  gonfle  surtout  vers  la  queue, 
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mais  leâ  replis  en  sont  encore   distincts  et  peu 
douloureux. 

A  un  degré  plus  avancé^  la  tuméfaction  aug- 
mente; Fépididyme  se  déforme,  ses  sinuosités  con- 
fondues forment  une  tumeur  irrégulière,  allongée 
en  arrière  du  testicule.  Cette  tumeur  présente  par- 
fois une  sorte  de  concavité  dans  laquelle  le  testicule 
semble  comme  enclavé.  Son  volume  peut  égaler 
ou  surpasser  celui  de  la  glande  ;  mais,  à  ce  degré, 
il  est  encore  facile  de  distinguer  cette  dernière  à 
sa  mollesse  qui  contraste  avec  la  dureté  de  Tépidi- 
dyme.  La  douleur  spontanée,  généralement  assez 
vive,  devient  très-intense  si  l'on  presse  sur  la 
tumeur.  Le  palper,  au  contraire,  est  très-suppor- 
table. 

Dans  Forchite,  la  queue  de  Fépididyme  est  la 
partie  le  plus  souvent  envahie  par  l'inflammation; 
très-souvent  elle  Test  seule.  Il  n'en  est  pas  de 
même  de  la  tète  dont  Finflammation  n'est  jamais 
isolée,  mais  toujours  accompagnée  de  celle  de  la 
queue. 

Dans  les  cas  dont  nous  venons  de  parler  le  canal 
déférent  peut  conserver  sa  forme  et  son  volume 
normal;  le  plus  souvent,  il  augmente  en  raison  de 
la  poussée  inflammatoire.  U  en  est  de  même  de  la 
tunique  vaginale  qui  peut  très-bien  ne  pas  parti- 
ciper à  Finflammation,  quoique  celle-ci  soit  intense, 
et  ne  pas  renfermer  de  liquide. 

Le  testicule  conserve  souvent  sa  forme  et  son 
volume  normal,  mais,  dans  d'autres  cas,  quand 
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rinfiammatîon  est  très-violente,  il  est  envahi  à  son 
tour;  parfois  sa  tuméfaction  est  peu  marquée,  dans 
d'autres  cas,  au  contraire,  celle-ci  peut  acquérir 
des  proportions  assez  considérables  et  cet  organe 
atteindre  trois  et  quatre  fois  son  volume  normal.  11 
est  alors  bridé  par  la  tunique  albuginée  dont  la 
résistance  est  très-forte,  la  douleur  devient  atroce 
et  prime  tous  les  autres  symptômes  ;  la  réaction  in» 
flammatoire  est  vive  et  la  fièvre  ardente. 

Dans  les  cas  graves,  Tépididyme,  le  canal  défé- 
rent qui  peut  avoir  acquis  le  volume  du  petit  doigt, 
le  testicule  ne  participent  pas  seuls  à  Tinflamma- 
tion  ;  mais  le  tissu  cellulaire  interposé  à  ces  orga- 
nes et  les  bourses  elles-mêmes  sont  infiltrés,  en 
sorte  que  le  gonflement  des  enveloppes  vient  s'ajou- 
ter à  celui  des  organes  contenus.  On  a  alors  sous 
les  yeux  une  tumeur  énorme  dans  laquelle  il  est 
impossible  de  rien  distinguer.  Les  éléments  des 
cordons  eux-mêmes  sont  tous  confondus  en  un  ru- 
ban induré  quMl  est  très-difficile  d'examiner;  la 
tumeur  formée  par  les  bourses  venant  s'appuyer 
jusque  sur  l'aine,  au  niveau  du  canal  inguinal. 

Le  scrotum  est  rouge,  tendu;  le  raphé  en  est 
repoussé  du  côté  qui  n'est  point  malade,  et  la  tumé- 
faction prononcée,  surtout  en  arrière,  au  niveau  de 
l'épididyme. 

Au  milieu  de  ce  gonflement  général,  il  est  hitn 
entendu,  comme  je  viens  de  le  dire,  qu'il  est  im- 
possible de  distinguer  aucun  des  organes  qui  y  sont 
contenus.  Seule ,  la  fluctuation  peut  encore  être 


G0MPUCATI0N3  DIMÉDUTES  DE  LÀ  BLBNNORRHAGIE.  IM 

perçue  en  avants  si  ce  n'est  dans  le  cas  d'inversioa 
du  testicule. 

Il  faut  être  averti  aussi  que  dans  les  inflamma- 
tions vives  le  scrotum  peut  adhérer  en  arrière,  au 
niveau  de  la  queue  de  Tépididyme,  avec  la  tumeur 
testiculaire. 

On  a  vu  quelquefois  un  gonflement  considérable 
rester  indolent  et  ne  provoquer  aucun  symptôme 
grave;  mais  alors  sa  marche  était  lente  et  de  lon- 
gue durée. 

On  rencontre  de  temps  à  autre  Torchite  chez  les 
enfants  :  elle  donne  lieu  chez  eux  à  des  symptômes 
très-intenses,  à  un  gonflement  considérable;  mais, 
généralement,  la  maladie  n^est  pas  de  longue  durée 
et  s'apaise  rapidement. 

L'orchite  survenue  à  la  suite  de  l'introduction 
des  instruments  dans  Turèthre  provoque  les  mêmes 
symptômes  que  Torchite  blennorrhagique,  mais  ils 
sont  ordinairement  beaucoup  moins  accusés  :  le 
gonflement  est  moindre,  la  douleur  moins  vive. 

Pendant  Torchite  on  observe  quelquefois  une 
hypersécrétion  spermatique  donnant  lieu  à  des 
éjaculations  fréquentes  et  fort  douloureuses,  dans 
lesquelles  le  sperme  est  teinté  de  sang. 

11  est  bien  entendu  que,  dans  Forchite  grave,  les 
symptômes  d'embarras  gastriques  que  nous  avons 
notés  au  début  existent.  Il  y  a  de  la  fièvre,  de 
l'agitation,  de  l'insomnie;  mais  jamais  ces  symptô- 
mes n'arrivent  à  un  trè^-haut  degré  d'intensité,  à 
moins  toutefois  qu'il  n'y  ait  inflammation  du  corps 
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même  du  testixjule.  Alors  on  peut  voir  apparaître 
le  délire,  la  face  présenter  Faspect  qu'elle  revêt 
dans  la  péritonite,  à  ce  point  qu'on  pourrait  craindre 
pour  les  jours  du  malade. 

Les  symptômes  aigus  augmentent  d'intensité 
jusqu'au  septième  ou  huitième  jour,  pour  s'apaiser 
ensuite.  C'est  d'abord  la  douleur  qui  se  calme,  puis 
la  tuméfaction  qui  diminue;  les  parties,  jusqu'alors 
confondues,  deviennent  distinctes,  et  Ton  peut  par- 
faitement reconnaître  l'épididyme  et  le  testicule. 

La  maladie  a  une  durée  moyenne  de  vingt  jours; 
rarement  moins,  quelquefois  plus. 

Mais  à  cette  époque,  il  est  exceptionnel  que  le 
malade  soit  complètement  débarrassé,  car  il  reste 
encore  à  la  queue  de  l'épididyme  une  petite  tumeur 
indolente  qui  disparaît  ordinairement  avec  le  temps, 
mais  qui,  dans  certains  cas,  persiste  indéfiniment. 

Il  est  rare,  tout  à  fait  en  dehors  de  l'ordinaire, 
que  la  maladie  se  termine  par  suppuration;  il  Test 
encore  bien  davantage  qu'elle  donne  lieu  à  la  gan- 
grène de  l'organe;  car  on  n'en  a  jamais  cité  que 
deux  cas. 

Rarement  l'orchite  se  montre  des  deux  côtés  à  la 
fois,  et  si  les  deux  testicules  doivent  être  pris,  ce 
n'est  que  consécutivement.  L'inflammation  alors 
diminue  dans  l'un,  pour  augmenter  dans  l'autre; 
c'est  l'orchite  à  bascule. 

Une  première  orchite  dispose  à  une  seconde. 
Dans  tous  les  cas,  le  testicule  qui  a  été  enflammé 
reste  plus  sensible  à  la  pression;  il  est  plus  suscep- 
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lible  que  celui  du  côté  opposé,  et  les  maladies  ou  les 
indispositions  du  malade  retentissent  souvent  sur 
lui. 

Le  diagnostic  est  ordinairement  facile;  les  cir- 
constances dans  lesquelles  survient  Torchite  l'indi- 
quent suffisamment. 

Peut-être  pourrait-on  confondre  une  orchite  avec 
une  hernie  étranglée.  Dans  les  deux  cas,  en  effet, 
il  y  a  tumeur  des  bourses,  douleur,  sensibilité  du 
ventre,  vomissements,  constipation  et  troubles 
généraux.  Dans  la  hernie  il  y  a  tension  de  Tabdo- 
men,  ce  qui  n'existe  pas  dans  Torchite.  Dans  celle- 
ci  la  douleur  n'existe  que  d'un  côté  et  l'on  sent  le 
testicule  dans  la  tumeur. 

S'il  y  a  hernie,  la  tumeur  est  moins  dure,  moins 
limitée  en  haut;  la  douleur  est  moins  vive  que  dans 
rorchite. 

Si  l'on  avait  affaire  à  un  testicule  retenu  dans 
l'aine  et  enflammé,  le  diagnostic  pourrait  rester 
douteux;  mais  alors  l'absence  du  testicule  et  un 
purgatif  viendraient  lever  tous  les  doutes  en  mon- 
trant qu'il  n'y  a  pas  d'obstruction  intestinale. 

L'érysipèle  des  bourses  n'est  que  rarement  spon- 
tané et  ne  survient  qu'à  la  suite  de  froissements  du 
scrotum,  d'infiltration  urineuse. 

Dans  les  tubercules  du  testicule,  il  existe  des 
nodosités  vers  le  trajet  du  canal  déférent  et  de 
Tépididyme;  enfin,  tôt  ou  tard,  la  suppuration  arrive 
et  il  se  forme  des  fistules  dont  la  durée  est  très- 
longue. 

H.  Picard.  13 


194  MALADIES  DE  L'URÊTHRE. 

L'hématocèle  survient  à  la  suite  d'un  coup,  d'une 
violence  extérieure;  il  y  a  ecchymose. 

Quand  il  y  a  inversion  du  testicule,  la  tumeur 
paraît  plus  allongée  et  plus  antérieure.  La  peau,  si 
rinflammation  est  vive,  adhère  en  avant.  La  fluc- 
tuation causée  par  Tépanchement  dans  la  tunique 
vaginale  se  sent  en  arrière.  Le  canal  déférent  est 
placé  en  avant  des  vaisseaux  du  cordon,  au  lieu 
d'être  en  arrière. 

Le  pronostic  est  généralement  peu  grave;  quel- 
quefois cependant  il  peut  y  avoir  abcès,  suppura- 
tion et  destruction  plus  ou  moins  complète  de  la 
glande.  D'un  autre  côté ,  la  stérilité  est  à  craindre 
si,  l'orchite  ayant  été  double,  l'engorgement  de 
l'épididyme  persiste  des  deux  côtés. 

Le  testicule  est  généralement  sain,  parfois  un  peu 
augmenté  de  volume,  rougeâtre  et  infiltré  de 
lymphe  plastique  au  dedans  comme  au  dehors  des 
conduits  séminifères.  Très-rarement  on  rencontre 
de  la  suppuration  dans  l'orchite  blennorrhagique, 
mais  plutôt  dans  l'orchite  primitive.  Si  elle  a  lieu, 
l'abcès  est  long  à  s'ouvrir,  à  cause  de  la  résistance 
de  la  tunique  albuginée.  Le  pus  s'enkyste  quelque- 
fois et  forme  un  abcès  distinct.  Ce  pus  peut  se  con- 
créter  et  être  pris  pour  des  tubercules. 

Le  liquide  contenu  dans  la  tunique  vaginale  est 
ordinairement  clair,  citrin,  transparent.  Dans  cer- 
tains cas  on  trouve  dans  ce  liquide  des  flocons 
albumineux  et  des  globules  sanguins  qui  lui  don- 
nent une  couleur  rouge.  Les  dépôts  albumineux 
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établissent  des  adhérences  entre  les  deux  feuillets 
de  la  séreuse*  Celle-ci  est  formée  de  \raisseauz 
déliés  dont  on  voit  quelques-uns  se  rendre  aux 
fausses  membranes. 

L'épididyme  est  gonflée  et  forme  une  tumeur 
dure.  Fendue,  celle-ci  offre  une  substance  jaune, 
uniforme,  dépourvue  de  vaisseaux,  et  au  milieu  de 
laquelle  on  distingue  les  circonvolutions  de  Tépidi- 
dyme,  augmentées  de  volume.  Cette  matière  jaune 
n'est  que  de  la  lymphe  plastique  infiltrée  dans  la 
cavité  même,  dans  les  parois  du  conduit  épididy- 
maire  et  dans  le  tissu  cellulaire  extérieur.  On 
comprend  que  dans  le  premier  cas  le  canal  se 
trouve  oblitéré  et  ne  puisse  plus  être  traversé  par  le 
sperme. 

Les  parois  du  canal  déférent  sont  elles-mêmes 
épaissies  et  ses  vaisseaux  injectés. 

Le  tissu  cellulaire  enveloppant  Tépididyme  sup- 
pure quelquefois,  le  plus  souvent  au  niveau  de  la 
queue  de  cet  organe. 

11  est  rare  que  le  tissu  glandulaire  lui-même 
vienne  à  suppurer,  encore  plus  rare  qu'il  se  spha* 
cèle.  Cependant,  comme  nous  Tavons  déjà  dit,  un 
cas  de  ce  genre  a  été  vu  en  Angleterre,  par  Hardy, 
et  un  autre  en  France,  par  Baumes. 

Pourquoi  le  testicule  reste-t-il  sain ,  lorsque  la 
séreuse  avec  laquelle  il  est  en  connexion  est  en- 
flammée et  que  Tépididyme  participe  à  la  maladie? 

Le  tissu  cellulaire  sous-séreux  participe  toujours 
à  Tinflammation  de  la  séreuse,  et  quand  il  pénètre 
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dans  un  organe,  il  y  transmet  rinflammation  ;  mais 
quand  il  nV  pénètre  pas  et  que  Torgane  sous-jacent 
à  la  séreuse  a  une  structure  différente  de  celle  du 
tissu  cellulaire,  Textension  de  Tinflammation  n'a 
plus  lieu. 

L'épididyme  s'enflamme  dans  le  cas  d'inflamma* 
tion  de  la  tunique  vaginale,  parce  que  son  tissu 
cellulaire  est  continu  à  celui  de  la  séreuse,  tandis 
que  la  tunique  albuginée  empêche  la  maladie  de  se 
propager  au  testicule. 

Nous  avons  dit  tout  à  Fheure  qu'il  se  fait  dans 
Tépididyme,  surtout  vers  la  queue  de  cet  organe, 
un  épanchement  jaunâtre  constitué  par  de  la  lym- 
phe plastique.  L'étude  de  cet  épanchement  est  très- 
importante,  car  si  cette  lymphe  plastique  ne  se 
résorbe  pas,  elle  se  transforme  en  un  tissu  fibreux, 
dense  et  blanc,  qui  comprime  les  replis  de  Pépidi- 
dyme,  en  obstrue  la  lumière  et  finit  par  les  atro- 
phier. Quand  le  dépôt  est  ancien,  il  acquiert  une 
dureté  comparable  à  celle  du  bois,  et  peut  même 
s'infiltrer  de  substance  calcaire,  ilya  alors  adhé- 
rence des  deux  feuillets  de  la  tunique  vaginale, 
mais  la  plupart  du  temps  le  testicule  reste  intact; 
très-rarement  il  s'atrophie. 

Quand  l'oblitération  est  complète,  les  désirs  vé- 
nériens restent  les  mêmes;  car,  le  testicule  se 
nourrissant,  le  sperme  continue  à  se  produire; 
mais  il  ne  peut  plus  être  excrété ,  puisque  le  canal 
par  lequel  il  chemine  à  l'état  normal  est  fermé,  il 
s'ensuit  la  stérilité  si  Fépididymite  est  bilatérale. 
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Dans  ce  cas,  le  conduit  épidîdymaire  est  élargi  en 
arrière  de  Toblîtération. 

Chez  quinze  individus  qui  avaient  une  induration 
épididy maire  double,  M.  Gosseliiii  n'a  pas  trouvé 
de  spermatozoïdes  dans  le  testicule^  tandis  qu'il  les 
a  vus  apparaître  chez  deux  d'entre  eux  en  même 
temps  que  la  disparition  de  l'induration. 

Dans  plusieurs  autres  cas  qu'il  a  eu  occasion 
d'observer,  les  malades  qui  s'étaient  mariés  n'a- 
vaient pas  d'enfants.  Chez  ceux-là  l'orchite  avait 
eu  lieu  plusieurs  années  auparavant,  et  l'indura- 
tion n'avait  pas  disparu. 

Dans  un  cas,  le  malade,  marié  deux  fois,  avait 
eu  des  enfants  de  son  premier  mariage,  mais  pas 
du  second,  l'orchite  étant  survenue  entre  les  deux. 
M.  Curling  n'est  pas  aussi  absolu  que  M.  Gosse- 
lin  sur  le  résultat  de  Tinduration  épididymaire  ;  il 
a  vu  des  individus  avec  épididymite  double  pro- 
créer. M.  CuUerier  partage  cet  avis. 

On  doit  appliquer  à  l'orchite  aiguë  un  traitement 
antiphlogistique  en  rapport  avec  Tintensité  de  l'in- 
flammation. Mais,  avant  tout,  il  faut  avoir  supprimé 
la  médication  propre  à  tarir  Fécoulement,  donner 
des  boissons  émoUientes  et  placer  le  malade  dans 
une  position  horizontale,  le  testicule  soulevé.  On 
peut  employer,  pour  arriver  à  ce  but,  un  mouchoir 
plié  en  triangle,  et  dont  la  base  est  appliquée  sur 
le  périnée,  au  moyen  d'une  bande  cousue  en  son 
milieu  et  attachée  en  arrière,  au  niveau  des  lom- 
bes, à  une  ceinture  qui  contourne  la  taille^  tandis 
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qu'en  ayant  les  angles  en  sont  fixés  à  cette  môme 
ceinture.  Cette  sorte  do  suspensoir  peut  être  plus 
utilement  remplacé  par  une  plaque  de  gutta-pereha^ 
entaillée  sur  le  milieu  d'un  de  ses  bords,  de  ma* 
nière  à  pouvoir  laisser  passer  les  testicules.  Cette 
plaque  vient  s'appuyer  sur  les  cuisses,  de  chaque 
côté  des  bourses,  qu'elle  soutient  en  même  temps. 

Un  second  point  important,  c'est  d'entretenir  la 
liberté  du  ventre  par  des  purgatifs  ou  des  lave- 
ments. 

M.  Curling  emploie  le  tartre  stibié  à  doses  nau- 
séeuses ;  de  cette  façon,  il  remplit  l'indication  dont 
nous  venons  de  parler,  en  même  temps  qu'il  mo- 
dère l'inflammation  et  l'agitation  du  pouls  : 

Pour  calmer  la  douleur,  on  administre  soit  la 
poudre  de  Dower,  soit  l'opium,  soit  la  morphine  à 
la  dose  de  2  centigrammes.  On  fait  prendre  ces 
médicaments  le  soir  pour  procurer  du  sommeil  au 
malade. 

Quand,  sous  l'influence  de  l'émétique,  la  fièvre 
s'est  calmée,  on  peut  administrer  du  calomel  à 
doses  fractionnées,  0,10  centigrammes  en  dix  pa* 
quets.  M.  Curling  prétend  qu'on  empêche  ainsi, 
en  l'administrant  dès  le  début,  la  formation  de  dé*- 
pots  plastiques,  bien  plus  facilement  que  si  on  y  a 
recours  plus  tard. 

Ces  moyens  simples,  aidés  de  larges  cataplasmes 
laudanisés  et  de  bains  prolongés,  suffisent  dans  les 
orchites  plus  aiguës  ou  survenant  à  la  suite  de  la 
lithotritie» 
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Si  rinflammation  est  très-intense^  on  applique 
dans  Faine,  au  niveau  du  cordon,  douze  ou  quinze 
sangsues  qu'on  renouvelle  au  besoin  le  lendemain. 
Après  qu'elles  sont  tombées,  on  applique  sur  les 
piqûres  des  cataplasmes  chauds  oa  bien  on  place  le 
malade  dans  un  bain.  Ces  deux  moyens  facilitent 
Fécoulement  du  sang  et  contribuent  à  dégorger  les 
tissus. 

Pour  M.  Curling,  quand  Torcbite  n'est  apparue 
que  depuis  quelques  heures»  le  meilleur  topique 
est  la  glace  qu'il  applique  sur  la  tumeur  au  moyen 
d'une  vessie  et  qu'il  renouvelle  continuellement, 
pendant  un  ou  deux  jours.  Il  prétend  de  cette  façon 
apporter  un  grand  soulagement  à  la  douleur  et 
exercer  une  action  antiphlogistique  puissante. 

M.  Curling  dit  avoir  retiré  de  bons  effets  de  la 
compression  qu'il  n'emploie  d'ailleurs  que  dans  la 
période  du  déclin.  Cette  compression  se  fait  au 
moyen  de  bandelettes  de  diachylon.  On  applique 
les  premières  horizontalement  sur  la  racine  des 
bourses,  près  du  canal  inguinal;  les  autres  sont 
verticales  et  viennent  rejoindre  les  premières,  en 
enveloppant  le  scrotum  de  la  base  au  sommet. 

Ce  moyen,  beaucoup  employé  en  Angleterre,  l'a 
été  aussi  en  France.  Il  est  à  peu  près  abandonné 
aujourd'hui,  au  moins  dans  notre  pays.  Cependant, 
peut-être  ne  faut-il  pas  le  rejeter  complètement,  à 
condition  qu'on  n'en  fasse  usage  seulement  alors 
que  les  symptômes  aigus  sont  terminés  et  qu'il  ne 
subsiste  plus  que  du  gonflement.  Un  bon  moyen 
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est  celui  qui  consiste  à  placer  le  testicule  dans  un 
suspensoir  garni  d'ouate,  de  manière  qu'il  soît  par- 
tout également  et  doucement  comprimé. 

On  a  remplacé  les  bandelettes  de  diachylon  et 
Touate  par  du  coUodion  étendu  en  badigeonnage 
sur  le  scrotum,  mais  il  irrite  la  peau,  est  difficile  à 
enlever  et  n'a  pas  donné  de  bons  résultats.  Quand 
Tépanchement  dans  la  tunique  vaginale  est  consi- 
dérable, la  compression  est  difficile  à  établir  et  peu 
efficace,  au  dire  même  de  ses  partisans. 

Si  la  douleur  est  très-vive,  un  excellent  moyen 
de  la  combattre,  c'est  l'emploi  des  mouchetures  sur 
le  scrotum.  Ces  mouchetures,  préconisées  par  Vel- 
peau,  ont  été  bien  souvent  mises  en  usage.  Elles 
sont  surtout  usitées  quand  l'épanchement  est  abon* 
dant  dans  la  tunique  vaginale;  elles  donnent  issue 
au  liquide,  et  empêchent  la  compression  de  l'or- 
gane. 

Mais  M.  CuUerîer  les  a  employées  alors  même 
qu'il  n'existait  pas  de  liquide  dans  la  tunique  vagi- 
nale, et  il  s'en  est  encore  bien  trouvé.  Seulement, 
dans  ce  cas,  il  les  multipliait  davantage  et  en  pra- 
tiquait six  ou  huit.  C'est,  d'après  lui,  un  excellent 
moyen  de  remplacer  les  sangsues  qui  sont  loin  de 
procurer  un  aussi  grand  soulagement.  On  pourrait 
craindre,  dans  cette  opération,  de  blesser  le  testî- 
cule  ;  mais,  d'après  M.  CuUerier,  cet  accident  a 
bien  dû  arriver  souvent  dans  la  quantité  de  mou- 
chetures qu'il  a  faites,  et  jamais  il  n'a  vu  d'in- 
convénients en  résulter. 
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M.  Gosselin  ne  pratique  les  mouchetures  que  dan» 
le  cas  d'épanchement  et  se  sert  pour  cette  opéra- 
tion  non  pas  d'une  lancette,  mais  d'une  aiguille. 

Si  on  s'aperçoit  d'un  abcès  de  Fépididyme,  on 
ne  doit  pas  hésiter  à  donner  aussitôt  que  pos« 
sibie  issue  au  pus,  au  moyen  d'une  lancette.  On 
s'exposerait,  en  temporisant,  à  laisser  décoller  les 
tuniques  de  cet  organe,  et,  la  collection  une  fois 
ouverte,  il  pourrait  s'établir  une  fistule  très-difficile 
à  guérir;  dans  tous  les  cas,  on  doit  avoir  soin  de  ne 
pas  laisser  oblitérer  trop  vite  l'ouverture  de  l'abcès. 

On  rencontre  quelquefois  des  collections  de  sé- 
rosité circonscrites  par  des  fausses  membranes  qui 
pourraient  faire  croire  à  l'existence  d'un  abcès. 
Pour  lever  les  doutes,  il  sera  nécessaire  de  faire, 
au  moyen  d'une  aiguille,  uiie  ponction  qui,  en 
vidant  la  poche,  fera  le  diagnostic. 

Si  on  avait  affaire,  ce  qui  est  heureusement  rare 
dans  l'orchite  blennorrhagique,  à  une  orchite  paren- 
chymateuse,  avec  menace  de  suppuration  ou  de 
gangrène  du  testicule,  un  débride  ment  de  la  tu- 
nique albuginée  serait  indispensable,  et  on  ne  de- 
vrait pas  reculer  devant  cette  opération. 

COWPERITE. 

On  désigne  très-improprement  sous  le  nom  de 
glandes  de  Gowper,  deux  petits  organes  glandu- 
leux, dont  la  découverte  est  due  à  Méry,  qui  les  a 
décrits  dans  le  Journal  des  savants,  dès  l'année  1684, 
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Le  seul  mérite  de  Cowper  est  d'avoir  fait  connaître 
quelques  grains  glanduleux  accessoires  dont  Taxis* 
tence  n'est  pas  constante. 

Ces  glandes  sont  au  nombre  de  deux,  situées 
dans  la  région  périnéale,  immédiatement  en  arrière 
du  bulbe,  de  chaque  côté,  et  un  peu  au-dessous  de 
la  portion  membraneuse  de  l'urèthre. 

Chez  Tadulte,  elles  ont  le  volume  d'un  haricot 
ou  d'un  noyau  de  cerise.  Chez  l'enfant,  leur  volume 
est  relativement  considérable.  Les  deux  sont  sou- 
vent de  grosseur  inégale.  Parfois  elles  sont  réduites 
à  quelques  granulations;  aussi  quelques  auteurs 
admettent-ils  qu'elles  peuvent  manquer.  Elles  sont 
ordinairement  arrondies,  très-rarement  allongées. 
Leur  couleur  est  jaunâtre,  rosée  ou  rougeâtre 
quand  la  dissection  les  a  bien  débarrassées  des  vais- 
seaux sanguins.  Leur  consistance  est  ferme. 

Ce  sont  des  glandes  en  grappes,  recouvertes  à 
l'intérieur  d'un  épithélium  régulier  de  très-petite 
dimension. 

Le  canal  excréteur  part  de  l'extrémité  antérieure 
et  s'ouvre  à  côté  de  son  congénère,  au  niveau  du 
bulbe,  sur  la  ligne  médiane  de  la  muqueuse,  après 
avoir  suivi  quelque  temps  sa  face  inférieure. 

L'orifice  de  ce  canal,  quelquefois  apparent  à 
l'œil  nu,  admet  chez  l'adulte  un  stylet  de  trousse, 
chez  l'enfant  une  soie  de  sanglier. 

Une  partie  de  ces  conduits  est  intra-spongieuse, 
l'autre  sous-muqueuse. 

Renfermées  dans  l'aponévrose  moyenne^  ces 
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deux  glandes  sont  accolées  en  dedans.  En  haut^ 
elles  répondent  à  la  portion  membraneuse^  en  avant 
au  bulbe.  Elles  sont  enveloppées  par  le  transverse 
profond.  Aussi  certains  anatomistes  prétendent*ils 
qu'elles  sont  logées  au-dessus  de  l'aponévrose 
moyenne  ;  mais  le  pus  qui  vient  toujours  fuser  au 
dehors^  quand  la  suppuration  s'en  empare^  prouve 
qu'ils  n'ont  pas  raison.  Dans  tous  les  cas,  ces 
glandes  sont  ménagées  dans  la  taille  bilatérale. 

Ces  glandes  sécrètent  un  liquide  incolore,  par- 
faitement hyalin,  c'est-à-dire  dépourvu  de  toute 
espèce  d'éléments  anatomiques.  Il  ne  renferme  ni 
granulations,  ni  épithélium  nucléaire;  fait  très- 
important,  car  il  permet  de  distinguer  ce  liquide 
du  sperme  avec  lequel  il  est  confondu  par  les  hypo< 
coudriaques  et  même  par  les  médecins.  Cependant, 
c'est  le  liquide  des  glandes  de  Méry  qui  donne  au 
sperme  sa  consistance  visqueuse. 

Chez  les  individus  qui  ont  gardé  pendant  long- 
temps une  blennorrhée,  l'humeur  des  glandes  de 
Méry,  ordinairement  sécrétée  en  grande  quantité, 
vient,  dans  les  préludes  du  coït,  apparaître  au 
inéat  sous  forme  d'une  goutte  très-filante,  qu'on 
peut,  d'après  Gubler,  étirer  en  fils  de  10  à  15  cen- 
timètres. Cette  goutte  est  alors  quelquefois  opaline 
et  grisâtre,  ce  qui  tient  à  la  présence  de  quelques 
leucocytes  qui,  colorant  son  centre,  l'ont  fait  pren- 
dre pour  du  liquide  séminal.  Mais  1^  microscope 
û'y  fait  pas  découvrir  trace  de  spermatozoaires. 

De  légères  injections  au  sulfate  de  zinc  consti- 
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tuent  le  seul  remède  à  employer  contre  Taffection 
que  nous  venons  de  décrire. 

L'inflammation  des  glandes  de  Méry,  signalée 
par  Terraneus,  en  1790,  fut  affirmée  par  J .  L.  Petit. 
Mais  chez  les  chirurgiens  qui  lui  succèdent,  Cho- 
part,  Boyer,  Hunter  même,  il  n'en  est  plus  ques- 
tion; il  faut  arriver,  pour  entendre  de  nouveau 
parler  de  cette  maladie,  à  Ricord,  Boyer  et  Vel- 
peau.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'inflammation  des  glandes 
de  Cowper  peut  être  foUiculeuse  ou  phlegmoneuse, 
c'est-à-dire  parenchymateuse. 

L'inflammation  folliculaire  peut  être  chronique 
et  donner  lieu  à  une  variété  de  goutte  militaire. 

Les  causes  de  l'inflammation  de  ces  glandes  sont 
les  irritations  de  l'urèthre,  la  blennorrhagie  en  par- 
ticulier. C'est,  ,du  reste,  une  complication  rare. 
Ricord  n'en  voit  qu'une  douzaine  de  cas  chaque 
année,  mais  il  croit  qu'elle  existe  souvent  à  la  pre- 
mière période,  et  qu'elle  passe  dès  lors  inaperçue. 
D'après  lui,  c'est  à  elle  qu'on  devrait  la  tension  du 
périnée  qu'on  observe  quelquefois  dans  la  blennor- 
rhagie. 

L'abus  du  coït,  l'usage  des  sondes,  les  violences 
sur  le  périnée,  l'équitation,  peuvent  être  rangés 
parmi  les  causes  qui  donnent  naissance  à  cette  ma- 
ladie ou  qui  l'entretiennent. 

Ordinairement,  l'inflammation  se  borne  à  une 
seule  glande,  plus  souvent  à  gauche  qu'à  droite; 
probablement  à  cause  de  la  situation  plus  déclive 
de  la  glande. 
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La  cowperite  n'apparaît  guère  que  vers  la  troi- 
sième, quatrième  ou  septième  semaine;  quelque- 
fois plus  tôt,  souvent  plus  tard.  Quand  à  cette 
époque  de  la  blennorrhagie,  il  y  a  tension  au  pé- 
rinée, dans  le  voisinage  du  bulbe,  cette  complica- 
tion est  à  craindre. 

Elle  se  manifeste  tout  d'abord  par  une  douleur 
qu'exaspère  le  frottement  du  pantalon.  Puis,  le 
gonflement  apparaît.  Au  début,  il  est  sans  change- 
ment de  couleur  à  la  peau  qui  glisse  librement  sur 
lui,  comme  les  couches  cellulaires  sous*jacentes. 
Ce  gonflement  présente  la  forme  d'une  petite  tu- 
meur allongée,  à  grosse  extrémité  en  arrière,  dont 
le  volume  peut  être  représenté  par  celui  d'un  hari- 
cot. Cette  tumeur  occupe  un  des  côtés  du  raphé^ 
entre  le  bulbe  et  le  transverse  du  périnée. 

Elle  franchit  très-vite  les  limites  de  la  glande  ;  la 
peau  rougit  et  adhère  bientôt  aux  tissus  sous^ja- 
cents  ;  la  douleur  s'exaspère,  la  fluctuation  devient 
évidente.  Elle  peut  rester  limitée  aux  glandes; 
plus  souvent  le  gonflement  augmente,  vient  j  us- 
qu'aux  bourses  en  avant,  en  arrière  jusqu'au  trans- 
verse, où  il  fait  un  relief  considérable,  marqué 
surtout  du  côté  malade,  n'empiétant  pas  sur  le 
membre  abdominal,  mais  parfois  sur  le  côté  sain. 
Au  milieu  de  l'empâtement  général,  un  point  cen- 
tral plus  fluctuant  indique  la  place  de  la  glande. 
Dans  les  cas  simples,  la  réaction  est  nulle. 
Il  n'y  a  pas  de  strangurie,  quoi  qu'en  dise 
J.  L.  Petit.  Si  elle  existe,  il  faut,  d'après  Gubler, 
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l'attribuer  à  une  complication  ;  c'est  aussi  le  senti- 
ment de  Ricopd.  Néanmoins,  la  miction  ne  se  fait 
pas  toujours  d'une  façon  tout  à  fait  normale,  ce 
qu'il  faut  attribuer  probablement  au  gonflement 
des  conduits  excréteurs  qui  viennent  faire  relief 
dans  le  canal. 

11  existe  un  sentiment  de  cuisson,  de  brûlure,  des 
picotements  pendant  la  miction,  au  niveau  de  la 
région  bulbaire.  On  doit  probablement  attribuer 
ces  sensations  ^  une  communication  existant  entre 
le  foyer  et  l'urèthre. 

On  voit  aussi  apparaître  un  engorgement  des 
ganglions  de  l'aine  du  côté  correspondant,  avec 
trajet  douloureux  jusqu'au  mal.  Dans  un  cas,  la 
défécation  était  gênée. 

A  l'ouverture  de  la  tumeur,  il  sort  un  peu  de  pus 
épais,  grisâtre,  teinté  de  sang  ;  pus  qui,  dans  un 
cas,  était  rendu  liquide,  probablement  par  son  mé- 
lange avec  Turine, 

Si  on  introduit  un  stylet  dans  l'abcès,  après  l'a- 
voir ouvert,  on  sent  les  cloisons  qui  séparent  les 
différents  grains  de  la  glande;  le  stylet  d'ailleurs  ne 
peut  guère  pénétrer  au-delà  de  15  millimètres.  La 
cavité  de  l'abcès  se  déterge  d'ailleurs  assez  vite; 
l'ouverture  se  ferme  et  il  ne  reste  plus  qu'un  noyau 
dur  de  la  grosseur  d'une  noisette  à  la  place  de  la 
glande. 

On  doit  craindre  qu'une  fistule  urinaire  ne  soit  la 
conséquence  de  la  maladie,  même  quand  l'abcès  a 
été  ouvert  à  temps.  C'est  qu'en  effet  la  communi- 
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cation  de  Turèthre  avec  la  cavité  de  Fabcès  doit 
toujours  faire  craindre  cette  terminaison.  Aussi  ne 
doit-on  jamais  tarder  à  se  servir  du  bistouri  ;  en 
retardant  l'ouverture  de  la  tumeur,  non-seulement 
on  aurait  à  craindre  la  formation  d'une  fistule,  mais 
encore  des  fusées  dans  la  loge  inférieure  du  périnée. 
La  marche  de  la  maladie  est  rapide  et  peut  se  di- 
viser en  deux  périodes  ;  dans  la  première,  il  y  a 
inflammation  de  la  glande;  dans  la  seconde,  du 
tissu  cellulaire  circonvoisin. 

La  suppuration  est  inévitable  quand  la  maladie 
n'est  pas  soignée  aussitôt. 

La  durée  de  cette  maladie  est  de  cinq  à  sept  jours; 
au  dixième,  la  cicatrisation  est  opérée  ;  s'il  existe 
une  communication  avec  l'urèthre,  elle  se  prolonge 
pendant  un  mois. 

Il  est  facile  de  reconnaître  la  maladie  dans  la 
première  période  ;  on  a,  en  effet,  une  tumeur  limi- 
tée, profonde,  adhérente  au  bulbe,  coïncidant  avec 
une  uréthrite.  Plus  tard,  la  suppuration  étant  dif- 
fuse, il  faudra  s'en  rapporter  aux  commémoratîfs. 
On  saura  qu'il  existait  là  une  tumeur  limitée,  qui 
ne  s'est  étendue  que  consécutivement  aux  bourses. 
La  guérison  rapide  du  mal,  après  son  ouverture, 
mettra  sur  la  voie  du  diagnostic. 

Une  cuisson  dans  l'urèthre  fera  soupçonner  l'ou- 
verture de  la  tumeur  dans  ce  conduit. 

On  les  a  pris  pour  des  abcès  urineux,  sans  ou- 
verture interne,  et  il  est  probable  que  Giviale,  qui 
a  décrit  ces  sortes  d'abcès,  a  commis  une  erreur,  et 
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pris  pour  eux  une  suppuration  des  glandes  de 
Cowper.  Du  reste,  les  abcès  urineux  ne  peuvent 
guère  apparaître  qu'à  la  suite  d'un  rétrécissement, 
qu'on  recoijnaîtrait  avec  la  sonde,  ou  d'une  contu- 
sion. Existât-il  un  rétrécissement,  qu'il  faudrait 
encore  connaître  exactement  sa  situation  ? 

Une  poche  urinaire  pourra  difficilement  èire 
confondue  avec  un  abcès  des  glandes  de  Cowper; 
car  ces  sortes  de  tumeurs  n'apparaissent  que  pen- 
dant la  miction. 

L'inflammation  du  bulbe  constitue  une  tumeur 
médiane,  plus  antérieure^  plus  superficielle,  ayant 
la  forme  du  bulbe,  et  peu  de  tendance  à  s'étendre 
à  cause  des  aponévroses. 

Les  abcès  périuréthraux  s'étendent  en  nappe  au- 
tour du  canal. 

Les  abcès  tubéreux  de  l'anus  siègent  en  arrière 
des  muscles  transverses  ;  de  plus,  quand  on  les 
ouvre,  ils  laissent  écouler  un  pus  fétide. 

On  reconnaîtra  qu'il  y  a  eu  communication  du 
foyer  avec  l'urèthre,  si  le  pus  est  liquide,  diffluent; 
s'il  est  phlegmoneux,  la  communication  n'existe 
pas. 

Le  pronostic  n'est  pas  fâcheux,  pourvu  qu'on 
soigne  vite  le  malade,  de  manière  à  é\îter  une 
fistule. 

On  appliquera  des  sangsues  de  dix  à  quinze  ;  ap* 
plication  qu'on  fera  suivre  d'un  grand  bain  d'une 
heure,  renouvelé  chaque  jour.  On  fera  sur  la  tu- 
meur des  frictions  avec  l'onguent  mercuriel  bella- 
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doné;  on  appliquera  des  cataplasmes^  on  entretien- 
dra la  liberté  du  ventre- 
La  suppuration  survenant  malgré  cela,  on  fera, 
dans  la  tumeur,  une  ouverture  de  12  à  15  milli- 
mètres. 

L'induration  consécutive  sera  combattue  par  des 
pommades  iodurées. 


RÉTRÉCISSEMENTS. 

Les  anciens  attribuaient  la  rétention  d^uriile 
à  des  carnosités  et  à  des  caroncules  dont  le  siège, 
d'après  eux,  était  au  col  de  la  vessie.  Bien  que 
déjà,  auparavant,  quelques  chirurgiens  n'eussent 
pas  trouvé  de  végétations  dans  Furèthre  d'individus 
affectés  pendant  leur  vie  de  rétention  d'urine,  il 
faut  arriver  au  siècle  dernier,  à  Dionis,  pour  voir 
rejeter  complètement  cette  opinion.  Ce  chirurgien, 
en  effet,  n'a  jamais  vu  de  carnosités  dans  l'urèthre. 
Il  en  est  à  peu  près  de  même  pour  Morgagni  et 
Hunter,  le  premier  n'ayant  rencontré  qu'une  seule 
fois  et  le  second  deux  fois,  des  végétations  dans  le 
canal. 

Aujourd'hui  qu'on  connaît  les  lésions  qui  pro- 
duisent les  rétrécissements,  on  sait  que  ce  ne  sont 
ni  des  végétations,  ni  des  carnosités,  ni  des  caron- 
cules. Cependant,  il  ne  faut  pas  rejeter  la  réalité 
des  excroissances  uréthrales.  Outre  Morgagni  et 
Hunter,  des  carnosités  ont  été  rencontrées   par 

H.  Picard.  li 
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d'autres  observateurs.  Çiviale  en  a  vu  quelques- 
unes  sur  un  malade  de  Necker;  Leroy  en  a  traité 
sur  plusieurs  sujets^  Philips  en  a  arraché  deux  fois^ 
mais  n'en  a  jamais  rencontré  sur  le  cadavre.  Mer- 
cier a  observé  un  cas  semblable  à  celui  de  Hunter. 
Enfin,  M.  Voillemier  a  observé  six  fois  cette  même 
lésion  à  Tautopsie  d'individus  dont  la  muqueuse 
uréthrale  était  malade.  Ces  altérations  n'étaient 
d'ailleurs,  suivant  lui,  que  des  brides  de  la  mu- 
queuse rompues  par  la  sonde  et  dont  la  partie 
adhérente  s'était  rétractée. 

On  voit  que  de  nos  jours,  où  les  recherches  ana- 
tomo-palhologiques  se  pratiquent  avec  tant  d'exac- 
titude, l'existence  des  végétations  uréthrales  est 
bien  rarement  constatée.  On  en  peut  conclure  que 
les  anciens  leur  attribuaient  avec  d'autant  moins 
de  raison  les  difficultés  d'uriner  qu'il  est  d'observa- 
tion que  ces  productions  peuvent  exister,  sans  que 
la  sortie  de  l'urine  en  soit  gênée  d'aucune  façon. 

Si,  depuis  Morgagni  et  surtout  depuis  Hunter, 
on  connaissait  mieux  les  lésions  qui  amènent  les 
rétrécissements  uréthraux,  on  comprend,  en 
voyant  les  classifications  du  second  de  ces  auteurs 
et  de  ceux  qui  l'ont  suivi,  qu'ils  étaient  bien  loin 
d'être  aussi  avancés  que  de  nos  jours.  Ainsi,  Hun- 
ter décrit  cinq  modes  d'obstruction  du  canal  : 

r  Rétrécissements  avec  altération  de  structure 
du  canal; 

2''  Rétrécissements  mixtes  avec  altération  de 
structure  et  spasme; 
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â*  Rétrécissements  spasmodlques  ; 

4'  Rétrécissements  avec  végétation  ; 

S""  Rétrécissements  par  une  tumeur  siégeant  en 
dehors  du  canal. 

La  classification  de  Ch.  Bell  n'est  pas  exempte 
de  reproches  au  point  de  vue  anatomo*pathologi- 
que^  mais  elle  est  claire.  Il  divise  les  rétrécisse- 
ments en  deux  grandes  classes  : 

1*  Rétrécissements  dilatables  ; 

â*  Rétrécissements  non  dilatables. 

Béclard  approche  plus  près  de  la  vérité  en  divi- 
sant les  rétrécissements  en  inflammatoires  et  orga^ 
niqueê.  Malheureusement  il  divise  la  seconde  classe 
en  six  variétés  : 

!•  Brides  ; 

2^  Callosités; 

S""  Indurations  sous-muqueuses  ; 

4"*  Ulcérations  ; 

5"  Végétations; 

6*  Varices. 

Or^  à  part  les  indurations  sous-muqueuses  et 
peut-être  les  callosités,  ce  sont  là  des  états  patho- 
logiques différant  complètement  des  rétrécisse** 
ments. 

Leroy  complique  encore  la  question  et  décrit  neuf 
variétés  de  rétrécissements  : 

1*  Rétrécissements  inflammatoires  ; 

^  Rétrécissements  fongueux; 

3*  Rétrécissements  valvulaires  et  rutidiques  com* 
prenant  les  plaies,  valvules,  rugosités,  brides  ; 
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4**  Rétrécissements  fibreux  répondant  aux  callo- 
sités ; 

5**  Rétrécissements  turgescents  et  érectiies  ; 

6**  Rétrécissements  ulcérés  ; 

7'  Rétrécissements  végétants  répondant  aux  car- 
nosités  ; 

8"  Rétrécissements  variqueux; 

9°  Rétrécissements  cartilagineux. 

Il  faut  arriver  à  Cruveilhier  pour  avoir  de  i'ana- 
lomie  pathologique  des  rétrécissements  une  idée 
exacte  et  précise.  Pour  cet  observateur,  il  n'en 
existe  qu'une  seule  espèce,  c'est  le  rétrécissement 
fibreux,  ou  mieux  la  transformation  fibreuse  des 
parois  du  canal,  transformation  qui  occupe  tantôt 
la  muqueuse,  tantôt  les  tissus  placés  au-dessus 
d'elle. 

C'est  bien  là  la  transformation  qui  s'opère  au 
niveau  des  points  rétrécis,  quoique  les  études  faites 
depuis  Cruveilhier  n'aient  pas  confirmé  d'une 
manière  absolue  ce  qu'il  dit  du  changement  opéré 
dans  la  muqueuse.  Assurément  quand  le  rétrécis- 
sement est  cicatriciel,  elle  peut  être  détruite;  mais 
dans  ceux  dont  la  cause  est  une  inflammation  du 
canal,  si  elle  peut  avoir  perdu  de  sa  finesse  et  de 
sa  transparence,  si  sa  vascularisation  est  moins 
riche,  elle  ne  paraît  pas,  au  moins  dans  beaucoup 
de  cas,  subir  la  transformation  inodulaire,  et  pour 
quelques  chirurgiens  même,  il  est  douteux  qu'elle 
soit  jamais  atteinte,  car,  d'après  eux,  contrairement 
à  ce  que  pensait  Cruveilhier,  elle  ne  s'ulcère  jamais. 
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Pour  d'autres^  au  contraire,  elle  participe  dans 
une  mesure  plus  ou  moins  grande  à  la  transforma* 
tion  pathologique  des  tissus  sous-jacents. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  nécessaire  de  distinguer 
deux  sortes  de  rétrécissements  :  les  uns  d'origine 
traumatique  dont  le  tissu  est  de  nature  cicatriciel  ; 
les  autres  d'origine  inflammatoire,  constitués  par 
du  tissu  fibreux  provenant  d'un  épanchement  de 
lymphe  plastique  dans  les  tissus  sous-jacents  à  la 
muqueuse,  et  accompagnés  ou  non  d'altération  de 
cette  muqueuse. 

Du  reste,  on  doit  reconnaître  que  dans  la  prati- 
que ces  deux  sortes  de  rétrécissements  diffèrent 
bien  plus  par  leur  cause  qu'au  point  de  vue  ana- 
tomo-pathologique. 

Rétrécissements  inflammatoires.  Lallemand  pensait 
que  les  rétrécissements  consécutifs  à  l'inflamma- 
tion de  l'urèthre,  rétrécissements  qu'on  pourrait 
justement  appeler  spontanés,  étaient  la  conséquence 
d'un  épanchement  de  lymphe  plastique  dans 
le  tissu  cellulaire  sous-muqueux,  épanchement 
dont  révolution  le  transformait  en  virole  fibreuse 
constituant  le  rétrécissement. 

M.  J,  Guérin  regarde  les  rétrécissements  comme 
ayant  leur  point  de  départ  dans  une  phlébite  plus 
ou  moins  profonde  du  tissu  spongieux;  or  on  sait 
comment  les  choses  se  passent  dans  la  phlébite. 
Sous  l'influence  de  l'inflammation,  la  membrane 
interne  de  la  veine  devient  rouge  et  le  sang  con- 
tenu dans  son  intérieur  finit  par  se  coaguler,  si 
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bien  que  celle-ci  prend  la  forme  d'un  cordon  dur 
et  douloureux.  Si  l'inâamination  augmente,  un 
exsudât  s'établit  qui  relie  les  caillots  à  la  paroi  vei- 
neuse. Alors  il  peut  arriver  deux  choses  :  ou  bien 
la  face  interne  du  vaisseau  suppure,  le  caillot 
ramolli  peut  ôtre  chassé  au  dehors  et  la  veine  sV 
blitère  plus  ou  moin8>  ou  bien,  si  le  pus  ne  se  forme 
pas,  le  caillot  durcit,  passe  à  l'état  fibreux,  et  dimi- 
nuant progressivement  de  volume,  entraîne  les  pa- 
rois de  la  veine  qui  finit  par  se  transformer  en 
tissu  fibroïde. 


Rélnlciijenient  de  l'urèthre.  (ThoTnpsoii,  11^. 


La  môme  chose,  dit  M.  J.  ûuérin,  a  lieu  dans  les 
tissm  spongieux  de  l'urèthre;  et,  comme  preuve  à 
l'appui  de  cette  opinion,  il  dit  que  les  rétrécisse- 
ments siègent  ie  pJ  us  souvent  sur  le  bulbe,  point  le 
plus  vasculaire  de  l'urèthre. 
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Mais  une  objection  grave  s'élève  contre  la  théorie 
de  M.  J.  Guérin,  c'est  que  le  tissu  du  rétrécisse* 
ment  ne  siège  pas  toujours,  tant  s'en  faut,  dans  le 
tissu  spongieux,  mais  bien  .plus  souvent  dans  le 
tissu  cellulaire  sous-muqueux. 

Aussi  se  range-t-on  plutôt  aujourd'hui  à  Topi*- 
nion  de  M.  Ad.  Guérin.  Pour  ce  chirurgien,  comme 
pour  Lallemand  et  Reybard,  les  rétrécissements 
sont  la  conséquence  d'un  épanchement  de  lymphe 
plastique  dans  les  tissus  sous-jacents  à  la  mu- 
queuse, épanchement  qui  forme  une  induration 
très-facile  à  sentir  dans  la  portion  pénienne  du 
canal  et  même  parfois  au  niveau  du  bulbe. 

D'après  M.  Ad.  Guérin,  contrairement  à  l'opi- 
nion de  Cruveilhier,  qui  admet,  au  moins  dans 
quelques  cas,  comme  nous  l'avons  dit  tout  à  l'heure, 
une  ulcération  de  la  muqueuse  et,  par  conséquent, 
la  formation  d'une  cicatrice,  il  n'existe  jamais  de 
tissu  inodulaire  dans  les  coarctations  consécutives 
à  la  phlegmasie  de  la  muqueuse.  Pour  ce  chirur- 
gien, cette  membrane  n'est  jamais  le  siège  exclusif 
du  rétrécissement  et,  dans  tous  les  cas  qu'il  a  ob- 
servés, la  stricture  était  la  conséquence  d'une  lé- 
sion située  au-dessous  d'elle. 

Le  plus  souvent  donc  les  rétrécissements  inflam- 
matoires sont  dus,  d'après  ce  chirurgien,  à  la 
rétraction  des  fibres  indurées  du  tissu  réticulaire 
sous-jacent  à  la  membrane  muqueuse,  et  le  point  de 
départ  de  leur  production  est  un  dépôt  de  lymphe 
plastique  qui  n'est  point  adhérent  à  la  muqueuse. 
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LMntégrité  de  la  muqueuse,  ou  au  moins  sa  non- 
transformation  en  tissu  fibreux  dans  certains  cas, 
parait  prouvée  par  l'expérience  de  Philips,  qui  a 
pu  injecter  cette  membrane  au  mercure,  alors  qu'il 
y  avait  rétrécissement.  Ce  métal  y  dessinait  des 
anastomoses  très-serrées  et  très-fines,  mais  plus 
déliées  et  plus  minces  que  celles  existant  en  avant 
du  rétrécissement.  Ceci  ne  se  produit  pas  dans  les 


Rétrécissement  àe  l'iirèlhre.  (Thompson,  flg,  13,  p.  58.) 

rétrécissements  d'origine  traumatique.  Pour  arri- 
ver à  ce  résultat,  le  tube  à  injection  doit  être  en- 
foncé au-dessous  de  l'épithélium  ;  car  si  on  le  fait 
pénétrer  plus  profondément,  il  se  trouve  toujours 
arrêté  par  la  ligne  blanche  du  rétrécissement,  que 
celui-ci  soit  cicatriciel  ou  inflammatoire. 
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M.  Pro  a  parfaitement  exposé,  dans  sa  thèse,  la 
série  des  phénomènes  qui  se  passent  quand  une 
inflammation  uréthrale  doit  être  suivie  d'un  rétré- 
cissement, a  Le  premier  effet  de  Tinflammation 
sur  la  membrane  muqueuse  consiste  dans  une  tu- 
méfaction  ou  un  épaississement  causé  par  l'engor- 
gement des  vaisseaux  ;  puis  on  observe,  dans  la 
trame  même  de  la  membrane,  une  exsudation  al* 
bumineuse  qui  s'étend  aux  tissus  environnants 
qu'elle  rend  œdémateux.  Toute  cette  matière  se 
résorbe  assez  vite  dans  des  conditions  favorables, 
c'est-à-dire  dans  les  rétrécissements  inflammatoires 
qui  se  terminent  par  résolution  ;  mais,  quand  l'état 
morbide  persiste,  on  voit  s'épancher  de  la  lymphe 
plastique  en  plus  ou  moins  grande  abondance,  dans 
laquelle  apparaissent  bientôt  des  noyaux  fibro- 
plastiques.  Nous  devons  dire  que  nous  entendons 
par  lymphe  plastique  un  liquide  morbide,  dans  le- 
quel on  voit  apparaître  des  noyaux  et  des  corps 
fusiformes,  qui  se  développent  bientôt  chacun  en 
une  ou  plusieurs  fibres.  Ce  fait  a  été  aussi  ob- 
servé par  M,  Robin.  Le  résultat  définitif  de  ce  tra- 
vail consiste  dans  la  formation  d'un  tissu  fibreux 
autour  du  canal,  assez  solide,  et  qui  fait  adhérer 
intimement  la  membrane  muqueuse  aux  tissus 
sous-jacents,  dont  il  infiltre  les  mailles,  en  intéres- 
sant même  les  cellules  du  corps  spongieux. 

((  Un  travail  inflammatoire  prolongé  peut  envahir 
toute  l'épaisseur  du  corps  spongieux,  le  rendre 
dense,  résistant,  dans  une  grande  étendue.  Ch.  Bell 
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cite  une  de  ses  préparations  dans  laquelle  la  partie 
rétrécie  était  dure  comme  du  bois. 

a  Quand,  h  Yaulopiie,  on  ouvre  un  urèthre  ré* 
Iréci,  on  trouve  que  la  structure  du  rétrécissement 
n'est  pas  toujours  la  même  ;  elle  peut  être  linaitée 
à  la  muqueuse  de  Turèthre,  et,  dans  ce  cas,  il  y  a 
une  simple  hypertrophie  de  cette  membrane^  aussi 
bien  que  des  faisceaux  de  fibres  élastiques  sous-ja<- 
cents.  Cet  état  de  choses  peut  être  regardé  comme 
une  forme  de  rétrécissement  primitif  et  élémen- 
taire» rétrécissement  qui  disparaît  ordinairement 
après  la  section,  ne  laissant  d'autre  trace  de  sa 
présence  qu'une  ou  deux  lignes  blanchâtres  ;  on 
n'observe  pas  de  rougeur  particulière  de  la  mem- 
brane formée  par  la  congestion  des  vaisseaux  ;  ce- 
pendant on  est  en  droit  de  croire  qu^elle  existe 
pendant  la  vie,  mais  disparaît  après  la  mort.  Ordi- 
nairement  la  membrane  muqueuse  est  opaque  et 
dépolie,  épaissie,  indurée  et  pleine  d'inégalités.  En 
opérant  la  section  du  rétrécissement,  un  ne  trouve 
aucun  des  tissus  sous*jacents  qui  soit  altéré,  mais 
on  observe  toujours  qu'il  y  a  une  adhérence  entre 
eux  et  la  membrane  muqueuse. 

c  Dans  plusieurs  cas  graves,  les  mailles  du  tissu 
cellulaire  sous*muqueux  sont  remplies  d'un  dépôt 
de  matière  amorphe  finement  granuleuse,  dont  la 
présence  détruit  son  élasticité  et  sa  mobilité,  inté- 
resse les  fibres  musculaires  non  soumises  à  la  vo- 
lonté, les  fait  dégénérer  et  s'étend  aux  parois  des 
corps  caverneux.  Dans  les  cas  les  plus  fâcheux,  ce 
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dépôt  se  solidifie  et  constitue  ain&i  cette  masse  dure 
et  résistante  que  nous  avons  décrite  plus  haut. 
Cette  consistance  est  quelquefois  appréciable  au 
toucher,  quand,  par  un  examen  extérieur  de  Turè- 
thre  pendant  la  vie,  on  reconnaît  comme  une  masse 
inodulaire  qui  se  trouve  à  Tendroit  du  rétrécisse- 
ment, et  dont  la  résistance  donne  la  sensation  d'une 
production  cartilagineuse. 

c<  En  raaminant  au  microscope  cette  matière 
amorphe,  qui  constitue  le  dépôt  interstitiel,  on  cons- 
tate la  môme  structure  que  dans  Tinfiltration  pro- 
duite par  un  travail  inflammatoire  ;  cette  infiltration 
contribue  à  former  un  tissu  que  nous  avons  déjà 
décrit,  qui  se  durcit  et  devient  très*dense  avec  le 
temps,  mais  qui  n'a  pas  de  tendances  a  dégénérer 
spontanément.  Malgré  ses  nombreuses  recherches, 
Mt  Thompson  n'a  pas  trouvé  dans  ce  tissu  de  fibres 
jaunes  élastiques,  et  il  est  porté  à  croire  qu'il  ne 
s'y  en  forme  pas,  quoiqu'on  les  trouve  sous  la  mem- 
brane muqueuse,  où  elles  constituent  un  élément 
nouveau. 

a  Le  mécanisme  de  la  rétraction  des  cicatrices 
et  des  rétrécissements  est  décrit  ainsi  qu'il  suit  par 
M.  Robin.  La  matière  amorphe  interposée  aux 
fibres  du  tissu  nouveau  en  les  maintenant  écartées 
diminue  de  quantité  et  se  résorbe  peu  à  peu.  Cette 
disparition  graduelle  de  la  matière  amorphe  s'opère 
molécule  à  molécule,  comme  tous  les  phénomènes 
de  ce  genre^  et  elle  offre  toute  l'énergie  que  pré** 
sentent  ces  phénomènes  moléculaires,  malgré  leur 
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lenteur.  De  cette  disparition  de  la  substance  inter- 
posée aux  fibres  résulte  le  rapprochement  de  celles- 
ci,  et,  par  suite,  la  diminution  d^étendue  de  la 
masse  qu'elles  forment,  là  diminution  de  Tinter- 
valle  qui  séparait  les  portions  du  tissu  sain,  en  con- 
tinuité de  substance  avec  elle.  Ainsi  be  phénomène 
n'a  rien  de  comparable  à  la  contraction  des  tissus 
musculaires  ;  il  n'est  point  dû  au  raccourcissement 
de  fibres  quelconques;  il  est  mécanique,  en  quelque 
sorte,  et  offre  dans  son  énergie,  sa  continuité,  sa 
résistance  aux  obstacles  qu'on  lui  oppose,  tous  les 
caractères  de  fatalité  propres  aux  phénomènes  mo- 
léculaires. » 

M.  Pro  admet  que  l'urèthre  puisse  être  rétréci 
par  une  exsudation  déposée  à  sa  surface.  Roki- 
tanski,  de  son  côté,  prétend  avoir  trouvé  des  fausses 
membranes  primitives  sous  la  muqueuse  et  sem- 
blables à  celles  qui.  existent  dans  le  croup  chez  les 
enfants.  Mais  M.  Ad.  Guérin  rejette  complètement 
cette  manière  de  voir,  et  jamais  il  n'a  vu  de  rétré- 
cissements ayant  cette  origine.  On  ne  doit  donc 
admettre  qu'avec  circonspection  les  cas  dans  les- 
quels  Hancok  a  cru  reconnaître  des  fausses  mem- 
branes intimement  adhérentes  à  la  surface  de  la 
muqueuse  et  si  minces  qu'il  lui  fallait  le  micros- 
cope pour  les  reconnaître. 

Dans  quelques  cas,  les  fausses  membranes  dont 
nous  parlons  flottaient  à  leur  extrémité  postérieure, 
de  manière  à  constituer  une  sorte  de  valvule  semi- 
lunaire  dont  le  bord  libre  était  tourné  vers  la  ves- 
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sie.  Mais  on  doit  plutôt  voir  dans  ces  espèces  de 
valvules  une  lacune  dilatée  qu'une  fausse  mem- 
brane. Cependant  la  pièce  3091  du  musée  de  Guy, 
à  Londres,  paraît  être  à  M.  Pro  un  exemple  in-, 
contestable  de  fausses  membranes  de  la  surface 
uréthrale  consécutives  à  une  inflammation  intense. 


Lrètlire  réln5ci  ('). 

Il  ne  faut  pas  non  plus  confondre  les  fausses 
membranes  avec  les  dépôts  qui  se  forment  sur  la 
muqueuse  enflammée,  en  arrière  des  rétrécisse- 
ments, et  qui  pourraient  donner  le  change.  Ces 
dépôts,  que  Ch.  Bell  et  M.  Pro  regardent  comme 
formés  de  lymphe  plastique,  sont  ainsi  décrits  par 
Rokitanski  ;  «  L'inflammation  chronique  laisse  tou- 

[')  II,  loiigueuf  du  rétrécifiaemeiit  qui  occupe  toute  la  parlia  péniBone  de 
larèlhre,  depuis  le  méat  ju«(u'su  bulbe,  mais  e&us  clianBemeDl  iiolable  dans 
ntlruclure  (lu  uanal,  qui  paraît  seulemenl  racoi'ui  ;  ^,  r»,  n,  corps  Bpongieui 
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jours  une  tuméfaction  permanente  ou  hypertrophie 
de  la  muqueuse  et  une  super  sécrétion,  une  muco- 
sité blanc  grisâtre  et  laiteuse,  transparente  et 
.filante,  qui  peut  être  ou  non  accompagnée  d'une 
formation  anormale  d'épithélium.  Il  peut  arriver 
que  Tépithélium  soit  rapidement  éliminé,  en  lais- 
sant derrière  lui  la  muqueuse  à  sec  et  comme  ex- 
coriée ;  ou  bien  il  peut  s'accumuler  partout,  ou 
sur  des  parties  limitées  de  la  muqueuse  et  former 
ainsi  comme  des  couches  laminées  d'épaisseur  dif- 
férente, occupant  la  membrane  muqueuse  en  par- 
tie ou  en  totalité.  »  Rokitanski  nous  paraît  être  ici 
dans  la  vérité,  et  c'est  bien  à  des  amas  d'épithélium 
qu'il  faut  attribuer  ces  dépôts  qu'on  a  pris  à  tort 
pour  des  fausses  membranes. 

M.  Voillemier  n'admet  pas  non  plus  l'existence 
de  fausses  membranes  à  la  surface  de  l'urèthre; 
d'après  lui,  on  a  pris  pour  ces  productions  du  sang 
extravasé  sous  la  muqueuse  exfoliée,  sang  qui, 
petit  à  petit,  a  revêtu  une  couleur  grisâtre  qui  lui 
donne  l'aspect  de  ces  productions  pathologiques. 

Le  passage  que  nous  venons  de  citer  de  la  thèse 
de  M.  Pro  n'est  pas  tout  à  fait,  comme  nous  l'avons 
dit,  en  rapport  avec  les  observations  de  M.  Ad. 
Guérin  et  de  tous  ceux  qui  ont  adopté  son  opinion, 
puisqu'il  dit  :  «  La  structure  du  rétrécissement 
n'e^t  pas  toujours  la  même;  elle  peut  être  limitée  à 
la  muqueuse  de  Furèthre.  »  L'opinion  de  M.  Pro  ne 
lui  est  d'ailleurs  pas  restée  personnelle.  Ainsi,  pour 
M.  Voillemier,  quand  la  phlegraasie  est  restée  limitée 
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à  la  mugtteuse,  celle-ci  subit  certaines  modifications^ 
bien  qu'il  n'existe  pas  de  rétrécissement  dans  le  sens 
propre  qu'on  attache  ordinairement  à  ce  mot. 
Cette  membrane  est  épaissie,  quelquefois  chagrinée, 
moins  transparente,  moins  vasculaire  et  plus  adhé* 
rente  au  tissu  cellulaire,  en  sorte  que  si  Ton  exerce 
des  tractions  sur  elle,  la  muqueuse  s'en  va  par  pe- 
tits lambeaux,  entraînant  avec  eux  le  tissu  cellu- 
laire sous-jacent.  Il  y  a,  du  reste,  rétraction  de  la 
muqueuse  et  par  conséquent  diminution  du  calibre 
del'urèthre.  Cette  opinion  est  aussi  celle  de  M.  Gos* 
selÎQ,  car,  dans  un  cas  de  rétrécissement  rapporté 
dans  sa  clinique,  il  a  trouvé  la  muqueuse  inégalcj 
irrégulière  et  feutrée,  ce  qui  l'empêche,  comme  il 
le  dit  lui-même,  d'adopter  pour  ce  cas  l'opinion  de 
M.  Guérin. 

D'autre  part,  si  la  muqueuse  perd  souvent  de  sa 
souplesse,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  bien  des 
fois  on  a  trouvé  sa  surface  aussi  lisse  et  son  épi- 
thélium  aussi  intact  qu'à  l'état  normal. 

Les  rétrécissements  confirmés  affectent  quelque- 
fois la  forme  de  valvules.  Ces  valvules  siègent  dans 
la  portion  pénienne,  surtout  au  niveau  de  la  cour- 
bure de  l'urèthre,  rarement  sur  une  autre  paroi 
que  rinférieure.  Presque  toujours  en  assez  grand 
nombre,  elles  forment  rarement  un  disque  complet 
autour  du  canal  dont  elles  n'occupent  ordinaire- 
ment qu'une  très-petite  partie  La  muqueuse  qui 
recouvre  ces  brides  a  perdu  sa  coloration  normale, 
elle  est  plus  pâle.  L'induration  du  tissu  cellulaire. 
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auquel  elle  est  unie,  lui  a  fait  perdre  sa  souplesse. 
On  attribuait  autrefois  ces  brides  à  un  accollenient 
de  la  muqueuse  à  elle-même;  mais  l'examen  cada- 
vérique a  prouvé  qu'il  n'en  était  rien.  Ces  brides 
ne  doivent  pas  être  confondues  avec  les  valvules 
normales,  sortes  de  diaphragmes  qui  laissent  passer 
l'urine  par  leur  ouverture  centrale  et  sont  attachées 
à  l'urèthre  par  leur  grande  circonférence.  Quand 
on  sonde  un  malade,  atteint  d'une  de  ces  valvules 
normales,  avec  une  bougie  à  boule,  on  les  distingue 
facilement  à  leur  souplesse,  à  la  facilité  avec  la- 
quelle elles  se  laissent  déprimer,  des  brides  patho- 
logiques qui  sont  dures,  rugueuses  et  donnent  une 
sensation  de  résistance  qui  n'existe  pas  dans  les 
autres . 

Les  brides  pathologiques  peuvent  être  si  minces 
qu'on  a  peine  à  les  retrouver  après  la  mort,  ce  qui 
ne  doit  pas  trop  étonner,  quand  on  songe  qu'à  ce 
moment  les  tissus  se  vident  de  leur  sang  et  se  dé- 
congestionnent à  tel  point  qu'un  rétrécissement, 
assez  étroit  pendant  la  vie  pour  n'avoir  pas  permis 
rentrée  des  bougies  les  plus  fines,  laissera  passer 
après  la  mort  des  instruments  assez  volumineux. 
Le  peu  d'épaisseur  des  brides  dont  nous  parlons 
explique,  en  outre,  comment  on  n'a  pu  les  recon- 
naître qu'avec  difficulté  sur  le  cadavre  ;  elles  sont, 
en  effet,  constituées  par  une  ligne  blanche  très- 
étroite,  semblable  à  celles  qu'aurait  pu  produire  la 
constriction  avec  un  fil  très-mince,  il  n'est  pas 
étonnant  dès  lors  qu'elles  disparaissent,  quand 


RÉTRËCISSraEWTS.  M> 

surtout  Turètbre,  fendu  dans  sa  longueur,  est  étalé 
dans  sa  largeur. 


e  In  partis  aDtérteura  de  l'urithie. 
(Thompaou,  p.  59,  lig.  IH.) 

Les  dépôts  de  lymphe  plastique  auxquels  sont 
dues  les  valvules  que  nous  venons  de  décrire,  pren- 
nent parfois  la  forme  de  bandes  ou  plaques,  très- 
inégalement  réparties,  qin  soulèvent  la  muqueuse 
par  place.  Celle-ci  est  alors  plissée  dans  le  sens  de 
sa  longueur.  Elle  présente  un  aspect  jaunâtre  due 
à  la  lymphe  plastique  que  l'on  aperçoit  au-dessous 
d'elle. 

Souvent  l'épanchement  est  formé  à  la  paroi  infé- 
rieure, ce  qui  gêne  davantage  le  cours  de  l'urine. 
It'autres  fois,  il  est  plus  saillant  d'un  côté  que  de 
Vautre,  ce  qui  rend  compte,  avec  la  disposition 
précédente,  de  la  déviation  qu'éprouve  la  lumière 
du  canal  dans  les  rétrécissements,  et  pourquoi  elle 
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est  située,  tantôt  à  gauche,  tantôt  à  droite,  en  bas- 
ou  en  haut. 

La  lymphe  plastique  peut  n'avoir  envahi  que 
le  tissu  cellulaire  sous-muqueux.  Mais  souvent  le 
tissu  spongieux  de  Turèthre,  et  parfois  les  corps 
caverneux  eux-mêmes  sont  infiltrés.  Dans  ce  der- 
nier cas,  le  cours  du  sang  peut  être  plus  ou  moins 
gêné  dans  la  verge,  et  ce  liquide  ne  pas  parvenir  à 
toutes  les  parties  de  cet  organe,  en  sorte  que  Térec- 
tion  en  est  parfois  entravée.  Ainsi,  on  a  vu  le  gland 
demeurer  plus  ou  moins  flasque,  malgré  la  turges- 
cence du  reste  du  pénis. 

Quand  le  tissu  spongieux  de  Turèthre  a  été  en- 
vahi, on  a  affaire  à  un  rétrécissement  type  et,  si  on 
vient  à  en  examiner  la  coupe  sur  le  cadavre,  on 
trouve  la  muqueuse  avec  son  apparence  plus  ou 
moins  normale,  [comme  nous  Pavons  dit,  mais 
adhérente  au  tissu  spongieux  sous-jacent.  Il  n'existe 
plus  entre  eux  une  ligne  de  démarcation  bien  nette; 
ils  sont  en  partie  confondus  et  ne  forment  plus 
qu'une  ligne  grisâtre,  variable  d'épaisseur.  Le  tissu 
spongieux  a  perdu,  dans  une  partie,  ou  même  dans 
toute  son  épaisseur,  sa  couleur  rouge  normale,  de 
même  que  son  extensibilité  et  son  élasticité.  C'est, 
qu'en  effet,  les  mailles  du  tissu  spongieux  sont  en 
grande  partie  détruites  et,  qu'à  leur  place,  nous 
avons  un  tissu  nouveau  de  nature  fibreuse,  qui 
donne  au  rétrécissement  sa  couleur  particulière. 

Les  transformations  que  nous  venons  de  décrire 
ne  sont  achevées  qu'au  bout  d'un  temps  très-long; 


car,  en  général,  un  rétrécissement,  d'origine  in- 
llammatoire,  n'est  pas  complètement  formé,  ou  du 
moins  n'est  pas  très-sensible  avant  la  cinquième 
ou  sixième  année  qui  suit  la 
blennorrhagie.  Aussi,  quand  on 
examine  les  parties  au  début, 
ou  peu  de  temps  après,  on 
voit  le  tissu  aréolaire  épaissi, 
rouge  foncé.  Ce  n'est  que  plus 
tard,  quand  la  transformation 
fibreuse  est  achevée,  que  les  tis- 
sus deviennent  lisses,  blanchâ- 
tres, dépourvus  d'aréoles  san- 
guins et  presque  entièrement 
privés  de  vaisseaux.  Malgré 
cette  absence  devaisseaux  nour- 
riciers, ce  tissu  fibreux  de  nou^ 
velle  formation  est  plus  sus- 
ceptible de  s'enflammer  que  le 
tissu  fibreux  normal. 
Dans  une  coarctation  de  l'u- 

,      ,.  .  Rétréciawmenl  étendu 

rethpe,  le  tissu  spongieux,  COn-    i  W  moilié  postériaura  de  u 

dense  et  diminué  de  volume,  gi«n  8poQBieu»(  ). 
se  trouve  toujours  attiré  vers  le  centre  du  canal, 
où  il  forme  une  saillie  plus  ou  moins  prononcée, 
tandis  qu'à  l'intérieur  il  existe  un  enfoncement 
rfont  la  cavité  est  en  rapport  avec  la  saillie  inté- 
rieure. Cette  disposition  est  la  conséquence  de  la 

(')  bb,  limiie  du  tétrécî»enient}  m,  tlsau  fibreiii  qui  forme  la  coarctalioo 
st«'*tendM  delà  de  l'anemlie  cc,-e,  corpa  spongieuii  /i  pSrlie  metûbraneuB 
nowblemeDt  dilatée.  (TlxonipMii,  fig^  10,  p.  62.) 
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rétractilitè  lente,  interstitielle,  dont  les  phénomènes 
ont  été  exposés  par  M.  Robin,  dans  le  passage  que 
nous  avons  transcrit. 

Lorsqu'on  ouvre  un  urèthre  affecté  de  rétrécis- 
sement, un  examen  attentif  démontre  qu'il  existe 
sur  sa  longueur,  un  point  plus  étroit  en  avant  et 
en  arrière  duquel  Turèthre  est  rétréci  dans  reten- 
due d'un  centimètre  environ,  pour  reprendre  en- 
suite son  calibre  normal.  Seulement,  la  diminution 
de  calibre  n'est  pas  subite,  mais  graduelle  ;  si  bien 
que  le  point  dont  nous  venons  de  parler  est  à  la 
jonction  de  deux  cônes  unis  par  leur  sommet.  Au 
niveau  du  sommet  des  cônes,  le  canal,  quand  il  est 
étalé,  n'a  pas  plus  de  trois  à  quatre  millimètres  de 
largeur,  sur  une  longueur  à  peu  près  égale.  (Voil- 
lemier.) 

Le  sommet  du  cône  postérieur  est  tronqué,  par 
rapport  à  celui  de  l'antérieur;  c'est  parce  que  l'urine 
exerce,  sur  cette  partie,  une  pression  qui  la  dilate. 
La  dilatation  peut  même  être  portée  à  ce  point 
qu'elle  forme  une  cavité  si  grande  qu'on  a  pu  la 
prendre  pour  la  vessie.  Presque  toujours,  c'est  aux 
dépens  de  la  portion  membraneuse  que  se  creuse 
cette  cavité  ;  cependant  Giviale  Ta  vu  siéger  dans 
le  gland.  Quand  c'est  la  partie  profonde  qui  est  at- 
teinte, on  voit  quelquefois  les  canaux  prostatiques 
et  éjaculateurs  s'élargir  sous  la  pression  de  l'urine. 

A  ce  niveau  aussi,  la  muqueuse  est  altérée  par 
la  pression  répétée  et  par  le  séjour  continuel  de 
Turine.  Elle  s'enflamme,  se  couvre  de  granulations 
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et  produit  cet  écoulement  muqueux  qu'on  observe 
ordinairement  dans  les  rétrécissements.  Sa  colora- 
tion est  plus  vive,  sa  consistance  moins  grande,  si 
bien  qu'elle  peut  se  rompre  sous  Teffort  de  Turine 
et  donner  lieu  à  une  infiltration  urineuse. 

BétrécissemerUs  cicatriciels.  —  Ces  rétrécissements 
diffèrent  suivant  qu'ils  sont  consécutifs  à  un  trau- 
matisme ou  à  une  ulcération  de  Turèthre.  Les  pre- 
miers sont  généralement  beaucoup  plus  graves 
que  les  seconds,  à  cause  de  leur  étendue  et  des 
désordres  que  la  violence  dont  ils  sont  la  suite  en- 
traîne toujours  après  elle. 

Comme  nous  Pavons  dit,  d'après  MM.  A.  Guérin 
et  J.  Guérin,  et  M.  Mercier,  dans  les  rétrécisse- 
ments consécutifs  à  la  blennorrhagie,  c'est-à-dire 
dans  les  rétrécissements  d'origine  inflammatoire, 
la  muqueuse  ne  participerait  pas  par  elle-même  au 
rétrécissement;  celui-ci  aurait  uniquement  son 
origine  dans  le  tissu  pellulaire  sous-muqueux  et  le 
tissu  spongieux  transformé.  Nous  avons  vu  les  opi- 
nions contraires,  et  d'après  M.  Voillemier»  Turé- 
thrite,  en  se  localisant  à  Torifice  des  glandes  et  des 
lacunes  uréthrales,  finirait  par  détruire  la  mu- 
queuse et  le  tissu  cellulaire  sous-jacent,  qui  serait 
dès  lors  remplacé  par  un  tissu  de  cicatrice,  le  véri- 
table tissu  inodulaire  de  M.  Cruveilhier.  Ces  cica- 
trices se  présentent  a  Tautopsie,  sous  forme  d'une 
plaque  blanche,  nacrée,  ayant  une  consistance  plus 
considérable  que  la  muqueuse  normale;  celle-ci 
est  froncée  tout  autour  et  forme  des  plis  qui 
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Tiennent,  en  s'amincissant,  se  terminer  sur  la  cica- 
trice. Ces  plis  ne  sont  pas  considérables,  quoiqu'ils 
puissent  cependant  être  un  obstacle  au  cours  ré- 
gulier de  rurine,  et  donner  lieu  à  Fécoulement 
ordinaire  aux  rétrécissements. 

Les  rétrécissements  dus  à  une  ulcération  syphi- 
litique, généralement  très-circonscrits,  occupent 
ordinairement  la  paroi  inférieure  de  Turèthre; 
mais  quelquefois  ils  en  envahissent  toute  la  circon- 
férence. Ces  [rétrécissements  sont  constitués  par 
une  véritable  cicatrice  qui  s'implante  profondé- 
ment dans  les  tissus  par  une  large  base,  tandis 
que  la  partie  rétrécie  est  adhérente  à  la  muqueuse. 
Cette  cicatrice,  dans  les  premiers  temps  qui  sui- 
vent rinfection,  est  accompagnée  d'un  épanche- 
ment  de  lymphe  plastique  n'ayant  aucune  tendance 
à  [s'organiser,  et  qui  se  résorbe  par  un  traitement 
approprié  (Voillemier). 

M.  Voillemier  a  vu  sur  Turèthre  de  plusieurs 
vieillards  des  rétrécissements  de  nature  particu- 
culière,  produits  par  une  adhérence  des  deux  faces 
contiguës  de  la  prostate.  Ces  vieillards  étaient  obli- 
gés, pour  combattre  les  inconvénients  d'une  grosse 
prostate,  de  se  sonder  souvent  ;  mais  la  sonde,  par 
son  passage  répété,  avait  détruit  la  muqueuse,  en 
sorte  que  les  deux  surfaces  ulcérées  s'étaient  acco- 
lées et  avaient  fini  par  adhérer  ensemble.  Cette 
destruction  de  la  muqueuse  était  nécessaire,  car  on 
sait  que  l'accollement  de  deux  muqueuses,  même 
très-fortement  enflamùiées,  ûe  les  fait  jamais  adbé- 
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rer  Tune  à  Fautre,  On  voit  combien  cette  sorte  de 
rétrécissement  diffère  de  celle  produite  par  Tinflam- 
mation  ;  ici  il  y  a  adhérence  des  parois;  dans  la 
phlegmasie  celles-ci  se  sont  simplement  rappro- 
chées. 

Les  yiolences  qui  donnent  lieu  aux  rétrécisse- 
ments cicatriciels,  agissent,  soit  à  Tintérieur  de 
rurèthrci  c'est  alors,  le  plus  souvent,  un  cathété- 
risme  mal  fait  ou  l'introduction  inhabile  d'un  ins- 
trument qui,  en  déchirant  Turèthre,  produit  une 
cicatrice;  soit  àTextérieur,  et  alors,  ce  sont  un  ins- 
trument tranchant,  un  choc,  un  coup  ou  une  chute 
qui  contondent  les  parties  extérieures  en  môme 
temps  que  Turèthre .  Que  cette  violence  vienne  de 
rextérieur  ou  qu'elle  agisse  à  Tintérieur,  c'est 
presque  toujours  au  même  point,  c'est-à-dire  au 
niveau  de  la  région  membraneuse  et  bulbeuse  que 
Turèthre  est  lésé.  C'est  là,  en  effet,  que  le  passage 
des  instruments  éprouve  les  plus  grandes  difficul- 
tés, à  cause  de  la  courbure  de  l'urèthre  ;  là  aussi 
Turèthre,  cessant  d'être  mobile,  rie  peut  se  sous- 
traire aux  violences  venant  de  l'intérieur,  comme 
dans  la  partie  libre  de  la  verge.  Au  moment  du 
choc,  l'urèthre  se  trouve  entre  deux  plans  résis- 
tants, celui  qui  produit  la  violence  et  le  pubis. 

Quand  le  rétrécissement  est  le  résultat  du  cathé- 
térisme,  il  n'est  pas,  en  général^  très-prononcé,  et 
le  canal  conserve  encore  une  largeur  suffisante.  La 
œuqueuse  jseule,  détruite  en  partie,  est  remplacée 
par  une  membrane  fîne^  blanche^  adhérente  aux 
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tissus  sous-jacents  ;  mais  il  y  a  rarement  des  épan- 
chements  de  lymphe  plastique  assez  considérables 
pour  offrir  un  obstacle  sérieux  à  la  miction.  Pour 
que  cet  effet  se  produise,  il  faudrait  des  délabre- 
ments qu'une  main  même  peu  exercée  commet  ra- 
rement, parce  qu'ils  nécessiteraient  l'emploi  d'une 
force  trop  considérable. 

Cette  bénignité  relative  n'existe  plus  dans  les 
rétrécissements  cicatriciels  de  cause  externe.  Là, 
en  effet,  pour  que  l'urèthre  soit  atteint,  il  faut  des 
lésions  bien  plus  étendues.  Cependant,  encore  ici, 
il  existe  des  différences  suivant  l'espèce  de  trau- 
matisme. Quand  c'est  un  instrument  tranchant  qui 
agit  en  coupant  nettement  et  méthodiquement, 
suivant  la  longueur  du  canal,  comme  dans  la  taille, 
il  se  forme  une  cicatrice  peu  saillante,  qui  ne  gêne 
ni  le  cathétérisme,  ni  la  miction.  Il  faut  bien  dire 
aussi  que  dans  cette  opération,  les  tissus  prosta- 
tiques et  membraneux  qui  sont  les  seuls  lésés,  sont 
ceux  qui  offrent  le  moins  de  prise  à  l'inflammation 
et  permettent  le  mieux  d'obtenir  une  cicatrice 
linéaire.  Il  n'en  serait  pas  de  même  dans  la  région 
spongieuse,  au  bulbe  surtout,  si  le  bistouri  venait 
à  l'atteindre,  sa  vascularisation  si  riche  faciliterait 
la  marche  de  l'inflammation,  et  l'on  verrait  se 
produire  un  noyau  fibreux  considérable. 

Du  reste,  une  section  simple  de  l'urèthre  peut 
n'être  pas  inoffensive,  malgré  sa  netteté,  quand  elle 
coupe  en  travers  ;  car  la  cicatrisation  consécutive 
forme  un  obstacle  au  cours  de  l'urine,  et  pour  peu 
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qu'elle  fasse  dans  le  canal  une  saillie  un  peu  pro- 
noncée, elle  gêne  assez  la  miction  pour  qu'une  opé- 
ration devienne  nécessaire. 

Une  lésion  analogue  se  produit  quand  la  corde 
se  rompt  spontanément  ou  autrement,  pendant  la 
chaudepisse  cordée. 

Quand  c'est  un  instrument  contondant  ou  une 
chute  qui  agit,  les  désordres  peuvent  être  consi- 
dérables ;  il  survient  une  infiltration  d'urine,  et,  à 
sa  suite,  un  sphacèle  proportionné  à  la  violence  du 
choc  et  à  rétendue  de  la  contusion.  Les  tissus  mor- 
tifiés sont  remplacés  par  une  cicatrice  proportion- 
née à  la  perte  de  substance.  Cette  cicatrice,  qui 
s'étend  de  l'urèthre  à  la  peau,  lui  forme  une  paroi 
extrêmement  diire  et  inégale,  comme  toutes  les 
cicatrices  dans  lesquelles  on  ne  retrouve  plus  au- 
cun des  éléments  de  l'urèthre. 

Quelquefois,  cependant,  le  mal  n'est  pas  si  grand, 
et  c'est  seulement  sur  un  des  côtés,  à  la  paroi  infé- 
rieure ou  supérieure  que  l'on  trouve  le  noyau  ci- 
catriciel, ce  qui  n'en  est  pas  moins,  malgré  son  peu 
d'étendue,  une  lésion  nuisible  à  l'écoulement  de 
l'urine.  Dans  d'autres  cas,  tout  en  ne  s'étendant 
pas  plus  profondément,  la  cicatrice  entoure 
Turèthre  comme  d'un  anneau,  et  Ton  conçoit  que 
le  cours  de  l'urine  soit  encore  plus  gêné  qu'aupa- 
ravant. Presque  toujours,  c'est  sur  la  paroi  infé- 
rieure que  la  cicatrice  est  plus  volumineuse. 

Un  rétrécissement  n'est  jamais  serré  au  point 
d'oblitérer  l'urèthre  d'une  manière  complète.  Ja- 
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mais,  sur  le  cadavre,  on  n'a  pu  constater  une  obli- 
tération complète  du  canal,  quand  il  n'existait  pas 
de  fistule.  Mais  il  n'en  est  plus  de  même  quand  il 
s'est  formé  une  voie  anormale  par  la,quelle  T urine 
peut  s'écouler  entièrement;  alors,  la  partie  du  canal 
antérieure  à  ces  fistules  n'étant  pas  parcourue  par 
l'urine,  s'oblitère  complètement,  et  on  ne  trouve 
plus  à  sa  place,  dans  l'espace  de  deux  à  trois  cen- 
timètres, qu'un  cordon  fibreux  dont  les  éléments 
de  Turèthre  ont  disparu.  Cette  occlusion  complète 
de  l'urèthre,  niée  par  quelques  auteurs,  Amussat, 
entre  autres,  ne  peut  plus  être  mise  en  doute  au- 
jourd'hui. 

Siège  des  rétrécissements,  —  Le  siège  le  plus  ordi- 
naire des  rétrécissements  inflammatoires  est  dans 
la  partie  antérieure  de  la  région  membraneuse, 
au-dessus  du  bulbe,  puis  à  la  fosse  naviculaire, 
et  enfin  dans  la  portion  spongieuse. 

Les  rétrécissements  cicatriciels  peuvent  assuré- 
ment avoir  aussi  leur  siège  dans  la  région  spon- 
gieuse; mais  comme  les  rétrécissements  inflamma- 
toires, on  les  rencontre  surtout  au  niveau  de  la 
courbure  de  l'urèthre,  par  cette  raison  que  si  un 
choc  se  produit,  le  canal  se  trouve  comprimé  à  ce 
niveau,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  entre  le  corps 
résistant  extérieur  et  le  pubis  qui  forme  le  plan 
résistant  intérieur. 

La  portion  prostatique  n'est  rétrécie  que  par 
l'accolement  de  ses  deux  surfaces  opposées,  comme 
Ta  démontré  M.  Voillemier.  Cependant,  Ricord 
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affirme  aToîp  vu  des  rétrécissements  à  ce  niveau. 

Le  nombre  des  rétrécissements  varie  avec  les 
diû'érents  chirurgiens.  Ilunter  en  a  compté  six  et 
Lallemand  ^ept,  sur  le  même  sujet,  tandis  que 
M.  VoiUemier  n'en  a  jamais  ren- 
contré plus  de  trois,  et  le  plus 
ordinairement  un  seul.  Le  plus 
souvent,  en  effet,  le  canal  étant 
rétréci  dans  une  assez  grande  éten- 
due, il  existe  des  points  plus  serrés 
les  uns  que  les  autres,  pouvant 
causer  une  erreur. 

La  longueur  des  rétrécissements 
est  très-variable.  Dans  certains  cas, 
c'est  une  simple  bride  qui,  malgré 
son  étroitesse,  n'en  offre  pas  moins 
un  grave  obstacle  à  la  miction;  * 
dans  d'autres  cas.le  rétrécissement  ' 
«t  plus  étendu,  et  peut  avoir  un 
ou  deux  centimètres.  Quelquefois 
l'urèthre    est   rétréci   dans    une  teisîé'et'KcrsMimBDi 

1  >■       ]  I  du  canal  de  l'urùttire(*). 

grande  partie  de  sa  longueur.  ,   J^ 

La  rétractilité  des  rétrécissements,  nous  l'avons 
déjà  dit,  est  due  à  l'évolution  moléculaire  du  noyau 
fibro-plastique,  qui  se  resserre  à  mesure  qu'il  s'or- 
ganise, tout  à  fait  comme  une  cicatrice. 
Outre  cette  rétractilité  knlc,  inlerstUielle,  dont 

[')  a  et  b,  deui  rélrôciasemtnls  :  le  premier  à  k  région  spctigieuse,  le 
Kcond  derrière  Je  bnlbt;  c,  fosse  niviculaire  élargie;  d,  dilaUlioa  dc>  por- 
tiona  niembranciiSB  et  proslalique  ;  e,  messie  dont  la  cavilé  est  considérable- 
menl  rélrécie,  (Thompion,  Malad,  des  voies  urinairet,  p.  5G,  flg.  )2.) 
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nous  avons  déjà  donné  le  mécanisme,  le  tissu  du 
rétrécissement  possède  une  rétractilité  rapide, 
presque  instantanée,  à  la  manière  des  ligaments 
jaunes.  Cette  propriété  importante  avait  déjà 
été  signalée  par  Reybard,  sans  quMl  en  eût  dé- 
montré* la  cause;  depuis,  le  microscope  a  fait 
voir  des  fibres  musculaires  lisses  dans  le  tissu  mor- 
bide arrivé  à  Tétat  fibreux.  M.  OUier, contrairement 
à  Fopinion  de  Thompson,  que  nous  avons  fait  con- 
naître', prétend  même  qu'il  n'existe  pas  sans  fibres 
musculaires. 

Élasticité.  —  Les  rétrécissements  sont  élastiques, 
c'est-à-dire  qu'ils  se  laissent  distendre,  mais  pour 
revenir  sur  eux-mêmes,  à  la  manière  d'un  ressort. 
Si  on  introduit  une  sonde  au  travers,  il  y  a  exten- 
sion, mais  en  même  temps  rétraction  qui  étrangle  la 
sonde. 

Contractililé.  —  La  contractilité,  à  laquelle  on 
doit  attribuer  le  spasme,  a  été  constatée  par  tous 
les  chirurgiens  ;  c'est  à  cette  propriété  qu'il  faut 
attribuer  la  difficulté  à  l'introduction  des  instru- 
ments de  cathétérisme,  parce  qu'elle  resserre  l'ori- 
fice des  rétrécissements.  Cette  contractilité  doit, 
comme  les  deux  propriétés  précédentes,  être  pro- 
bablement attribuée  à  l'action  dés  fibres  musculai- 
res découvertes  par  OUier. 

Le  chloroforme,  en  annihilant  l'action  de  ces 
fibres  musculaires,  rend  parfaitement  compte  de 
ce  qui  se  passe  alors.  En  eflet,  là  où  une  sonde  de 
1  millimètre  était  serrée  avant  que  le  malade  eût 
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été  soumis  à  Faction  de  cet  agent,  il  en  passera 
facilement  une  de  2  millimètres  et  plus,  quand  le 
malade  aura  été  anesthésié. 

Les  effets  des  rétrécissements  sont,  les  uns  immé- 
diats, les  autres  secondaires;]  parmi  ces  derniers, 
on  peut  ranger  les  poches  urineuses,  les  abcès 
urineux,  l'infiltration  d'urine,  dont  nous  traiterons 
dans  des  chapitres  spéciaux.  Mais  ces  accidents 
ne  sont  eux-mêmes  que  la  conséquence  des  effets 
immédiats  des  rétrécissements.  Ceux-ci  se  mon- 
trent d'abord  sur  la  muqueuse  uréthrale  et  reten- 
tissent jusque  sur  la  vessie  et  les^eins.  La  mu- 
queuse se  dépolit,  devient  velvétique  et  plus  friable, 
par  conséquent,  ce  qui  explique  les  accidents  se- 
condaires. La  vessie,  de  son  côté,  ayant  plus  d'ef- 
forts à  déployer  pour  chasser  l'urine,  s'hypertrophie 
dans'  sa  couche  musculeuse  ;  il  s'y  forme  des  co- 
lonnes qui  limitent  des  cellules  plus  ou  moins 
vastes  et  nombreuses  dans  lesquelles  l'urine  sé- 
journe et  s'altère,  ou  qui  enchatonnent  les  calculs 
sïl  vient  à  s'en  produire.  La  vessie  ainsi  hypertro- 
phiée chasse  l'urine  avec  une  force  proportionnelle 
à  l'épaisseur  de  sa  couche  musculeuse,  et  d'autant 
plus  souvent  qu'elle  a  diminué  de  capacité;  dès 
lors  ce  liquide,  pressé  par  la  vessie  en  arrière,  sans 
pouvoir  s'écouler  facilement  en  avant,  comprime 
la  muqueuse  uréthrale  à  laquelle  sa  mollesse  ne 
permet  pas  de  résister  à  l'effort  et  qui  se  rompt.  Les 
uretères  ne  restent  pas  étrangers  à  ces  change- 
ments, ils  se  dilatent,  s'enflamment  et  propagent 
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l'inflammation  jusqu'aux  reins.  Ceux-ci,  d'un  autre- 
côté,  se  trouvant  comprimés,  laissent  filtrer  l'urine 
moins  facilement  :  ils  s'hypertrophient  à  leur  tour, 
sans  compter  qu'ils  présentent  souvent  des  traces 


DiUutiaa  da  cuial  de  l'urùthre  «n  arrière  du  rétréciiaemeDt. 

abc,  limites  du  rélrécissement.  Il  y  a  plutôt  deux  rétréci  ssEmeots,  dont  le 

plus  prononcé  eal  prè*  de  la  fbste  navioulaîre;  d  e  f,  bougies  qui  traTereent 

les  trajets  tistuleux  situas  en  arrière  du  rétrécissement,  soit  dans  l'arèthre,  soil 

daà«  U  ïessie.  {Thompson,  Malad.  des  voies  urinaires,  p.  57,  flg,  13.) 
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de  néphrite  interstitielle,  néphrite  qui"  est  le  plus 
souvent  la  cause  de  la  mort  chez  les  malades  at- 
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teints  d'un  rétrécissement.  Parfois  ce  n'est  pas  une 
augmentation  de  volume  que  Ton  constate  dans  le 
rein,  mais  une  véritable  atrophie.  L'urine  s' accu- 
mulant alors  en  quantités  considérables  dans  les 
calices  et  les  bassinets,  les  papilles  se  trouvent  com- 
primées, disparaissent,  ainsi  que  la  substance 
même  du  rein,  qui  ne  forme  quelquefois  plus  qu'un 
sac  membraneux  limité  par  son  enveloppe  fibreuse. 

Causes  des  rétrécissements.  —  Nous  avons  donné, 
dans  Tanatomie  pathologique,  la  cause  des  rétré- 
cissements. Ce  sont  :  d'une  part,  les  inflammations 
de  l'urèthre  ;  de  l'autre,  les  traumatismes. 

Le  traumatisme  ne  peut  être  nié  ici  comme  cause 
des  rétrécissements.  11  est  évident  que  l'urèthre  dé- 
truit, dans  une  partie  de  sa  longueur,  sera  rem- 
placé par  une  cicatrice  jouissant  de  la  propriété 
rétractile  inhérente  à  ce  tissu,  et  plus  on  s'éloignera 
du  moment  de  l'accident,  plus  Furèthre  se  rétré- 
ciera  et  plus  ses  parois  s'indureront. 

Si  le  traumatisme  est  admis  sans  conteste  dans 
l'étiologie  des  rétrécissements,  il  n'en  a  pas  toujours 
été  de  même  de  l'inflammation  uréthrale.  Hunter, 
par  exemple,  n'admettait  pas  l'uréthrite  parmi  les 
causes  de  cette  affection,  prétendant  qu'on  obser- 
vait moins  souvent  qu'ailleurs  des  rétrécissements 
de  la  fosse  naviculaire,  et  que  c'était  là  cependant 
le  siège  par  excellence  de  la  blennorrhagie.  Mais, 
outre  qu'on  rencontre  encore  assez  souvent  des  ré- 
trécissements de  cette  portion  de  l'urèthre,  il  faut 
ajouter  que,  quand  elle  vieillit,  Turèthrite  gagne  les 
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parties  profondes  pour  s'établir  au-dessus  du  bulbe 
dont  il  est  très-difficile  de  la  faire  disparaître,  et  où, 
par  conséquent,  elle  engendre  un  rétrécissement. 
Aussi  de  ce  que  ce  rétrécissement  ne  siège  pas  à 
la  partie  antérieure,  ne  doit-on  pas  conclure  qu'il 
n'est  pas  consécutif  à  l'inflammation.  D'ailleurs, 
outre  la  fosse  naviculaire  et  la  région  membra- 
neuse, ne  rencontre-t-on  pas  souvent  des  rétrécis- 
sements de  la  portion  spongieuse  là  où  l'uréthrîte 
apparaît  dans  toute  sa  violence. 

Il  serait,  du  reste,  difficile  de  trouver  aux  rétré- 
cissements non  cicatriciels  une  autre  cause  que 
l'inflammation,  tandis  que  tous  ceux  qui  ont  des 
rétrécissements  ont  eu  des  blennorrhagîes,  blen- 
norrhagies  violentes,  accompagnées  souvent  d'uré- 
throrrhagie  ou  de  longue  durée. 

Les  chancres  du  canal,  comme  les  traumatismes, 
donnent  lieu  à  une  cicatrice  et  par  conséquent  à 
un  rétrécissement  ;  nous  en  avons  parlé  plus  haut. 

Signes  des  rétrécissements.  —  Les  premiers  sym- 
ptômes des  rétrécissements  sont  assez  vagues  et  se 
montrent  au  bout  d'un  temps  variable  après  la 
blennorrhagie  ;  c'est  ordinairement  après  cinq  ou 
six  ans,  quelquefois  beaucoup  moins,  qu'on  les  voit 
apparaître.  Par  contre,  on  cite  des  cas  dans  lesquels 
le  rétrécissement  n'a  fait  sentir  ses  effets  qu'au 
bout  de  vingt  ans.  Si  le  rétrécissement  est  d'ori- 
gine trauma tique  il  apparaît  en  même  temps  que 
la  cicatrisation, 

A  ce  moment,  le  malade  s'aperçoit  que  la  mic- 

H.  Picard.  16 
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tion  s'opère  moins  facilement;  qu'il  y  a  un  mo- 
ment d'hésitation  quand  l'urine  sort  de  la  vessie  et 
qu'elle  brûle  à  son  passage  dans  le  fond  du  canal. 
Le  jet  est  lancé  avec  moins  de  force,  il  est  moins 
volumineux,  bifurqué,  divisé  et  contourné,  comme 
une  vrille,  surtout  à  la  fin.  D'autres  fois,  pour  peu 
que  le  mal  ne  soit  pas  encore  trop  avancé  et  la  con- 
traction vésicale  énergique,  il  peut  n'y  avoir  qu'un 
changement  insignifiant  dans  la  projection  du  jet 
et  dans  sa  forme.  La  plupart  du  temps,  cependant, 
le  malade  ne  peut  plus,  malgré  ses  efforts,  lancer 
l'urine  au  loin.  Peu  à  peu  la  force  d'expulsion  dimi- 
nuant, avec  les  progrès  de  la  maladie,  l'urine  n'est 
plus  lancée  du  tout  et  tombe  entre  les  pieds  du 
malade  en  un  jet  très-délié,  jusqu'à  ce  qu'enfin  elle 
ne  sorte  que  goutte  à  goutte. 

Dans  ces  différents  cas,  le  malade,  malgré  les 
tiraillements  de  la  verge  auxquels  il  se  livre  sou- 
vent, ne  peut  expulser  entièrement  du  canal  toute 
l'urine  qui  y  est  contenue  et,  peu  de  temps  après 
avoir  uriné,  il  en  tombe  quelques  gouttes  dans  le 
pantalon. 

Dans  des  cas  plus  graves,  le  malade,  obligé  de 
prendre  appui  sur  un  point  fixe  pour  aider  ses 
efforts,  contracte  tous  ses  muscles,  la  face  se  Con- 
gestionne, le  cœur  bat,  les  matières  fécales  elles- 
mêmes  sont  expulsées  et,  malgré  cela,  il  ne  parvient 
à  rendre  que  quelques  gouttes  d'urine.  Aussi, 
comme  la  vessie  ne  se  vide  jamais  complètement, 
les  besoins  reparaissent  d'une  manière  incessante 
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et  ne  laissent  aucun  repos  au  malheureux  malade. 
Les  envies  d'uriner,  qui  sont  ici  continuelles,  sont 
fréquentes  dans  la  plupart  des  cas  de  rétrécisse- 
ments, à  cause  de  la  cystite;  ces  mictions  si  fré- 
quentes constituent  même  assez  souvent  le  premier 
symptôme  qui  attire  Tattention  du  malade. 

Quelquefois  il  s'établit  une  incontinence  d'urine 
qui  peut  être  permanente  ou  seulement  diurne 
ou  nocturne  ;  Turine  s'écoule  par  regorgement  et 
goutte  à  goutte.  La  rétention  d'urine  est,  au  con- 
traire, parfois  le  premier  symptôme  qui  donne 
réveil  au  malade.  Cette  rétention  a  d'ailleurs  tou- 
jours une  cause  occasionnelle,  telle  que  des  excès 
de  boissons  ou  de  coït;  l'exposition  au  froid,  à 
rhumidité  ou  à  la  fatigue. 

Dans  les  rétrécissements,  il  existe  presque  tou- 
jours un  écoulement  muco-purulent,  semblable  à 
celui  de  la  blennorrhée.  Cet  écoulement  inquiète 
ordinairement  le  malade  beaucoup  plus  que  la 
maladie  dont  il  est  le  symptôme  et  qu'il  ignore. 
C'est  alors  le  médecin  qui,  en  cherchant  la  cause 
de  Técoulement,  trouve  la  véritable  affection. 

Outre  les  symptômes  que  nous  venons  d'énumé- 
rer  et  qui  ont  tous  rapport  à  la  manière  dont  s'opère 
la  miction,  les  rétrécissements  sont  accompagnés 
d'autres  signes  qui  peuvent  les  faire  soupçonner. 

Ainsi  les  fonctions  génitales  s'accomplissent  mal. 
11  y  a  de  la  chaleur  ou  une  sensation  de  déchirure 
au  moment  du  coït,  causée  par  Tinflammation 
de  la  partie  postérieure  au  rétrécissement  ou  à 
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rulcératîon  de  Torifice  des  conduits  éjaculateurs. 
Cette  sensation  peut  ne  pas  se  produire  et  la  jouis- 
sance du  coït  rester  normale  ;  mais  si  le  rétrécis- 
sement est  étroit,  le  sperme  n'est  plus  dardé,  il  sort 
en  bavant  par  le  méat,  ou  bien  il  rétrograde  et  va 
tomber  dans  la  vessie  pour  être  rendu  plus  tard 
avec  Purine  ;  d'autres  fois  il  reste  dans  la  dilatation 
postérieure  au  rétrécissement  et  n'en  sort  que  par 
la  pression  des  doigts. 

Non-seulement  les  fonctions  génitales  peuvent 
être  troublées,  mais  les  organes  eux-mêmes  sont 
quelquefois  lésés  :  les  canaux  éjaculateurs  s'indu- 
rent,  les  vésicules  séminales  s'enflamment,  les  tes- 
ticules se  gonflent;  le  malade  n'éprouve  plus  ni 
érections  ni  désirs  vénériens. 

11  faut  tenir  compte  aussi,  dans  le  diagnostic  des 
rétrécissements,  de  l'état  des  urines.  Celles-ci,  en 
effet,  ne  sont  plus  limpides;  sous  l'influence  de  leur 
stagnation  dans  le  réservoir  urinaire,  celui-ci  s'en- 
flamme, sécrète  une  abondante  quantité  de  muco- 
sités; ces  mucosités  réagissent  à  leur  tour  sur 
l'urine  dont  l'urée  passe  à  l'état  de  carbonate  d'am- 
moniaque en  fixant  deux  équivalents  d'eau,  et  l'on 
a  des  urines  non-seulement  troubles  et  chargées, 
mais  d'une  odeur  désagréable  et  particulière  qui 
imprègne  les  vêtements  et  le  malade  lui-même. 

Tous  les  signes  que  nous  venons  de  décrire  sont 
assurément  fort  importants,  et  leur  constatation 
sur  un  sujet  donne  droit  de  soupçonner  un  rétré- 
cissement, mais  ils  ne  suffisent  pas,  car  la  plupart 
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se  rencontrent  dans  beaucoup  d'autres  maladies 
des  voies  urinaires.  Du  reste,  il  est  rare  de  les  ren- 
contrer tous  réunis  sur  le  même  sujet,  et  ordinai- 
rement on  n'a  affaire  qu'à  quelques-uns  d'entre 
eux. 

Pour  avoir  la  certitude  qu'il 
existe  une  coarctatîon  du  canal, 
il  faut  avoir  recours  à  Texamen 
direct.  En  promenant  l'index  à 
l'extérieur  du  canal  de  l'anus  au 
méat,  on  sent  souvent  les  nodo- 
sités formées  par  l'épanchement  de 
lymphe  plastique;  mais  la  consta- 
tation de  cet  épanchement  n'étant 
pas  suffisante  pour  affirmer  l'exis- 
tence d'un  rétrécissement,  on  doit 
avoir  recours  à  l'exploration  au 
moyen  des  instruments.  C'est  la 
manière  de  faire  cette  exploration 
que  nous  allons  exposer  mainte- 
nant. Autrefois,  on  se  servait,  pour 
reconnaître  les  rétrécissements, 
des  bougies  de  cire  molle  ordinai- 
res, qui  furent  remplacées  plus 
tard  par  la  bougie  emplastique  de 
Ducamp,  parce  qu'on  espérait 
avec  elle  obtenir  l'empreinte  du  rétrécissement  et 
connaître  par  ce  moyen  de  quel  côté  était  son  ou- 
verture. C'est  une  bougie  ordinaire  en  gomme 
élastique,  munie  à  son  extrémité  vésicale  d'un  pin- 


Bougies  à  empreinte 

de  Ducamp. 

(Thompson,  p.  174, 

fig.  35.) 
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ceau  de  soie  très-délié  qu'on  enduit  d'une  masse 
emplastique  molle.  On  pousse  cette  bougie  sur  le 
rétrécissement,  on  Ty  maintient  serrée  pendant 
quelque  temps  et  on  la  retire.  On  juge,  d'après  la 
forme  prise  par  la  masse  emplastique,  de  la  forme 
et  de  la  disposition  du  rétrécissement. 


Empreintes  prises  avec  les  bougies  de  Ducamp. 
(Thompson^  Malad,  des  voies  urinaires,  p.  174^  fig.  36.) 

Cette  bougie  est  aujourd'hui  abandonnée  ;  d'a- 
bord, parce  que  l'observation  a  prouvé  que  c'était 
un  moyen  infidèle,  et  ensuite,  parce  que  la  masse 
emplastique,  en  se  détachant,  est  quelquefois  res- 
tée dans  l'urèthre. 

Ensuite  est  venu  Texplorateur  d'Amussat.  C'est 
une  canule  droite  d'argent,  dont  les  parois  sont 
d'inégale  épaisseur.  Dans  cette  canule  est  contenu 
un  mandrin  à  l'extrémité  vésicale  duquel  est  soudé 
une  lentille  qui  ferme  parfaitement  l'ouverture  vé- 
sicale de  la  canule. 

Pour  explorer  un  rétrécissement,  on  introduit  la 
canule  dans  l'urèthre,  et  quand  on  a  franchi  le 
point  rétréci,  on  fait  saillir  la  lentille,  ce  qui  s'ob- 
tient facilement  en  faisant  tourner  le  mandrin  sur 
son  axe.  Les  parois  de  la  canule  n'ayant  pas  la 
môme  épaisseur  dans  toute  leur  circonférence,  et 
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le  mandrin  n'étant  pas  soudé  au  centre  de  la  len« 
tille,  mais  sur  un  de  ses  bords,  il  en  résulte  que  ce 
mouvement  la  fait  saillir  du  côté  de  la  paroi  la  plus 
mince.  En  retirant  la  canule,  le  bouton  se  trouve 
arrêté  en  arrière,  au  point 
où  commence  le  rétrécisse- 
ment. La  graduation  gravée 
sur  la  tige  indique  à  quelle 
profondeur  on  se  trouve,  et 
par  suite  le  point  où  finit  le 
rétrécissement.  En  répétant 
la  même  manœuvre  quand 
on  introduit  Tinstrument, 
on  sait  où  le  rétrécissemjent 
commence. 

Ce  moyen  est  abandonné, 
comme  celui  de  Ducamp; 
d'abord  la  rigidité  et  la 
forme  droite  de  l'instrument 
le  rendent  difficile  à  manier; 
de  plus,  la  lentille  accro- 
chant très-facilement  Furè- 
thre,  même  quand  il  n'existe 
pas  de  rétrécissement,  cette 
exploration  ne  fournit  pas  de  données  exactes. 

Aujourd'hui,  pour  explorer  Turèthre  au  point 
de  vue  des  rétrécissements,  aussi  bien  d'ailleurs 
que  dans  tout  autre  but,  on  se  sert  des  bougies  à 
boule  en  gomme  élastique.  Ces  bougies,  dont  nous 
avons  donné  la  description,  doivent  avoir  la  tige 
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flexible,  surtout  au  niveau  de  la  partie  qui  soutient 
la  boule.  Pour  cela,  cette  tige  doit  être  un  peu 
amincie  à  ce  niveau;  cette  disposition  lui  permet- 
tant de  plier  plus  facilement  ;  Tolive  doit  être  régu- 
lière, la  pointe  pas  trop  aiguë,  et  la  base  arrondie 
et  non  taillée  à  angle  vif;  car  autrement,  elle  accro- 
cherait Turèthre  d'une  manière  pénible. 

Le  cathétérisme,  avec  cet  instrument,  est  extrê- 
mement facile.  La  verge  étant  tenue  avec  la  main 
gauche,  comme  dans  le  cathétérisme  ordinaire,  et 
relevée  légèrement,  perpendiculairement  à  Taxe 
du  corps,  on  saisit  la  bougie  avec  la  main  droite 
après  ravoir  huilée,  puis  on  Tinlroduit  dans  le 
méat;  il  ne  reste  plus  pour  arriver  jusqu'à  la  ves- 
sie, qu'à  la  pousser  doucement  en  étendant  modé- 
rément la  verge.  Si  le  canal  est  libre,  une  olive  de 
7  millimètres,  c'est-à-dire  du  n*  21  de  la  filière 
Charrière,  passe  très-facilement.  Un  seul  point 
forme  obstacle  ;  il  est  situé  à  environ  1 1  ou  1 2  cen- 
timètres du  méat  ;  c'est  le  collet  du  bulbe  qui  donne 
entrée  dans  la  portion  membraneuse.  Le  passage 
de  l'olive,  à  ce  niveau,  donne  lieu,  même  sur 
un  urèthre  sain,  à  une  légère  douleur  et  à  un  cer- 
tain besoin  d'uriner.  Le  collet  du  bulbe  peut  être 
assez  étroit  pour  ne  pas  laisser  passer  une  olive  de 
7  millimètres,  quand  même  il  n'existe  pas  de  ré- 
trécissement. Aussi,  quand,  après  avoir  attendu  un 
instant,  on  ne  peut  le  franchir,  il  faut  employer  un 
numéro  inférieur,  20  ou  19,  avec  lesquels  on  passe 
facilement. 
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La  boule  peut  aussi  s'engager  dans  le  cul-de-sac 
du  bulbe,  dont  Fampleur  est  plus  considérable  chez 
les  gens  âgés,  et  peut-être  aussi  chez  ceux  qui  ont 
abusé  de  leurs  organes  génitaux.  Dans  ce  dernier 
cas,  il  faut  placer  un  mandrin  dans  la  bougie  et 
donner  à  celle-ci  la  courbe  ordinaire  des  sondes 
métalliques;  alors  en  pratiquant  le  cathétéfisme 
à  la  manière  ordinaire,  on  arrive  à  franchir  Tobs- 
tacle. 

Dans  les  deux  cas  que  nous  venons  de  mention- 
ner, rélasticité  de  la  résistance  à  la  boule,  sa  mol- 
lesse, sa  dépression  facile,  indiquent  de  suite  qu'il 
ne  s'agit  pas  d'un  rétrécissement. 

Pour  se  rendre  un  compte  exact  de  Tétat  du 
canal,  l'important,  c'est  de  pousser  la  boule  avec 
une  grande  douceur  et  lentement.  En  l'introduisant 
avec  trop  de  rapidité,  les  sensations  n'ont  pas  le 
temps  de  se  communiquer  à  la  tige,  et  la  main  n'a 
pas  la  notion  exacte  de  ce  qui  existe.  Quand  Tex- 
ploration,  au  contraire,  est  faite  avec  méthode,  la 
boule  touchant  seule  les  parois  du  canal,  est  arrê- 
tée par  les  moindres  brides,  les  moindres  obstacles. 
On  sent,  à  la  manière  dont  elle  les  franchit,  s'ils 
sont  étroits,  s'ils  sont  durs,  quelle  est  leur  étendue. 
Si  on  a  affaire  à  un  urèthre  rétréci,  la  boule  sera 
arrêtée  en  avant  de  la  stricture,  et  sa  profondeur 
dans  l'urèthre  indiquée  par  la  longueur  de  tige  in- 
troduite dans  le  canal.  Le  relief  que  forme  la  boule 
de  la  sonde  à  l'extérieur  de  l'urèthre,  surtout  dans 
la  portion  pénienne,  relief  que  l'on  peut  sentir  avec 
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le  doigt  appliqué  sur  ses  parois,  constitue,  suivant 
M.  Guyon,  une  indication  bien  plus  exacte.  C'est, 
qu'en  effet,  la  verge  pouvant  être  plus  ou  moins 
distendue,  la  longueur  de  la  tige  contenue  dans 
Turèthre  varie  avec  elle  et  n'est  jamais  qu'approxi- 
mative. Au  delà  de  la  portion  pénienne,  la'  boule 
peut,  d'ailleurs,  quand  elle  est  volumineuse,  être 
encore  assez  facilement  sentie.  Pour  se  rendre 
compte  de  l'étroitesse  ou  de  l'étendue  du  rétrécis- 
sement, il  faut  avoir  recours  à  des  bougies  dont 
l'olive  soit  de  moins  en  moins  volumineuse.  Celle 
dont  le  diamètre  se  trouve  en  rapport  avec  celui  du 
rétrécissement,  donne  en  le  traversant  les  notions 
cherchées.  La  bougie  doit  être  retirée  avec  beaucoup 
de  précaution,  autrement  elle  accrocherait  l'orifice 
postérieur  du  rétrécissement,  et  pourrait  donner 
lieu  à  un  écoulement  de  sang  et  à  une  inflamma- 
tion du  canal. 

Quand  le  rétrécissement  n'occupe  qu'une  partie 
de  la  circonférence  de  l'urèthre,  M.  Voillemier 
emploie  des  bougies  terminées  par  un  cône  coupé 
par  moitié  dans  sa  longueur.  En  les  tournant,  sui- 
vant leur  axe,  de  manière  à  mettre  successivement 
tous  les  côtés  du  canal  en  rapport  avec  l'arête  de 
la  boule,  on  parvient  à  reconnaître  la  paroi  sur 
laquelle  siège  le  rétrécissement. 

Souvent  le  rétrécissement  est  si  étroit  qu'il  est 
impossible  d'y  faire  passer  une  bougie  à  boule,  si 
mince  qu'elle  soit  ;  il  faut  alors  recourir  à  une  bou- 
gie conique  proportionnée,  par  son  diamètre,  à 
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celui  de  Forifice  du  rétrécissement  et  la  faire  pas- 
ser au  travers.  On  n'arrive  souvent  au  but  qu'à 
force  de  tâtonnement  et  de  patience.  Certains  rétré- 
cissements sont,  en  effet,  tellement  serrés,  qu'on 
ne  parvient  qu'avec  peine  à  les  traverser  avec  une 
bougie  d'un  tiers  de  millimètre.  On  conçoit,  d'ail- 
leurs, qu'un  pareil  instrument,  s'il  indique  l'exci- 
sion de  la  stricture,  ne  peut  fournir  sur  sa  longueur 
que  des  données  très-approximatives. 

Traitement..  —  On  emploie,  pour  remédier  aux 
rétrécissements,  plusieurs  méthodes  de  traitement 
qui  doivent  être  divisées  en  deux  grandes  classes  : 
les  unes  que  l'on  peut  désigner  sous  la  dénomina- 
tion de  méthodes  de  douceur,  les  autres  sous  celle  de 
méthodes  de  force. 

Les  premières  sont  ainsi  nommées,  parce  que 
leur  application  n'exige  ni  l'emploi  de  la  force,  ni 
la  production  d'aucun  traumatisme,  ce  qui  n'existe 
pas  pour  les  secondes,  dans  lesquelles  l'urèthre  est 
plus  ou  moins  violenté. 

Les  premières  comprennent  la  dilatation  qui  se 
divise  elle  même  en  trois  espèces,  la  dilatation  tem- 
jxrraire,  la  dilatation  permanente  et  la  dilatation  immé- 
diate  progressive.  Dans  les  secondes,  tantôt  on  divise 
le  rétrécissement  par  une  section,  soit  de  dedans 
en  dehors,  soit  de  dehors  en  dedans  ;  c'est  ce  qu'on 
appelle  ruréthrotomie,  qui  peut  être,  d'après  ce  que 
nous  venons  de  dire,  interne  ou  externe;  tantôt  on 
brise  le  noyau  fibreux,  c'est  la  divulsion  qu'on 
pratique  d'avant  en  arrière  ou  d'arrière  en  mani. 
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D'autres  fois,  on  le  déchire  comme  dans  le  cathété- 
risme  forcé. 

Il  est  une  méthode  dont  nous  n'avons  pas  parlé 
encore,  c'est  celle  dans  laquelle  on  applique  à  la 
cure  des  rétrécissements,  les  modificateurs  chimi- 
ques et  physiques,  et  qui  a  reçu  le  nom  de  cautéri- 
sation. Dans  le  premier  cas,  on  se  sert  de  nitrate 
d'argent  ou  même  de  potasse  caustique;  dans  le 
second,  de  la  galvanocaustique. 

Ainsi  donc  : 

(temporaire, 
de  douceur j.l dilatation  . . .  jpermanente. 

(  (immédiate  progressive. 

i.  .^^„_    (d'avant  en  arrière, 
mterne. .  ^'arrière  en  avant. 
X  (avec  conducteur, 

exierne. .  jg^^^^  conducteur. 

LiV.,ieî««        (d'avant  en  arrrière. 
f^^^"'^^°°---- {d'arrière  en  avant. 

^cathétérisme  forcé. 

[par  le  nitrate  d'argent  ou  la  potasse  caus- 
^ Cautérisation  j     tique. 

Ipar  la  galvano-caustique. 

MÉTHODES   DE   DOUCEUR. 

Dilatation.  —  La  dilatation  est  un  mode  de  trai- 
tement qui  consiste  dans  Tintroduction,  à  travers 
le  canal  rétréci,  d'une  série  d'instruments  appro- 
priés, dont  le  calibre  va  croissant  petit  à  petit,  et 
régulièrement,  depuis  le  commencement  du  traite- 
ment jusqu'à  la  fin  (1). 

Dans  cette  méthode  de  traitement,  on  peut  faire 

(I)  Curtis.  Étude  sur  la  dilatation  des  rétrécissements  de  Vurèthre, 
,  Thèse.  Paris,  1876,  n<'  380, 
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passer  dans  Turèthre,  à  des  intervalles  plus  ou 
moins  éloignés^  une  série  d'instruments  de  plus  en 
plus  volumineux,  qu'on  retire  aussitôt.  C'est  la  di- 
lalalion  temporaire. 

Ou  bien  l'instrument,  une  fois  introduit,  est  fixé 
à  demeure  pendant  plusieurs  jours,  jusqu'à  ce  qu'il 
soit  enlevé  pour  être  remplacé  par  un  autre  d'un 
volume  plus  considérable.  C'est  la  dilatation  per^^ 
manente. 

Quelquefois  on  laisse  l'instrument  à  demeure 
dans  le  canal  pendant  un  certain  temps,  de  quel- 
ques minutes  à  une  heure,  et  on  le  retire  pour  le 
remplacer,  un  ou  deux  jours  après,  par  un  instru- 
ment plus  volumineux  qu'on  laisse  séjourner  de  la 
même  façon.  C'est  une  combinaison  des  deux  es- 
pèces de  dilatation  que  nous  venons  de  définir,  à 
laquelle  on  pourrait  donner  le  nom  de  dilatation 
mixte. 

De  tous  les  modes  de  traitement  des  rétrécisse- 
ments, la  dilatation  est  le  plus  ancien.  Dans  ces 
derniers  temps,  on  Pa  laissé  un  peu  de  côté.  Quel- 
ques-uns, comme  M.  Perrin,  l'ont  même  aban- 
donné complètement  pour  les  méthodes  nouvelles; 
mais  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  c'est,  de  tous 
les  procédés,  le  plus  inoffensif,  le  mieux  approprié 
à  tous  les  cas,  surtout  au  début. 

Dilatation  temporaire.  —  Pour  pratiquer  la  dilata- 
tion temporaire,  on  se  sert  de  bougies;  ces  instru- 
ments, par  leur  poli,  sont  parfaitement  appropriés 
à  cet  usage.  Us  peuvent  être  souples  ou  rigides. 


2&4  MALADIES  DE  L'URËTHRE. 

Cependant,  comme  dans  les  numéros  inférieurs  il 
n^existe  pas  de  bougies  rigides,  force  est  d'employer 
les  bougies  flexibles,  au  moins  au  début.  Celles-ci 
sont  d'ailleurs,  à  ce  moment,  beaucoup  plus  pro- 
pres à  s'adapter  à  la  forme  du  rétrécissement,  et, 
par  conséquent,  plus  faciles  à  introduire.  Le  con- 
traire arrive,  quand  un  certain  degré  de  dilatation 
a  été  déjà  obtenu,  et  Tusage  des  bougies  rigides  est 
alors  d'autant  plus  préférable  que  leur  gradation 
est  plus  régulière. 

Les  bougies  flexibles  sont  en  gomme  élastique  ; 
Cependant,  quand  le  rétrécissement  est  très-étroit, 
oïl  peut  avoir  recours  aux  bougies  de  baleine  qui 
n'ont  pas,  comme  les  précédentes,  l'inconvénient 
dé  plier  au  moindre  obstacle.  Les  bougies  rigides 
sont  celles  de  Béniqué,  dont  nous  avons  donné  la 
description  plus  haut.  Les  bougies  en  gomme  élas- 
tique doivent  être  terminées  par  un  cône  surmonté 
d'un  renflement  olivaire,  si  ce  n'est  dans  les  petits 
numéros,  qui  sont  forcément  tout  à  fait  coniques. 
Ces  sondes  sont  droites  ;  mais,*  dans  les  numéros 
supérieurs,  on  peut,  tout  en  leur  conservant  une 
certaine  flexibilité,  leur  donner  une  courbure  fixe, 
ce  qui  n'enlève  rien  à  leur  douceur,  mais  les  em- 
pêche de  comprimer  d'une  manière  fâcheuse 
l'urèthre  à  sa  courbure. 

L'urèthre  ayant  été  exploré,  et  le  rétrécissement 
reconnu,  si  le  cas  est  facile,  le  chirurgien  prend 
une  bougie  d'un  diamètre  un  peu  inférieur  à 
celui  du  rétrécissement,  et  il  l'introduit  dans  le 
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canal  après  Tavoir  saisie  entre  le  pouce  et  Tindex 
droits,  tandis  qu'il  relève  la  verge  perpendiculaire- 
ment au  ventre,  en  rallongeant  légèrement,  après 
l'avoir  saisie  derrière  le  gland,  entre  l'annulaire  et 
le  médius  ;  qu'il  soit  à  droite  ou  à  gauche  du  ma- 
lade,  peu  importe .  Au  niveau  de  la  fosse  navicu- 
laire,  la  bougie  doit  suivre  la  paroi  inférieure  du 
canal  pour  ne  pas  accrocher  la  valvule  de  Guérin, 
sur  la  paroi  supérieure.  A  mesure  que  la  bougie 
avance,  on  cesse  d'en  être  maître;  il  n'y  a  plus 
qu'à  la  pousser  avec  douceur,  la  retirant  de  quel- 
ques centimètres,  si  on  la  sent  arrêtée,  pour  la  faire 
avancer  de  nouveau.  Si  elle  rencontre  encore  un 
obstacle,  on  répète  la  même  manœuvre,  on  la  fait 
tourner  sur  son  axe,  tantôt  de  droite  à  gauche,  tan- 
tôt de  gauche  à  droite,  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  trouvé 
sa  route,  mais  sans  jamais  user  de  la  force.  On  re- 
connaît que  la  bougie  est  engagée  dans  le  rétrécis- 
sement, quand,  en  la  retirant,  on  sent  qu'elle  est 
tenue  et  plus  ou  moins  serrée. 

La  bougie  une  fois  introduite,  on  la  retire  dou- 
cement,, et  on  la  remplace  par  une  autre  du 
numéro  immédiatement  supérieur;  c'est-à-dire, 
d'après  la  filière  Gharrière,  plus  grosse  d'un  tiers 
de  millimètre.  On  recommencera  la  même  opéra- 
tion  jusqu'à  ce  qu'on  entre  avec  facilité,  et  supposé 
que  l'introduction  d'une  seule  bougie  ait  été  pos- 
sible, il  faut  s'en  tenir  là  plutôt  que  d'employer  la 
force. 

Dans  les  cas  difficiles,  les  manœuvres  sont  les 
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mêmes;  on  doit  seulement  multiplier  les  essais,  ne 
pas  perdre  patience,  et  si  le  cas  est  urgent,  dans 
une  rétention  d'urine,  par  exemple,  persister  jus- 
qu'à ce  que  Timpossibilité  d'arriver  dans  la  vessie  . 
soit  complètement  démontrée.  C'est  ici  surtout  qu'il 
faudra  bien  se  garder  d'employer  la  force;  car  les 
tâtonnenients  prolongés,  la  fatigue  et  l'irritation  qui 
en  résultent,  pourraient  entraîner  le  chirurgien  à 
brusquer  la  manœuvre,  amener  des  fausses  routes 
et  compliquer  le  traitement.  Quand  le  cas  n'est  pas 
très-urgent,  il  serait  nuisible  de  prolonger  aussi 
longtemps  les  manœuvres.  S'il  existe  une  rétention 
d'urine,  la  bougie,  loin  de  la  compliquer,  en  obli- 
térant l'urèthre,  comme  on  serait  tenté  de  le  croire, 
facilitera  sa  sortie,  et  après  quelques  efforts,  quel- 
ques angoisses,  le  malade  se  sentira  soulagé  (1), 

Si  l'introduction  de  la  bougie  a  offert  beaucoup 
de  difficulté,  on  la  laisse  en  place,  pendant  deux 
ou  trois  jours;  l'enlever  serait  risquer  de  ne  pou- 
voir la  remplacer  par.  une  autre.  Quand,  par  cette 
dilatation  permanente,  on  a  obtenu  un  élargisse- 
ment suffisant  de  la  coarctation,  on  enlève  la  bou- 
gie et  on  en  introduit  un  autre  d'un  diamètre  pro- 
portionné à  la  dilatation  obtenue. 

Si,  malgré  toutes  les  tentatives,  la  bougie  n'était 
pas  parvenue  à  franchir  l'obstacle,  on  la  pousse- 
rail  contre  le  rétrécissement  et  on  l'y  laisserait  à 
demeure.  Cette  manœuvre  est  quelquefois  suffî- 

(I)  Gartis.  Ouvrage  cité. 
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santé,  non-seulement  pour  débarrasser  le  malade, 
qui  urine  ensuite  plus  facilement,  mais  encore 
pour  ouvrir  un  chemin  à  la  bougie,  dont  le  passage 
au  travers  de  la  coarctation  s'effectue  dès  lors  faci- 
lement. 


i 


Bougies  tortillées  de  Leroy  (d'ÉtioUes. 
(Thompson,  Maladies  des  voies  urinaires,  p.  172,  fig.  34.) 

11  est  quelquefois  utile,  pour  franchir  le  rétrécis- 
sement, de  tortiller  la  bougie  à  son  extrémité  vési- 
cale.  On  donne  alors  à  cette  extrémité  la  forme 
d'une  baïonnette,  d'une  vrille.  Pour  rendre  cette 
courbure  durable,  M.  Guy  on  trempe,  à  plusieurs 
reprises,  la  pointe  dans  le  coUodion,  après  l'avoir 
chaque  fois  laissé  sécher.  Cet  enduit  résiste  à  l'urine 
pendant  un  temps  assez  prolongé;  cependant,  il 
faut  prendre  garde  qu'il  ne  soit  trop  épais  ;  car  il 
serait  susceptible  de  se  détacher  et  de  tomber  dans 
la  vessie. 

Les  bougies  introduites  ne  dépassent  guère  le 


H.  Piiîard. 
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numéro  20  à  21  >  c'est-à-dire  7  à  8  millimètres.  Les 
petites  bougies  en  gomme  sont^  comme  nous  Pavons 
dit,  graduées  à  un  tiers  de  millimètre  ;  mais  on 
n'obtient  pas,  dans  des  bougies  flexibles,  une  gra- 
duation aussi  exacte  que  dans  les  bougies  métalli- 
ques; aussi  est-il  bon  de  s'assurer,  au  moment  d'en 
faire  usage,  par  l'emploi  de  la  filière,  à  quel  numéro 
on  a  affaire.  Non-seulement  de  cette  manière  on 
reconnaît  si  le  diamètre  de  la  bougie  employée  est 
exact,  mais  on  en  trouve  aussi  dont  le  calibre  est 
un  peu  inférieur  ou  supérieur,  ce  qui  peut  être 
d'une  grande  utilité  dans  la  pratique.  D'ailleurs, 
une  fois  arrivé  à  4  millimètres,  rien  n'empêche,  à 
moins  que  le  canal  ne  soit  très-sensible,  d'avoir 
recours  aux  bougies  d'étain,  graduées  très-exacte- 
ment à  un  sixième  de  millimètre,  d'après  la  filière 
de  Béniqué  (1). 

A  chaque  séance,  on  commence  par  réintroduire 
le  dernier  numéro  (ou  les  deux  derniers  numéros 
de  la  séance  précédente  ;  ce  n'est  que  si  leur  pas- 
sage est  facile  qu'on  fait  passer  celle  d'un  diamètre 
immédiatement  supérieur.  Le  plus  souvent,  on  ne 
peut  gagner  qu'un  numéro  à  chaque  séance,  quel- 
quefois deux,  bien  rarement  trois. 

Mais  ici  se  présente  une  manière  de  faire  qui  a 
donné  lieu  à  discussion.  Parmi  les  chirurgiens,  les 
uns,  tels  que  Nélaton,  Philips,  Giviale,  Guyon, 
laissent  séjourner  dans  le  canal  la  dernière  bougie 

(i)  Curtis.  Ouvrage  cité. 
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introduite,  pendant  un  temps  variable  :  Nélaton 
jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  cuisson,  Civiale  pendant  deux 
à  cinq  minutes.  Gosselin  fait  deux  séances  de  dila* 
tation  dans  la  journée,  une  le  matin  et  une  autre 
le  soir  :  il  laisse  chaque  fois  la  bougie  un  quart 
d'heure  dans  le  canal. 

Les  autres  chirurgiens,  parmi  lesquels  il  faut 
citer  Béniqué  et  Thompson,  la  retirent  immédiate* 
ment.  La  première  manière  de  faire  tient  à  la  fois 
de  la  dilatation  temporaire  et  de  la  dilatation  per-t 
manente;  mais,  celle-ci  ayant  une  efficacité  bien 
plus  considérable  que  l'autre,  n'est-il  pas  logique 
d'admettre  que,  si  Turèthre  n'est  pas  trop  sensible, 
on  pourra  avoir  recours  avec  avantage  à  la  mé^ 
thode  dont  nous  parlons,  et  à  laquelle  on  pourrait 
donner  le  nom  de  dilatation  mixte  ? 

C'est  la  manière  dont  le  malade  supportera  la 
dilatation,  bien  plus  que  le  chirurgien,  qui  devra 
fixer  l'intervalle  à  mettre  entre  les  séances.  Civiale 
fait  une  séance  chaque  jour,  Thompson  tous  les 
trois  jours.  Mais  encore  une  fois,  cela  dépend  de  la 
susceptibilité  du  malade  et  de  la  sensibilité  du  ca- 
nal Chez  l'un,  on  peut  répéter  l'introduction  tous 
les  jours  et  même  deux  fois  par  jour  comme 
Gosselin,  chez  un  autre  tous  les  trois  jours  ;  chez 
un  troisième,  il  faut  agir  encore  plus  lentement* 
Entre  les  séances,  le  malade  n'a  pas  à  suivre  un 
régime  spécial,  si  ce  n'est  qu'il  doit  s'abstenir  de 
tout  excès  alcoolique  ou  vénérien.  Les  occupations 
journalières  ne  doivent  pas  être  interrompues^ 
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pourvu,  toutefois,  qu'elles  ne  soient  pas  cause  d'une 
trop  grande  fatigue.  En  cas  d'embarras  gastrique, 
Thompson  conseille  les  évacuants,  et  d'administrer 
les  jours  suivants  du  sulfate  de  quinine  à  la  dose 
de  0,10  à  0,15  cent,  en  deux  fois  différentes. 

Le  malade,  suivant  ce  chirurgien,  ne  doit  uriner 
que  deux  heures  au  moins  après  la  séance  ;  et,  si 
la  miction  provoque  une  trop  vive  cuisson,  on 
pourrait,  au  cas  où  les  urines  seraient  acides,  admi- 
nistrer les  alcalins. 

Quand  on  arrive  au  numéro  le  plus  élevé,  on  ne 
doit  pas  hésiter,  si  le  méat  est  un  obstacle  à  leur 
introduction,  à  en  faire  le  débridement,  soit  au 
moyen  de  l'uréthrotomé  à  bascule,  de  Civiale, 
soit  avec  le  bistouri,  dont  le  tranchant  doit  agir  sur 
l'angle  inférieur. 

Si  ce  traitement  donne  lieu  à  quelques  accidents, 
tels  que  nausées,  vomissements,  frissons,  irritabi- 
lité excessive  de  Turèthre,  il  faut  donner  au  ma- 
lade et  à  l'urèthre  le  temps  de  se  remettre  ;  puis, 
au  bout  de  quelques  jours,  si  de  nouvelles  tenta- 
tives provoquent  les  mêmes  phénomènes,  un  autre 
traitement  doit  être  mis  en  usage. 

Mais  il  est  d'autres  circonstances  qui  rendent 
impossible  le  traitement  par  la  dilatation.  Ainsi, 
on  rencontre  des  rétrécissements  dont  la  dilatation 
s'effectue  régulièrement  pendant  un  certain  temps; 
puis,  malgré  la  stricte  observation  des  règles  et  les 
tentatives  répétées,  il  est  impossible  de  passer  à 
un  numéro  supérieur,  heureux  encore  quand  le 
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canal  ne  diminue  pas.  C'est  rirritabU  stricture  des 
Anglais. 

Dans  d'autres  cas,  tout  a  bien  marché  jusqu'à  la 
fin.  On  croit  le  malade  guéri  lorsque  la  coarctation 
se  reproduit  tout  à  coup.  C'est  le  résilient  stricture 
des  Anglais. 

Le  traitement  est  terminé  quand  le  chirurgien 
fait  passer  une  bougie  de  7  millimètres,  c'est-à-dire 
le  n**  21  de  la  filière  Charrière. 

Une  fois  hors  des  mains  du  chirurgien,  le  ma- 
lade devra  entretenir  lui-même  la  dilatation  de  son 
canal.  Pour  cela,  il  prendra  une  bougie  d'un  dia- 
mètre de  deux  ou  trois  numéros  inférieurs  à  celui 
de  la  bougie  passée  la  dernière  fois,  et  il  se  la  pas- 
sera d'abord  tous  les  cinq  jours,  pendant  une  ou 
deux  semaines,  ensuite  une  fois  par  semaine,  puis 
tous  les  quinze  jours;  enfin,  une  fois  tous  les 
mois, 

La  durée  de  ce  traitement  est  variable.  Sur 
soixante-dix  cas,  M.  Curtis  a  trouvé  une  moyenne 
de  vingt-huit  jours  pour  la  durée  totale  du  traite- 
ment, et  de  trois  jours  pour  avancer  d'un  numéro. 
Dilatation  permanente.  —  C'est  encore  aux  bougies 
et  non  aux  sondes  qu'il  faut  avoir  recours  pour  la 
dilatation  permanente.  Ce  qui  pourrait  empêcher 
remploi  de  ce  genre  d'instrument,  c'est  la  crainte 
de  provoquer  la  rétention  d'urine  ;  mais,  bien  au 
contraire,  il  est  d'observation  que,  loin  de  la  pro- 
voquer, la  présence  d'une  bougie  dans  l'urèthre  la 
fait  cesser,  et  que  l'urine  se  met  à  couler  entre  les 
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parois  de  Tiirèthre  et  la  bougie,  quelques  heures 
au  plus  tard,  après  que  celle-ci  est  parvenue  dans 
la  vessie. 

La  bougie  introduite  dans  Purèthre  doit  être 
d'un  diamètre  inférieur  au  rétrécissement,  de  ma- 
nière à  pouvoir  passer  librement  dans  le  canaL 
Une  sonde  pourrait  assurément  remplacer  la  bou- 
jgie,  mais  son  calibre  n'atteindrait  jamais  la  finesse 
de  cette  dernière,  ce  qui  serait  un  obstacle  à  son 
introduction  dans  le  rétrécissement. 

Si  on  a  eu  beaucoup  de  peine  à  franchir  le  rétré- 
cissement, et  que  le  résultat  n'ait  pu  être  obtenu 
qu'avec  un  instrument  rigide,  il  faut  laisser  celui-ci 
en  place  pendant  24,  48,  ou  72  heures.  Au  bout  de 
ce  temps,  Turèthre  sera  assez  dilaté  pour  être  tra- 
versé facilement  par  un  instrument  plus  volumi- 
neux. 

Etant  donné  un  malade  atteint  de  rétrécissement 
auquel  on  veut  appliquer  la  dilatation  permanente, 
on  prend  une  bougie  bien  souple,  dont  le  diamètre, 
comme  nous  venons  de  le  dire,  soit  inférieur  au 
rétrécissement,  et  on  la  pousse  dans  le  canal,  mais 
en  ayant  soin  qu'elle  n'arrive  pas  jusqu'à  la  vessie, 
car  son  séjour  risquerait  d-irriter  ses  parois.  Ce 
résultat  s'obtient  plus  facilement  avec  une  sonde 
de  diamètre  approprié;  car  l'urine,  cessant  de  cou- 
ler, aussitôt  qu'elle  franchit  le  col  pour  rentrer 
dans  l'urèthre,  on  sait  de  suite  qu'elle  n'est  plus 
dans  la  vessie  (!)• 

'  t1)  Curtis.  Ouvrage  cité, 
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Phénomènes  qui  accompagnmt  la  dilatation  perma^ 
nente.  —  Douleur.  —  La  sonde  ne  produit  quelque- 
fois aucune  douleur;  quand  il  en  existe,  elle  est 
ordinairement  supportable  ;  parfois  elle  est  intolé- 
rable. Quand  il  en  est  ainsi,  il  est  évident  qu'il  faut 
renoncer  à  ce  mode  de  traitement. 

Spasme.  —  La  présence  d'un  corps  étranger  dans 
Turèthre  provoque  du  spasme  de  ses  fibres  muscu- 
laires^ en  sorte  que  la  bougie  est  tantôt  serrée^ 
tantôt  relâchée;  mais  ces  phénomènes  ont  peu 
d'importance  au  point  de  vue  pratique. 

Écoulement.  —  La  présence  de  la  sonde  irritant 
la  muqueuse  uréthrale  est  cause  d'un  écoulement 
qui  apparaît  au  bout  d'un  temps  variable  de  vingts 
quatre  heures  à  quatre  jours,  La  plupart  des  cbirur^ 
giens  regardent  cet  écoulement  comme  favorable, 
si  ce  n'est  cependant  quand  l'inflammation  devient 
trop  vive;  il  est  constant  néanmoins,  d'après 
M.  Guyon,  que  la  dilatation  peut  suivre  une  marche 
régulière,  sans  qu'il  existe  aucune  suppuration. 

Changement  de  l'instrument.  —  Déjà  au  bout  de 
vingt-quatre  heures  la  bougie  devient  beaucoup 
plus  libre  et  se  meut  dans  l'urèthre  avec  une  grande 
facilité.  On  pourrait  dès  lors  la  remplacer  par  une 
autre  plus  volumineuse  ;  cependant  il  est  bon  d'at- 
tendre plus  longtemps.  Civiale  la  laisse  de  quatre 
à  six  jours.  Quand  la  bougie  a  été  retirée,  on  la 
remplace  par  une  autre  dont  le  diamètre,  supérieur 
à  celui  de  la  précédente,  lui  permette  néanmoins 
de  jouer  facilement  dans  l'urèthre.  On  ne  l'enfon- 
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cera  aussi  que  jusqu'au  col  de  la  vessie.  Cette  bou- 
gie sera,  comme  la  précédente,  remplacée  par  une 
troisième;  mais  auparavant  il  faudra,  d'après 
Thompson,  donner  un  peu  de  repos  à  Turèthre  ;  le 
malade  peut  ainsi  jouir  pendant  une  ou  deux  nuits 
d'un  sommeil  réparateur  qui  permet  de  continuer 
la  dilatation  avec  plus  de  succès. 

Les  soins  généraux  à  donner  au  malade  sont  les 
mêmes  que  ceux  de  la  dilatation  temporaire.  De 
plus,  le  malade  doit  garder  le  repos,  si  ce  n'est  un 
repos  absolu,  au  moins  un  repos  relatif;  c'est-à-dire 
qu'il  ne  peut  en  aucune  façon  non-seulement  se 
livrer  à  ses  occupations  ordinaires,  mais  encore 
se  donner  un  trop  grand  mouvement.  11  doit  rester 
étendu  sur  un  canapé,  quand  il  n'est  pas  au  lit. 

Suite  du  traitement.  —  Quand  rien  ne  vient  en- 
traver la  marche  du  traitement,  on  continue  la  di- 
latation ;  mais,  d'après  M.  Guyon  (1),  il  ne  faut  pas 
la  pousser  au  delà  de  4  à  5  millimètres  ;  il  est  pré- 
férable, quand  on  en  est  arrivé  là,  de  continuer  le 
traitement  au  moyen  de  la  dilatation  temporaire. 
Le  malade  doit  ensuite  soutenir  la  guérison,  en  se 
passant  des  sondes,  comme  dans  la  dilatation  tem- 
poraire, 

La  sonde  à  demeure  reste  en  moyenne  de  sept 
à  quatorze  jours  ;  si  on  leur  ajoute  le  temps  néces- 
saire à  la  dilatation  temporaire,  on  voit  que  le  trai- 
tement dure  environ  un  mois, 

(4)  Curtis.  Ouvrage  cité. 
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Comme  résultat,  le  traitement  par  la  dilatation 
permanente  ou  la  dilatation  temporaire  offre  assu* 
rément  moins  de  chances  de  durée  que  celles  don- 
nées par  Turéthrotomie.  Ce  fait  avait  déjà  été  con- 
staté par  Dupuytren,  qui,  comme  nous  l'avons  dit, 
n'avait  recours  qu'à  cette  méthode  pour  guérir  les 
rétrécissements. 

Un  rétrécissement  traité  par  la  dilatation  revient 
souvent  si  vite  à  son  premier  état,  qu'on  pei'd,  en 
quelques  jours,  tout  le  fruit  du  traitement,  et  que, 
au  bout  de  ce  temps,  son  étroitesse  se  reproduit 
telle  qu'elle  était  primitivement.  C'est  un  résultat 
qui  s'observe  encore  plus  souvent  après  la  dilata- 
tion permanente,  qu'après  la  dilatation  temporaire. 

Manière  d'agir  des  bougies.  —  Si  on  examine  ce  qui 
a  été  dit  par  les  auteurs  sur  ce  sujet,  on  voit  que 
trois  théories  ont  été  surtout  en  faveur  :  la  théorie 
mécanique,  la  théorie  vitale,  la  théorie  inflamma- 
toire. 

l""  La  théorie  mécanique  est  celle  de  Reybard.  Pour 
lui,  les  bougies  dans  la  dilatation  agissent  à  la  ma- 
nière d'un  coin,  en  écartant  les  parois  uréthrales. 
Mais  quand  on  songe  que  la  bougie  doit  être  d'un 
diamètre  inférieur  au  rétrécissement,  on  voit  que 
cette  explication  n'est  pas  la  vraie. 

2^  La  théorie  vitale  est  celle  de  Dupuytren.  Igno- 
rant sous  quelle  influence  s'élargit  le  rétrécissement 
dans  la  dilatation,  il  fait  intervenir,  pour  expliquer 
ce  phénomène,  quelque  chose  de  vital,  c'est-à-dire 
un  nescio  quid  qui  n'est  pas  de  la  mécanique  pure. 
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Mais  c^est  là  une  explication  bien  vague  et  qui  n'ap- 
prend rien. 

3*"  La  théorie  inflammatoire  est  celle  que  les  au- 
teurs contemporains  ont  adoptée  :  Thompson,  Pei> 
rin,  Civiale,  Voillemier. 

Il  se  passe  là,  d'après  M.  Voillemier,  un  ensem- 
ble de  phénomènes  organiques,  provoqués  par  la 
présence  du  corps  étranger,  et  dont  le  résultat  est 
la  résorption  et  Tatrophie  des  parties  qui  consti- 
tuent les  rétrécissements. 

Quand  la  sonde  est  dans  Turèthre  depuis  quel- 
que temps,  la  muqueuse  se  congestionne,  les  vais* 
seaux  se  gonflent,  il  s'en  forme  même  de  nouveaux, 
un  écoulement  abondant  apparaît  et  repousse  la 
muqueuse,  en  sorte  que  celle-ci  s'éloigne  du  corps 
étranger.  Si  bien  qu'une  bougie,  qu'on  avait  eu 
d'abord  de  la  peine  à  introduire,  peut,  au  bout  de 
quelques  jours,  être  remplacée  par  une  autre  beau- 
coup plus  volumineuse. 

Cet  écartement  s'opère,  d'après  M.  Voillemier, 
sous  rinfluénce  de  la  destruction,  ou  mieux  de  la 
résorption  d'une  partie  des  éléments  du  rétrécisse^ 
ment. 

Aussi  M,  Voillemier  considère-t-il  l'inflammation 
et  la  suppuration  comme  nécessaires,  MaisM.  Guyon 
et  Civiale  ont  vu  des  rétrécissements  guérir  par  la 
dilatation,  sans  qu'il  y  oit  eu  écoulement,  en  sorte 
qu'il  est  peut-être  prudent  de  faire  des  réserves  au 
sujet  de  cette  théorie.  Néann^oins  c'est  assurénient 
la  plus  vraisemblable, 
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h&s  accidenti  sont  de  deux  sortes.  Les  uns  sont  la 
conséquence  de  l'emploi  méthodique  des  bougies  ; 
les  autres  doivent  être  attribués  au  chirurgien,  soit 
que  l'application  ait  été  intempestive,  soit  quUl  y 
ait  eu  maladresse  ou  imprudence. 

Parmi  ces  accidents,  les  uns  n'exigent  qu'un 
temps  d'arrêt  dans  le  traitement  ;  les  autres  consti- 
tuent quelquefois  des  complications  sérieuses  et 
forcent  parfois  à-  renoncer  à  la  dilatation. 

1°  Douleur.  —  La  dilatation  temporaire  ne  donne 
que  rarement  lieu  à  une  douleur  sensible,  quand 
elle  est  employée  avec  prudence.  11  n'en  est  pas  de 
même  de  la  dilatation  permanente  qui  cause  tou- 
jours une  douleur  plus  ou  moins  considérable. 
Cette  douleur  finit  ordinairement  par  s'apaiser, 
mais,  dans  certains  cas,  elle  devient  insupportable 
et  force  à  renoncer  au  traitement.  M,  Curtis  pense 
que,  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  cette  dou- 
leur est  due  à  la  cystite. 

2^  Spasme  uréthral.  ~  Ce  n'est  pas  un  accident 
aussi  grave  que  la  douleur,  et  qui  puisse  faire  re- 
noncer à  la  dilatation  ;  mais  il  avertit  le  chirurgien 
de  la  susceptibilité  du  sujet  et  qu'il  n'agit  pas  avec 
d'assez  grandes  précautions.  On  le  reconnaît  à  la. 
difficulté  qu'éprouve  la  sortie  de  l'urine  et  à  ce  que 
la  bougie,  facile  à  introduire  dans  certains  cas,  l'est, 
au  contraire,  très-difficilement  dans  d'autres, 

3*^*1(1  rétention  d'urine  doit  être  ordinairement  at- 
tribuée à  la  congestion  des  parties  ou  a  la  perle  de 
tonicité  de  fibres  musculaires  de  la  vessie;  aussi 
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faut-il,  pour  la  faire  cesser,  avoir  recours  à  un  traite- 
ment ântiphlogistique.  Elle  peut  être  aussi,  comme 
nous  venons  de  le  dire,  la  conséquence  du  spasme. 

M.  Guyon  a  vu  survenir,  pendant  la  dilatation, 
une  hémorrhagie  grave  et,  une  autre  fois,  une  cow- 
perite.  La  prostatite  a  été  vue  quelquefois. 

Dans  tous  ces  cas,  on  applique  un  traitement  ap- 
proprié et  on  poursuit  la  dilatation. 

4**  Cystite.  C'est,  d'après  M.  Gurtis,  l'accident  qui 
fait  le  plus  souffrir  les  malades  pendant  la  dilata- 
tion. Elle  contre-indique  formellement  la  continua- 
tion du  traitement. 

5^  Orchite.  C'est  un  des  accidents  [de  la  sonde  à 
demeure;  mais  elle  n'est  ordinairement  ni  aussi 
grave,  ni  aussi  douloureuse  que  Torchite  blennor- 
rhagique  ;  il  suffit  du  repos,  des  cataplasmes  et  des 
purgatifs  pour  la  traiter. 

6*  La  fièvre  uréthrale  peut  survenir  pendant  le 
traitement  par  la  dilatation;  mais,  comme  nous 
traiterons  ce  sujet  plus  tard,  nous  n'en  parlerons 
pas  maintenant.  Cependant,  je  dois  dire  que  s'il  se 
présentait  des  phénomènes  de  ce  genre,  il  faudrait 
SHispendre  la  dilatation  pour  la  reprendre  ensuite, 
après  un  traitement  approprié. 

Avantages  et  désavantages  de  la  dilatation.  —  Âpprè- 
dation.  —  La  dilatation  temporaire  offre  plusieurs 
avantages  : 

V  Elle  est  innocente,  puisqu'elle  ne  cause  pas  la 
mort,  si  ce  n'est  chez  ceux  qui  ont  une  maladie 
grave  des  reins. 
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2**  Elle  laisse  la  liberté  aux  malades  qui  peuvent 
vaquer  à  leurs  affaires. 

Mais  elle.offM,  d'un  autre  côté,  les  désavantages 
suivants  : 

1°  Elle  est  longue,  puisqu'elle  dure  environ  un 
mois. 

2"*  Les  récidives,  comme  nous  Tavons  dit,  peuvent 
être  très-promptes  et,  pour  ainsi  dire,  instantanéesi 
à  la  suite  de  la  dilatation  ;  mais,  dans  les  cas  favo- 
rables, elle  donne  des  résultats  aussi  durables  que 
les  autres  méthodes. 

Les  accidents  très-rares  sont  les  uns  insignifiants 
et  dus  à  la  manière  de  faire  ;  les  autres,  graves, 
peuvent  faire  rejeter  cette  méthode. 

Appréciation.  —  On  peut  dire  que  dans  les  cas 
simples,  quand  on  a  affaire  ni  à  un  rétrécissement 
trop  ancien,  ni  d'origine  traumatique,  ni  récidivé, 
c'est  à  cette  méthode  qu'il  faut  avoir  recours,  à 
cause  surtout  de  son  innocuité.. 

Dilatation  permanente.  —  C'est  une  méthode  sûre 
et  rapide,  qualités  compensées  par  le  peu  de  durée 
de  son  action,  car  les  récidives  sont  ici  plus  fré- 
quentes que  pour  toutes  les  autres  méthodes  ;  d6 
plus,  elle  a  l'inconvénient  de  retenir  les  malades 
aussi  longtemps  qu'une  véritable  opération.  Elle 
donne  lieu,  en  outre,  à  la  cystite,  à  la  fièvre  uré- 
thrale. 

C'est,  en  somme,  une  méthode  de  traitement  peu 
avantageuse  et  qui  ne  doit  guère  être  employée 
que  comme  accessoire  des  autres  méthodes,  soit 
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pour  préparer  la  dilatation  temporaire,  soit  Turé- 
throtomie  interne  ou  la  dilatation  dans  les  cas  de 
rétrécissenients  très-étroits. 

Indications.  —  Des  indications  et  contre-indications 
de  la  dilatation  temporaire.  —  Elle  convient  aux  ré- 
trécissements simples,  récents,  non  récidives,  sur- 
tout n^ayànt  pas  subi  d'opération  antériôure  et  pas 
trop  étroits. 

Elle  ne  convient  pas  : 

l""  Dans  les  rétrécissements  du  méat;  celui-ci 
doit  être  débridé,  la  dilatation  ne  peut  rien  contre 
son  atrésie. 

2**  Dans  les  rétrécissements  de  la  portion  pé- 
nienne,  parce  qu'ils  opposent  une  très-grande  ré- 
sistance à  la  dilatation;  mais  ce  n'est  pas  une 
contre-indication  formelle. 

S''  Dans  les  rétrécissements  cicatriciels,  qui,  la  plu- 
part du  temps,  sont  trop  durs  pour  se  laisser  dilater. 

4"  Dans  les  rétrécissements  très-étroits  (il  faut 
qu'ils  aient  au  moins  3  millimètres),  non  pas  à 
cause  de  leur  étroitesse,  mais  parce  que  celle-ci 
est  un  signe  d'ancienneté. 
'  Il  y  a  des  complications  qui  font  qu'on  est  dans 
la  nécessité  de  recourir  à  l'uréthrotomie  ;  ce  sont  : 

1"*  Celles  qui  rendent  l'introduction  des  bougies 
fréquente  et  difficile  :  fausses  routes,  fistules  uré- 
thrales,  abcès,  tumeurs,  infiltration  urineuse  ; 

2**  Quand  il  y  a  urgence  ; 
.  S""  Quand  l'urèthre  est  dilaté  en  arrière  du  rétré- 
cissement ; 
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4**  Quand  il  y  a  rétention  d'urine  chronique  et 
partielle,  avec  cystite  chronique  ;  car,  alors,  il  y  a 
stagnation  et  décomposition  ammoniacale  de  Tu- 
rine,  donnant  lieu  parfois  à  des  phénomènes  de 
résorption  (fièvre,  vomissements,  diarrhée). 

Là  rétention  aiguë  ne  eontre-indique  pas  la  dila* 
tation. 

5"*  La  néphrite,  comme  nous  Pavons  déjà  vu,  est 
une  contre-indication  formelle,  et,  si  Ton  voit  que 
le  malade  puisse  la  supporter,  c'est  à  TurétHroto- 
mie  qu'il  faut  recourir. 

Enfin,  ce  procédé  peut  être  inefficace  ou  même 
occasionner  des  accidents  ;  de  là  deux  sortes  de 
contre-indications  : 

1^  Impuissance  du  procédé.  C'est  le  cas  des  rétré- 
cissements irritables  qui  refusent  de  se  laisser  dila- 
ter, quand  on  les  prend  par  la  douceur,  ou  qui  don- 
nent lieu  à  des  accidents,  quand  ou  veut  employer 
la  force,  en  sorte  qu'on  perd  le  terrain  gagné,  parce 
qu'ils  reviennent  sur  eux-mêmes.  D'autre»  rétré- 
cissements dont  nous  avons  parlé  et  que  les  Anglais 
appellent  résilient  coarctation,  reviennent  toujours  à 
leur  étroitesse  primitive.,  quand  la  bougie  est  en- 
levée, r   ; 

2**  Deux  accidents  forcent  à  renoncer  à  la  dila* 
tation  : 

a.  La  cystite,  quand  elle  survient,  si  surtout  elle 
est  tenace  ou  qu'elle  revienne  après  guérison,  in- 
dique formellement  l'uréthrotomie;  b.  la  néphrite 
chronique  dont  nous  avons  déjà  parlé. 
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Dilatation  permanente.  —  1"  Indications  générales. 
Doit  être  rarement  employée  à  la  place  de  Turéthro- 
tomie  interne.  Elle  peut  être  essayée  dans  les  rétré- 
cissements irritables,  quand  la  dilatation  tempo- 
raire échoue. 

On  remploie  comme  traitement  préparatoire  à 
rintroduction  des  bougies  conductrices  de  Turé- 
throtomie  interne  ou  de  la  divulsion,  quand  le  ca- 
libre du  rétrécissement  est  trop  étroit. 

2®  Elle  est  contre-indiquée,  parce  que  son  résul- 
tat n'est  pas  durable . 

Dilatation  immédiate  progressive.  —  Voici  en  quoi 
consiste  cette  méthode  de  traitement  des  rétrécisse- 
ments due  à  Le  Fort  (1).  Le  chirurgien  engage 
dans  le  rétrécissement  une  bougie  fine,  analogue 
à  la  bougie  conductrice  de  Turéthrotomie,  bougie 
portant,  à  son  talon,  une  petite  pièce  métallique, 
munie  d'un  pas  de  vis.  Il  y  visse  d'abord  une  petite 
plaque  servant  à  la  maintenir  en  place,  et  il  la  laisse 
séjourner  dans  le  canal  pendant  vingt-quatre  heu- 
res au  moins,  de  manière  à  dilater  l'urèthre. 

(c  Lorsque  cet  effet  a  été  produit,  dit-il,  je  dévisse 
«  la  plaque  et  je  visse  au  talon  de  la  bougie  un  ca- 
«  théter  conique  en  maillechort  dont  le  diamètre 
((  à  la  pointe  est  celui  de  la  bougie  flexible  et  dont 
((  le  diamètre  le  plus  large  répond  au  n*  12  de  la 
(c  filière  Gharrière.  Comme  on  le  ferait  avec  Turé- 
cc  throtome,  je  pousse  la  bougie  métallique  dans  le 

(I)  Malgaigne.  Médecine  opératoire,  édii.  Le  Fort.  1875, 
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te  canal  et  celle-ci  pousse  devant  elle  la  bougie 
(c  flexible  qui  pénètre  et  se  replie  dans  la  vessie  ;  je 
ce  fais  pénétrer  doucement  la  sonde  qui  ne  peut 
ce  s'égarer,  grâce  à  la  bougie  conductrice  qui  la 
ce  guide,  et  j'ai  ainsi  commencé  la  dilatation.  Je 
te  retire  la  sonde  métallique,  et  lorsque  le  talon  de 


Bougies  dilatatrices  de  Le  Fort. 
(Malgaigne,  Médecine  opératoire,  p.  567,  fig.  654.) 

«  la  bougie  flexible,  laquelle  ne  doit  pas  abandon- 
ce  ner  la  vessie,  a  apparu  hors  du  méat,  je  dévisse 
ce  la  sonde  n"*  1  et  je  la  remplace  par  la  sonde  n^  2, 
ce  dont  le  diamètre  à  la  pointe  est  le  même,  mais 
ce  qui  s'augmente  jusqu'à  équivaloir  au  nM7  de  la 
ce  filière.  Si  le  rétrécissement  est  difficile  à  dilater, 
s'il  y  a  une  notable  résistance,  je  ne  poursuis 
ce  pas  plus  loin,  et  j'attends  au  lendemain,  en  lais- 
ee  santla  bougie  conductrice  en  place  ;  mais  le  plus 
ec  souvent  j'introduis  de  suite  le  n"  3,  qui  a  dans  sa 

H.  Picard.  18 
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c(  partie  large  le  diamètre  du  n°  22  de  la  filière. 
((  Cela  fait,  le  rétrécissement  n'existe  plus,  j'iotro- 
«  duis  une  sonde  n*"*  16  ou  18  que -je  laisse  à  de- 
ce  meure  pendant  trois  ou  quatre  jours,  après  quoi 
«  je  passe  des  bougies  jusqu'aux  n""  21,  23  ou  25; 
c(  j'apprends  au  malade  à  se  sonder,  et  dès  lors 
((  mon  rôle  est  terminé.  » 

Depuis  sept  ans  qu'il  emploie  son  procédé.  Le 
Fort  n'a  pas  vu  survenir,  je  ne  dis  pas  des  accidents 
sérieux  ou  même  mortels,  mais  même  légers,  à 
peine  quelques  cas  de  fièvre  légère,  comme  après 
le  cathétérisme  simple. 

Lorsque  le  rétrécissement  admet  une  bougie 
n*^  12,  Le  Fort  emploie  un  procédé  différent  du  pré- 
cédent, mais  qui  s'en  rapproche  Beaucoup,  et  basé, 
comme  lui,  sur  l'extensibilité  que  donne  à  un  ré- 
trécissement le  séjour  d'une  bougie  placée  en  per- 
manence pendant  vingt-quatre  heures  dans  l'urè- 
thre.  «  On  prépare  d'avance  une  série  complète  de 
ce  bougies,  depuis  le  n""  12  jusqu'au  n°  20.  L'aide, 
«  tenant  la  bougie  placée  dans  le  canal,  la  retient 
((  en  place  pendant  que  le  chirurgien  introduit 
((  dans  le  canal,  aussi  loin  que  possible  en  avant 
a  du  rétrécissement,  une  bougie  du  numéro  supé- 
«  rieur.  Lorsqu'elle  a  pénétré  suffisamment,  l'aide 
«  retire  brusquement  la  première'  bougie,  et  le 
«  chirurgien  pousse  rapidement  1  autre,  qui  s'en- 
cc  gage  sans  peine  dans  le  rétrécissement.  On  ré- 
«  pète,  séance  tenante,  la  même  manœuvre  avec 
«  des  bougies  de  plus  en  plus  fortes,  et  souvent  en 
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a  deux  séances  on  arrive  jusqu'au  n"  21,  et,  pour 
«  ma  part,  je  dépasse  rarement  le  n*"  23.  » 

Un  point  important  de  ce  procédé,  c'est  de  fran- 
chir Tobstacle  immédiatement  et  sans  tâtonner, 
autrement  il  y  a  production  de  spasme  à  Tentrée 
du  rétrécissement,  et  dès  lors  la  manœuvre  échoue. 

Pour  dilater  les  rétrécissements,  Langlebert  se 
sert: 

1^  D'une  série  de  bougies  creuses  à  olive,  fen- 
dues dans  le  sens  de  la  longueur,  depuis  leur  extré- 
mité libre  jusqu'à  environ  10  centimètres  de  leur 
extrémité  ; 

2"*  D'une  série  égale  de  mandrins  ou  dilatateurs 
en  baleine  dont  la  tige,  mince  et  flexible,  porte  à 
chaque  bout  une  olive  de  3  centimètres  de  lon- 
gueur. 

Bougies  conductrices  et  dilatateurs  sont  gradués 
par  millimètres  du  nMO  au  n*"  22  de  la  filière  Char- 
rière.  Les  deux  olives  qui  terminent  chaque  man- 
drin sont  de  grosseur  différente,  l'une  dépassant 
l'autre  d'un  millimètre  en  circonférence. 

Le  rétrécissement  reconnu,  on  prend  une  bougie 
conductrice  d'un  diamètre  égal  ou  même  un  peu 
plus  petite,  et  on  introduit,  jusqu'au  milieu  de  sa 
longueur,  son  mandrin  dont  l'olive  écarte  sa  fente 
de  1 ,  2  ou  3  millimètres,  selon  le  degré  de  dilata- 
tion qu'on  veut  immédiatement  obtenir.  Le  numéro 
choisi,  soit,  par  exemple,  le  if  14,  devient  ainsi, 
dans  la  partie  de  la  bougie  gonflée  par  Tolive,  un 
tf  15, 16  ou  17.  On  procède  alors  à  l'opération  : 
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Premier  temps.  —  La  bougie  étant  introduite  dans 
Turèthre,  sa  fente  longitudinale,  dirigée  en  haut, 
sans  toucher  au  mandrin,  qui  doit  rester  tel  qu'il 
a  été  placé  dans  la  bougie,  on  pousse  le  tout  aussi 
doucement  que  possible,  jusqu'à  ce  que  l'olive,  ou 
pour  mieux  dire  le  renflement  de  la  bougie  qui  lui 
correspond,  rencontre  le  rétrécissement. 

Deuxième  temps.  —  Saisissant  alors  entre  le  pouce 
et  rindex  de  la  main  gauche,  qui  tient  la  verge,  le 
bout  de  la  bougie  resté  dehors,  afin  de  le  bien  fixer, 
on  prend  le  mandrin  de  Tautre  main,  et  on  le 
pousse  lentement,  très-lentement,  de  manière  à 
faire  avancer  l'olive  peu  à  peu  et  sans  secousse 
jusque  dans  le  rétrécissement. 

Troisième  temps.  —  Après  deux  ou  trois  minutes 
ou  plus,  suivant  qu'on  le  juge  nécessaire,  on  dégage 
l'olive  du  rétrécissement  aussi  doucement  que  pos- 
sible, puis  on  retire  la  bougie  et  le  mandrin  en- 
semble ou  séparément. 

Dans  les  séances  suivantes,  on  opère  de  la  même 
façon,  mais  avec  des  bougies  ,et  des  mandrins  de 
plus  en  plus  volumineux. 

Comme  le  dit  Langlebert,  c'est  là  un  moyen  peu 
douloureux  à  la  vérité,  mais  il  n'est  pas  applicable 
aux  rétrécissements  très-étroits,  au  moins  au  début. 
Ceux-ci,  en  effet,  demandent  à  être,  au  préalable, 
dilatés,  dans  une  certaine  mesure,  par  la  dilatation 
permanente.  Il  ne  peut  être  non  plus  appliqué 
aux  rétrécissements  durs  cicatriciels,  le  mandrin 
n'offrant  pas  la  résistance  nécessaire  pour  les  tra- 
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verser.  C'est  bien  un  procédé  de  douceur  ingé- 
nieux, mais  qui  demande  des  rétrécissements 
facilement  dilatables. 


METHODES   DE   FORCE. 

L'uréthrotomie  interne  se  pratique  (Pavant  en 
arrière  ou  d'arrière  en  avant,  mais  la  première 
méthode  est  aujourd'hui  à  peu  près  exclusivement 
mise  en  usage,  c'est  elle  que  nous  allons  décrire 
ici  avec  détail  en  prenant  pour  guide  la.  thèse  de 
M.  Reverdin  (1). 


A,  stylet  coodacteur^  et  C,  bougie  conductrice  de  l'uréthrotome 
de  Maisonneuye,  réunis  au  moyen  d'un  pas  de  vis  B. 

L'instrument  dont  on  se  sert  pour  pratiquer 
Turéthrotomie  interne,  inventé  par  M.  Maison- 
neuve,  se  compose  : 

1"*  D'une  bougie  flexible  munie  à  son  extrémité 
d'un  pas  de  vis  ; 

2*  D'un  conducteur  cannelé,  métallique,  en  forme 
de  cathéter  à  grande  courbure,  qui  se  visse  sur  cette 
bougie  ; 

3**  D'une  lame  triangulaire,  à  bords  tranchants 
légèrement  concaves  et  à  sommet  mousse,  portée 
sur  une  longue  tige  flexible,  qui  glisse  dans  la  can- 
nelure du  conducteur  et  s'adapte  à  sa  courbure. 

(1)  Reverdin.  Étude  sur  Vuréthrotomie  interne.  Thèse,  Paris,  1870. 
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Uréthrotome 

de  Maisonueuve  (*). 
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L'opération  se  fait  de 
la  façon  suivante  : 

On  pousse  la  bougie 
flexible    dans    Turèthre 
jusqu'à  ce  que  sa  pointe 
arrive  dans  la  vessie;  sur 
elle,  on  visse  le  conduc- 
teur   métallique    qu'on 
pousse    dans    le    canal, 
par  le  calhétérisme  ordi- 
naire, jusqu'à  ce    qu'il 
atteigne  la  vessie.  Pous- 
sée par  ce  conducteur,  la 
bougie  se  replie  dans  cet 
organe.  Il  ne  reste  plus, 
pour  achever  l'opération, 
•^1^1  qu'à  insinuer  la  lame  et 
^'!t  I  8  son  conducteur  dans  la 
rainure  du  cathéter  et  à 
la  pousser  jusque  dans  la 
vessie;  arrivée  à  l'extré- 
mité de  sa  course,  cette 
lame  est  immédiatement 
^I^S  retirée  et  complète,  en 

1^  &|  sortant,   la  section  faite 

s  s  «  o 

5^3 1  en  entrant f 
'fin      La  manœuvre  impor- 
-^f  |3  tante  de  l'opération  est 
»3  f^;S  1  achevée;  il  ne  reste  plus 
""^  j^  qu'à  placer  une  sonde  à 


6b  «j  o     . 

a>  d  ^ 

■♦^  'cj  o   s 

*   2  ^»   3 

s  o  s  :5 
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demeure  dans  la  vessie.  Pour  cela,  on  retire  le  con* 
ducteur  métallique  en  maintenant  la  bougie  flexible 
dans  le  canal.  On  visse,  sur  son  extrémité  externe, 
une  longue  tige  métallique  droite,  qui  sert  à  con- 
duire, jusque  dans  la  vessie,  la  sonde  dont  nous 
venons  de  parler.  On  retire  la  tige  droite  métal- 
lique et  la  bougie  qui  y  est  fixée;  on  fixe  la  sonde, 
et  r opération  est  terminée. 

Le  traitement  préparatoire  consistant  à  faire 
prendre  au  malade,  pendant  les  jours  qui  précè- 
dent  Topération,  du  sulfate  de  quinine,  des  tisanes 
émoUientes,  des  laxatifs,  n'a  pas,  jusqu'à  présent, 
été  démontré  nécessaire.  11  ne  pourrait  Têtre  que 
dans  un  cas  de  susceptibilité  excessive  du  canal  ou 
de  maladie  des  reins.  Alors  on  pourrait  certaine- 
ment retirer  quelque  avantage  de  remploi  des 
moyens  que  nous  venons  d'énumérer. 

L'introduction  de  la  bougie  conductrice  qui  cons- 
titue la  première  manœuvre  de  l'opération,  en  est 
une  des  plus  difficiles.  11  faut,  pour  parvenir  à  la 
conduire  jusque  dans  la  vessie,  souvent  beaucoup 
de  patience  et  une  grande  douceur.  On  s'aperce- 
vra qu'elle  y  est  arrivée  à  la  liberté  qu'on  aura  de 
lui  faire  exécuter  des  mouvements  d'aller  et  de  ve- 
nue, mouvements  qu'on  sentira  parfaitement  s'exé- 
cuter dans  le  vide.  Pour  plus  de  certitude,  on  visse 
sur  l'ajutage  de  son  extrémité  externe,  la  grande 
tige  droite  qui  sert  à  conduire  dans  la  vessie  la 
sonde  à  demeure.  Avec  elle,  on  peut  faire  plonger 
la  bougie  conductrice  beaucoup  plus  avant  dans  le 
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canal  et  la  vessie,  et  s'assurer  que  la  pointe  ne  re- 
vient pas  au  méat,  et  a  bien  franchi  Tobstacle. 

Si,  après  beaucoup  de  temps, 
on  n'était  pas  parvenu  à  lui  faire 
traverser  le  rétrécissement,  il 
faudrait  en  pousser  la  pointe 
jusque  sur  son  orifice  et  attendre 
que  le  spasme  fût  vaincu.  Très- 
souvent  on  parvient  ainsi,  au 
bout  d'un  temps  plus  ou  moins 
long,  à  franchir  un  obstacle  qui 
paraissait,  au  premier  abord,  in- 
surmontable. On  pourrait  aussi, 
dans  un  cas  pressé,  avoir  recours 
au  chloroforme,  quoique  celui-ci 
offre  certains  dangers  dans  les 
maladies  des  voies  urinaires, 
parce  qu'il  n'est  plus  éliminé  par 
les  reins  avec  autant  de  facilité. 
Si  l'opération  peut  être  retar- 
dée, rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'on 
ait  recours  à  la  dilatation  perma- 
nente. On  place  à  demeure  une 
bougie  fine  qu'on  laisse  dans 
l'urèthre,  jusqu'à  ce  que  l'obstacle  soit  assez  dilaté 
pour  admettre  la  bougie  conductrice.  Ce  résultat 
s'obtient  généralement  en  dix  ou  douze  heures. 


Uréthrotome 
de  Voillemier  (*). 


(*)  Cet  instrument  ne  diffère  de  celui  de  Maisonneuye  qu'en  ce  que  la  lame 
est  protégée  jusqu'au  point  rétréci  par  une  saillie  métallique  plate,  de  même 
forme  qu'elle. 


Il  n'y  a,  à  cette  méthode,  qu'un  inconvénient,  c'est 
qu'elle  provoque  quelquefois  du  frisson     «n^ 
et  du  malaise  qui  forcent  à  retirer  la 
bougie. 

Il  est  bien  entendu  que  préalablement 
à  l'introduction  de  la  bougie  flexible,  on 
aura  bien  examiné  si  celle-ci  est  en  bon 
état,  si  l'ajutage  métallique  y  adhère  soli- 
dement, et  si  la  bougie  n'est  pas  à  moitié 
brisée  à  son  niveau,  de  manière  à  ne  pas 
être  exposé  à  la  voir  rester  dans  la  vessie 
quand  on  retire  le  conducteur  métallique, 
comme  cela  est  déjà  arrivé  plusieurs  fois. 

La  bougie  conductrice  introduite,  le 
cathéter  cannelé  est  vissé  sur  elle  et  intro- 
duit dans  la  vessie  par  le  cathétérisme 
ordinaire,  quand  on  s'est  assuré  que  son 
pas  de  vis  adhère  bien  à  celui  de  la  bou- 
gie. On  sent  qu'il  est  parvenu  dans  la 
cavité  vésicale  à  la  liberté  de  ses  mouve- 
ments. L'introduction  du  cathéter  cannelé 
est  la  manœuvre  la  plus  difficile  de  Topé- 
ration  ;  et  si,  après  plusieurs  tentatives 
exécutées  aussi  doucement  que  possible, 
on  ne  parvient  pas  à  lui  faire  traverser  le  "W 
rétrécissement,  il  vaut  mieux  laisser  les  j 

choses  en  l'état,  attendre  une  dilatation  | 

plus  considérable,  ou  recourir  à  une  autre 

,  UréthrotomB 

opération  si  le  cas  est  pressé.  àe  Bégin. 

On  ne  devra  pas  s'inquiéter  si  le  malade  urine  au 
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moment  de  l'entrée  du  conducteur  dans  la  vessie. 

C'est  là  un  accident  qui  n'a 
pas  de  suites  fâcheuses  le  plus 
souvent. 

M.  Maison  neuve  a  fait  fa- 
briquer trois  lames,  pour  son 
uréthrotome,  de  6  millim.  2/3 
à  7  millim.  2/3;  on  les  fait 
glisser  sur  la  concavité  du 
cathéter,  de  manière  qu'elles 
sectionnent  la  paroi  supé- 
rieure du  canal,  ce  qui  per- 
met d'éviter  le  bulbe  et,  par 
conséquent,  les  hémorrhagies 
consécutives  à  la  section  de  ce 
tissu  vasculaire;  de  plus,  la 
paroi  supérieure  de  l'urèthre 
étant  plus  lisse,  plus  tendue, 
on  n'a  pas  à  craindre  de  sec- 
tionner les  replis  que  l'on 
trouve  sur  sa  paroi  inférieure, 
surtout  chez  les  personnes 
d'un  certain  âge. 

Avant  d'introduire  la  lame, 
on   doit    allonger   et  tendre 
l'urèthre  sur  le  cathéter  can- 
nelé. Celui-ci,  d'ailleurs,  est  maintenu  solidement 


Uréthrotcime  de  Mallez  (*). 


(*)  La  figure  D,  E,  F,  représente  l'inatrument  tel  qu'il  est   introduit;  la 
*    figure  A,  B,  B*  l'instnimeut  armé  qu'où  ramùnc  dans  le  rétrécissement  après 
le  lui  avoir  fait  franchir. 
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par  un  aide  dans  une  position  telle  qu'il  forme  un 
angle  obtus  avec  Taxe  du  corps. 

L'utilité  de  la  sonde  à  demeure  a  fait  Tobjet  de 
bien  des  discussions  parmi  les  chirurgiens.  La 
plupart,  dans  les  premiers  temps  de  Furéthrotomie, 
et  M.  Maisonneuve  eijtre  autres,  laissaient  le  ma- 
lade sans  cet  instrument.  Mais  depuis,  le  plus  grand 
nombre,  et  ce  dernier  parmi  eux,  ont  changé  d'avis 
et  placent  aujourd'hui  une  sonde  à  demeure  après 
Topération.  M.  Perrin,  seul,  ne  s'est  pas  rangé  à 
Tavis  de  ses  collègues.  On  a  objecté  que  le  séjour 
de  la  sonde  pouvait  enflahamer  la  plaie  ;  mais  il  n'est 
pas  nécessaire  que  la  sonde  soit  volumineuse  pour 
empêcher  l'urine  d'arriver  dans  la  plaie  ;  il  suffit 
qu'elle  remplisse  le  col  vésical.  De  plus,  pour 
qu'elle  ne  soit  pas  bouchée  facilement  par  les  cail- 
lots sanguins,  on  y  a  multiplié  les  ouvertures;  il  y  a 
celle  du  bout  vésical,  et  de  plus  deux  yeux  latéraux. 
M.  Guyon  place  une  sonde  du  numéro  16  ou  18, 
et  même  d'un  numéro  inférieur  s'il  éprouve  de  la 
difficulté  à  les  introduire.  La  sonde  volumineuse  a 
cependant  cet  avantage  de  comprimer  la  plaie  et 
d'en  arrêter  l'hémorrhagie;  mais  elle  a,  d'autre 
part,  l'inconvénient  de  n'être  pas  aussi  flexible,  ce 
qui  est  plutôt  une  qualité  dans  le  cas  dont  nous 
parlons. 

Si  la  sonde  se  bouche,  on  peut  en  rétablir  l'ou- 
verture au  moyen  d'une  injection  d'eau  ou  d'un 
mandrin. 

Cet  instrument  est  laissé  dans  l'urèthre  vingt- 
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quatre  heures  par  les  uns,  trente-six  heures  par  les 
autres.  Vingt-quatre  heures  pa- 
raissent suffire,  à  moins  que  le 
rétrécissement  ne  soit  très-dur, 
auquel  cas  il  vaut  mieux  la  laisser 
un  peu  plus  longtemps  ;  il  en  est 
de  môme  dans  les  cas  d'hémor- 
rhagie  prolongée. 

II  a  été  prouvé  par  l'observation, 
que  les  rétrécissements  opérés  par 
Turéthrotomie ,  même  au  moyen 
des  grandes  incisions  de  Reybard, 
récidivaient  plus  ou  moins  vite. 

Pour  retarder  cette  récidive  des 
rétrécissements,  on  fait  ce  qu'on 
appelle  la  dilatation  consécutive, 
qui  a  pour  but  l'atrophie  du  tissu 
fibreux. 

Le  moment  auquel  on  doit  com- 
mencer cette  dilatation  a  été  diye^ 
sèment  apprécié  par  les  chirur- 
giens; les  uns,  comme  M.  GosseliD, 
n'attendent  que  huit  jours  après 
avoir  retiré  la  sonde  à  demeure; 
les  autres  trente  jours,  comme 
M.  Caudmont.  Je  crois  que  le  terme 
de  vingt  jours  fixé  par  M.  Guyon 
est  suffisant,  pour  ne  pas  s'expo- 
urfthrotomeàdétBotB  ser  à  contusiounep  une  plaie  trop 
'  "'  récente  et  à  l'enflammer.  Il  faut, 
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suivant  M,  Reverdin,  commencer  la  dilatation 
quand  Técoulement  consécutif  à  Topération  a  cessé, 
parce  que  c'est  le  signe  que  Turéthrite  à  laquelle 
elle  a  donné  lieu  est  terminée  ;  il  faut,  de  plus, 
d'après  le  même  auteur,  qu'il  n'y  ait  plus  ni  dou- 
leur spontanée,  ni  provoquée  par  la  pression. 

Cette  dilatation  peut  être  faite  avec  des  bougies 
en  gomme  élastique  conique  à  bout  olivaire,  ou 
même  encore  avec  des  bougies  en  étain  de  Béniqué, 
qui  offrent  l'avantage  d'être  parfaitement  calibrées 
à  1/6  de  millimètre.  On  commence  par  une  bou- 
gie qui  passe  facilement  13  ou  14  Gharrière,  26 
ou  27  Béniqué,  et  on  continue  tous  les  jours  ou 
tous  les  deux  jours,  suivant  la  susceptibilité  du 
malade,  jusqu'à  ce  que  Ton  soit  arrivé  à  une  dilata- 
tion suffisante  :  20  ou  22  Gharrière,  40  à  44  Béniqué. 
Dans  ces  derniers  temps,  M.  Guyon  a  fait  adapter 
au  cathéter  de  Béniqué  des  bougies  conductrices 
fines  en  gomme  élastique.  Ces  bougies,  semblables 
à  celles  qui  servent  à  conduire  le  cathéter  cannelé 
dans  l'opération  de  l'uréthrotomie,  sont,  comme 
elles,   munies  d'un  pas  de  vis  à  leur  extrémité 
externe  ;  ce  pas  de  vis  s'adapte  au  bec  de  la  bougie 
Béniqué  qui  est  lui-même  creusé  d'un  pas  de  vis 
dans  lequel  vient  se  visser  celui  de  la  bougie  con- 
ductrice. Cette  modification  est  utile  parce  que 
dans  certains  cas  il  est  assez  difficile,  même  après 
Topération,  d'introduire  le  cathéter  d' étain. 

Le  malade  doit  ensuite  continuer  à  se  sonder 
lui-même.  Pour  cela,  on  lui  montrera  à  se  servir 
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de  la  sonde.  Il  prendra  une  bougie  conique  à  bout 
olivaire,  numéro  16  Charrière,  et  Fintroduira,  le 

premier  mois,  tous  les  cinq 
jours,  le  matin;  le  deuxième 
mois,  tous  les  huit  jours  et  en- 
„  suite  une  fois  chaque  quinze 
jours. 

Accidents  et  résultats.  —  La  dovir 
leur  de  la  section  n'est  pas,  on 
peut  le  dire,  bien  vive;  le  plus 
souvent,  les  malades  sont  éton- 
nés eux-mêmes  qu'elle  ne  soit 
pas  plus  considérable,  et  ils  ne 
poussent  ni  cris  ni  gémisse- 
ments. Quelquefois,  quand  le 
malade  a  laissé  échapper  son 
urine  pendant  Pintroduction  du 
conducteur  cannelé,  il  ressent 
une  très-vive  cuisson,  mais  pas- 
sagère. 

L'introduction  de  la  sonde  à 
demeure  après  la  section  est  ce 
qu'il  y  a  de  plus  pénible  pour  le 
malade  dans  l'opération;   mais 
celle-ci  une  fois  introduite,  la 
douleur  s'apaise  pour  reparaître 
quelque  temps  après,  et  dispa- 
raître complètement  quand  on  Ta  retirée  définiti- 
vement. 
Hémorrhagie.  —  Le  passage  de  la  lame  ne  donne 
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pour  les  rétrécissements, 

de  Mathieu. 
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lieu  qu'à  une  hémorrhagie  insignifiante^  pouvant 
être  évaluée  à  une  cuillerée  de  sang  environ,  qui 
s'échappe  avec  l'urine  quand  la  sonde 
à  demeure  est  parvenue  dans  la  vessie. 
Quelquefois,  cependant,  l'héraorrhagie 
est  plus  abondante  et  se  prolonge  un 
peu,  mais  jamais  guère  au  delà  de 
douze  heures.  M.  Guyon  l'a  vue  une 
fois  durer  deux  jours,  mais  sans  carac- 
tères inquiétants. 

Les  hémorrhagies  consécutives  sont 
rares  aussi  et  n'apparaissent  guère 
qu'au  bout  de  vingt-quatre  ou  trente- 
six  heures,  quand  on  retire  la  sonde. 
D'autres  fois,  c'est  la  première  miction 
qui  provoque  un  léger  écoulement  san- 
guin, fréquent  surtout  chez  les  malades 
auxquels  on  a  laissé  la  sonde  à  de- 
meure pendant  vingt-quatre  heures 
seulement.  M.  Reverdin  dit  que,  dans 
tous  les  cas  où  la  sonde  a  été  laissée 
à  demeure  pendant  trente-six  ou  qua- 
rante-huit heures,  l'hémorrhagie  ne 
s'est  pas  produite.  T^uiT 

Quand  on  introduit  les  bougies  p^ur*riébriJw 
d'étain  trop  tôt  après  l'opération,  leur  '^  "**"'  '  '* 
passage  provoque  parfois  un  écoulement  sanguin, 


(')  L»  lame  doit  »gir  sur  li  lèvre  inrérieure  du  méal.  A,  bouton  mobile  qui 
sert  à  la  faire  saillir  autant  qu'où  le  déeiro;  B,  boulon  aervaal  k  la  &%cr  quand 
elle  Ml  reatrée  dang  ta  galaei 
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indiquant  qu'il  faut  attendre  que.  la  cicatrice  soit 
mieux  raffermie  avant  de  commencer  la  dilatation 
consécutive. 

Uuréthrite  consécutive  à  Furéthrotomie  consiste 
en  une  douleur  provoquée  par  la  palpation  et  la 
miction  au  niveau  des  points  incisés,  et  en  un  écou- 
lement d'abord  purulent,  puis  muco-purulent,  et 
enfin  simplement  muqueux  qui  entretenu,  à  la  vé- 
rité, dans  une  certaine  mesure,  par  la  sonde  à 
demeure,  finit  par  se  tarir  de  lui-même  au  bout  de 
quelques  jours.  Cependant,  on  voit  quelquefois 
l'écoulement  persister  pendant  fort  longtemps,  et 
même  pour  ainsi  dire  indéfiniment.  Ainsi,  chez  un 
malade  de  vingt-six  ans  que  j'ai  opéré,  et  dont 
Turèthre  est  parfaitement  libre,  l'écoulement  per- 
siste depuis  un  an,  malgré  tout  ce  que  j'ai  pu  faire  : 
injections  astringentes  et  instillations  au  nitrate 
d'argent. 

Accidents  fébriles .  — Ces  accidents  peuvent,  d'après 
M.  Reverdin,  être  rangés  en  trois  catégories.  Dans 
la  première,  la  fièvre  est  nulle  ou  n'est  appéciable 
qu'au  thermomètre  et  à  quelques  symptômes  peu 
marqués,  conséquence  obligée  de  tout  traumatisme. 
Ce  sont  les  accidents  inévitables  de  toute  plaie. 
Dans  la  seconde  catégorie,  on  doit  ranger  les  accès 
de  fièvre  marqués  par  un  frisson,  suivis  de  chaleur 
et  de  sueurs,  une  élévation  brusque  de  la  tempéra- 
ture, suivie  aussi  d'une  défervescence  rapide,  sans 
lésions  inflammatoires  localisées;  le  frisson  se 
montre  immédiatement  le  premier  ou  le  troisième 


RÉTRÉCISSEMENTS.  98» 

■ 

jour,  et  peut  se  répéter  plusieurs  fois  dans  les  cas 
exceptionnels.  M.  Reverdin  pense  que  ces  acci- 
dents sont  dus  à  Fintoxication  urineuse.  Le  sulfate 
de  quinine  a  paru  fort  efficace  contre  eux. 

Dans  la  troisième  catégorie,  on  peut  placer  les 
accidents  inflammatoires  localisés  dans  les  reins, 
la  vessie  ou  Tépididyme  accompagnés,  bien  en- 
tendu, de  tous  les  symptômes  en  rapport  avec  les 
maladies  de  ces  organes.  Ici,  il  y  a  dû  frisson,  de  la 
fièvre,  élévation  de  la  température  persistant  pen- 
dant quelque  temps,  pour  être  suivie  d'une  défer- 
vescence  graduelle. 

Exceptionnellement  M.  Reverdin,  dans  les  nom- 
breuses observations  qu'il  rapporte  ou  qu'il  a 
analysées,  a  vu  la  mort  être  la  conséquence  de 
l'uréthrotomie  ;  jamais  il  n'a  trouvé  d'accès  perni- 
cieux. Par  contre,  dans  un  assez  grand  nombre  de 
cas,  les  moins  fréquents,  il  est  vrai,  il  n'y  a  eu  ni 
frisson,  ni  fièvre,  ni  même  aucun  malaise,  et  la 
température  ne  s'est  pas  élevée. 

Uinfiltralion  urinaire  n'est  pas  aujourd'hui  un 
accident  de  l'uréthrotomie,  telle  qu'elle  est  prati- 
quée et  que  nous  l'avons  décrite.  Autrefois,  du 
temps  des  grandes  incisions  de  Reybard,  qui  fen- 
dait l'urèthre  jusqu'à  la  peau,  il  n'était  pas  éton- 
nant de  voir  l'urine  s'infiltrer  dans  les  tissus.  Par 
la  méthode  de  Maisonneuve,  cet  accident  est  tou- 
jours évité .  Il  en  est  de  même  des  abcès  multiples 
dont  M.  Reverdin  n'a  pas  vu  un  seul  cas,  et  de  l'in- 
fection purulente. 

H.  Picard.  19 
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Le  même  auteur  n'a  jamais  vu  se  développer  ni 
pneumonie,  ni  pleurésie,  ni  arthrites  suppurées. 
Cependant,  il  serait  difficile  de  dire,  d'une  manière 
absolue,  que  ces  accidents  ne  pussent  pas  se  pré- 
senter, car  ils  dépendent  plus  de  Tétat  du  sujet,  de 
ses  prédispositions  que  de  l'opération  elle*méme. 
De  plus,  il  peut  se  trouver  dans  de  telles  conditions 
hygiéniques  ou  d'habitation,  qu'un  de  ces  accidents 
surgisse  sans  que  l'opération  en  soit  directement 
la  cause. 

M.  Reverdin  signale  quelques  cas  dans  lesquels 
assez  longtemps  après  l'opération,  un  mois,  par 
exemple,  il  a  vu  se  développer  une  suppuration 
périnéphrétique,  ou  une  inflammation  du  testicule 
survenu  au  début  de  la  dilatation  consécutive. 

Le  pronostic  de  l'uréthrotomie  interne  se  tire  de 
ce  que  nous  venons  d'exposer,  c'est-à-dire  que, 
dans  les  conditions  ordinaires  et  telles  que  nous 
l'avons  décrite,  l'opération  n'est  pas  grave  et  n'offre 
que  bien  peu  de  danger,  puisque  sur  soixante-trois 
cas  relevés  par  M.  Reverdin,  il  n'y  a  eu  qu'une 
mort. 

Indications.'  -—  L'uréthrotomie  interne  est  indi- 
quée toutes  les  fois  que  la  dilatation  progressive 
est  impuissante  ou  nuisible,  que  ce  soit  au  début 
ou  au  cours  de  la  mise  en  action  de  la  méthode.  Or, 
la  dilatation  est  impuissante  contre  les  rétrécis- 
sements du  méat  et  contre  les  rétrécissements  cica- 
triciels* Pour  débrider  le  méat,  on  emploie  l'uré- 
throtome  du  méat  de  Giviale*  C'est  un  petit  bistouri 
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caché  dont  Técartement  de  la  lame  est  réglé  par 
une  vis  de  rappel  et  dont  nous  avons  donné  la 
figure  plus  haut.  Quand  le  rétrécissement  est  ci- 
catriciel, Turéthrotomie  interne  est  aussi  Topérar 
tion  à  mettre  en  œuvre  dès  le  début;  on  doit  seule- 
ment prescrire,  dans  ce  cas,  la  dilatation  pendant 
beaucoup  plus  longtemps.  Malheureusement,  cette 
opération  n'est  pas  toujours  suffisante;  la  dilatation 
se  trouve  impuissante,  et  dans  des  circonstances 
trop  nombreuses,  on  est  forcé  de  recourir  à  Turé- 
throtomie  interne.  L'uréthrotomîe  interne  sera 
aussi  justifiée  quand  il  existera  un  rétrécissement 
très-étroit,  difficile  à  franchir.  On  a  alors  à  craindre 
les  fausses  routes,  des  lenteurs  répétées,  une  fatigue 
du  canal  qui  peut  causer  la  rétention  o'u  provoquer 
des  frissons,  des  accès  de  fièvre  dangereuse. 

L'incontinence  d'urine  justifie  aussi  l'uréthroto- 
mie  interne;  la  dilatation  est,  à  la  vérité,  quelque- 
fois suffisante  ;  mais  ne  remédie  pas  au  mal  d'une 
manière  aussi  radicale.  S'il  existe  un  abcès  uri- 
neux,  on  ouvrira  la  tumeur  et  on  pratiquera  ensuite 
Turéthrotomie  quand  les  premiers  accidents  seront 
passés.  Ici,  il  est  bien  évident  que  la  dilatation  par 
le  passage  continuel  et  répété  des  bougies  dans  le 
méat,  ne  pourrait  qu'aggraver  les  accidents. 

Il  en  sera  de  même  s'il  existe  une  infiltration 
dWine;  on  donnera  issue  au  liquide  par  de  larges 
incisions  ;  puis,  quand  les  tissus  se  seront  dégor- 
gés, une  fistule  urinaire  perâistât-elle,  on  pratique» 
l'ait  l'uréthrotomîe  interne*  Sous  l'influence  de  la 
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liberté  du  canal  et  du  libre  cours  de  Turine  par  sa 
voie  naturelle,  celle-ci  se  fermera  le  plus  souvent. 

Il  en  sera  à  plus  forte  raison  de  même,  dans  les 
cas  de  cystite  et  de  néphrite;  car  ici  le  cathété- 
risme  répété  de  la  dilatation  serait  excessivement 
nuisible,  deviendrait  insupportable,  et  aggraverait 
la  maladie. 

La  dilatation  est  impuissante  aussi  contre  les  ré- 
trécissements irritables  qui  laissent  passer  un  nu- 
méro un  jour,  puis  ne  se  laissent  plus  traverser  par 
le  même  numéro  le  lendemain;  sans  compter  les 
malaises,  les  frissons,  la  fièvre,  la  rétention  cau- 
sés aux  malades  par  l'opération,  accidents  répé- 
tés à  chaque  cathétérisme,  et  qui  en  sont  la  contre- 
indication  formelle,  par  conséquent. 

Dans  les  rétrécissements  élastiques,  les  accidents 
dont  nous  venons  de  parler  ne  se  présentent  plus; 
mais  alors  le  rétrécissement  a  une  continuelle  ten- 
dance à  revenir  sur  lui-même  ;  si  bien  que  la  dila- 
tation étant  impuissante,  on  a  recours  forcément  à 
Turéthrotomie  interne. 

Les  fistules  péniennes  demandent  pour  se  guérir 
des  opérations  chirurgicales  qui  seront  décrites 
dans  un  article  spécial.  11  n'en  est  plus  de  même 
pour  les  fistules  périnéales  ou  scrotales  survenues 
àla  suite  d'une  infiltration  urineuse,  causée  par 
un  traumatisme  de  Turèthre  ou  par  un  rétrécisse- 
ment inflammatoire  ou  cicatriciel.  Les  tissus  étant 
généralement  très-durs,  il  est  nécessaire,  pour 
rendre  la  liberté  au  canal,  d'avoir  recours  à  la  force, 
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et,  pour  cela,  il  n'y  a  que  deux  moyens  :  la  dîvul- 
sion  ou  Turéthrotomie  interne  et  externe.  Cette 
dernière  devra  être  réservée  pour  les  cas  très-com- 
pliqués ;  quant  à  la  divulsion,  ce  n'est  pas  d'elle 
dont  nous  traitons  actuellement.  L'uréthrotomie, 
dont  les  manœuvres  sont  parfaitement  réglées  et 
les  conséquences  connues,  remplira  ici  complète- 
ment le  but.  Le  canal,  recouvrant  tout  à  coup  son 
calibre  et  sa  souplesse,  laissera  l'urine  s'écouler 
avec  facilité,  et  les  fistules,  préservées  de  son  con- 
tact, verront  souvent  leurs  parois  s'amollir  et  se 
rapprocher  et  leur  conduit  se  fermer  spontanément. 
11  faudra  encore  recourir  à  l'uréthrotomie  interne, 
quand  la  dilatation  donnera  lieu  à  des  accidents. 
Chez  certains  individus,  ceux-ci  surviennent  avec 
une  grande  facilité  ;  c'est  tantôt  Torchite,  tantôt  la 
cystite  ou  la  fièvre  uréthrale.  M.  Dolbeau  conseille 
aussi  l'uréthrotomie  contre  les  rétrécissements 
spasmodiques. 

Certains  auteurs,  M.  Trélat,  entre  autres,  ont 
pensé  que,  passé  l'âge  de  60  ans,  il  ne  fallait  pas 
pratiquer  l'uréthrotomie  ;  mais  ce  n'est  pas  l'opi- 
nion de  M.  Guy  on,  reproduite  par  M.  Reverdin, 
qui,  sur  6  opérations,  pratiquées  sur  5  hommes  au 
delà  de  60  ans,  a  vu  5  guérisons. 

M.  Reverdin  n'a  pas  vu  non  plus  d'accidents  sur- 
venir sur  des  malades  atteints  d'hypertrophie  pros- 
tatique, ni  sur  ceux  ayant  des  complications  du 
côté  de  la  vessie. 

Uréthrotomie  (Tarrière  en  avant.  —  On  ne  pratique 
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plus  guère  aujourd'hui  Turéthrotomie  d'arrière  en 
çfjn  avant.  Cette  opération,  comme  l'indique 
son  nom,  consistait  à  faire  franchir  l'ob- 
stacle par  l'instrument  dont  on  faisait 
alors  saillir  la  lame  au  moyen  d'un  bou- 
ton placé  dans  la  poignée,  et  qu'on 
retirait  jusqu'à  ce  que  le  rétrécissement 
fût  complètement  sectionné. 

Le  meilleur  instrument  pour  la  prati- 
que de  cette  opération  est  l'uréthrotome 
de  Civiale  dont  je  donne  ici  la  figure. 
Actuellement  abandonné  ou  à  peu  près, 
cet  instrument  pourrait  cependant  servir 
encore  utilement  dans  les  cas  de  rétré- 
cissements valvulaires,  de  brides  uré- 
thrales  dans  lesquels  il  n'est  nécessaire 
de  couper  qu'un  repli  très*mince  mu- 
queux  ou  cicatriciel. 

Pour  les  rétrécissements  plus  étendus, 
l'uréthrotoraie  d'arrière  en  avant  offre 
ce  grand  inconvénient  qu'on  est  obligé 
l^^  au  préalable  de  dilater  l'obstacle,  afin 
qu'il  permette  le  passage  de  l'instrument; 
aussi  vaut-il  mieux,  la  dilatation  tempo- 
raire ou  permanente  étant  commencée, 
y  persévérer. 

Ricord  et,    après   lui,   Charrière  et 

Uréthrotome     rr«    /i    *  •  ,  ^  i 

de  Civiale  (♦).  Trélat,  ont  mventé  un  uréthrotome  avec 

(*)  La  lame  est  soulevée  par  une  languette  d'acier  qu*on  fait  saillir  eu  pous- 
sant la  poignée. 
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lequel  on  peut*  sectionner  d'avant  en  arrière  et 
d'arrière  en  avant  dans  la  même  opération.  Comme 
nous  Tavons  vu,  le  même  résultat  est  obtenu,  et 
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beaucoup  plus  facilement,  avec  Tinstrument  de 
Maisonneuve.  Néanmoins  on  ne  peut  nier  que  des 
deux  instruments  dont  nous  venons  de  parler. 
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celui  de  Charrière,  qui,  d'abord  droit,  fut  ensuite 
courbé  et  muni  d'une  bougie  conductrice,  n'ait 
rendu  de  grands  services,  surtout  au  début  de 
Turéthrotomie. 


Lame  de  l'uréthrolorae  de  Ricord. 

X,  position  de  la  lame  coupant  d'avant  en  arrière;  A',  position  de  la  lame 

coupant  d'arrière  en  avant;  B,  bougie  conductrice. 

Les  figures  que  j'en  donne  ici  indiqueront  suf- 
fisamment la  structure  et  le  mécanisme  de  ces  ins- 
truments. 

Si  Ton  veut  remonter  très-haut  dans  l'histoire  de 

* 

la  section  uréthrale,  on  verra  qu'Ambroise  Paré  se 
servait  d'une  sonde  dont  les  yeux  taillés  en  biseaux 
offraient  un  bord  coupant,  au  moyen  duquel  il 
raclait  l'urèthre  dans  les  cas  de  carnosités.  Mais  il 
n'en  est  pas  moins  vrai  que  l'uréthrotomie  est  une 
opération  contemporaine.  On  avait  bien  eu  en  1795 
les  instruments  de  Physick,  ceux  d'Arnolt  en 
1819,  Domfries  et  Mac-Ghie  en  1823  ;  Gh.  Bell 
avait  décrit  un  instrument  destiné  à  faire  l'uré- 
throtomie d'arrière  en  avant  ;  puis  étaient  venus 
l'uréthrotome  d'Amussat  en  1824,  enfin  ceux  de 
Leroy  et  de  Ricord.  Mais  c'est  à  Reybard,  en  1852, 
qu'il  faut  arriver  pour  voir  pratiquer  les  grandes 
incisions  de  l'urèthre. 

Ge  chirurgien  prétendant,  ce  qui  est  faux,  guérir 
radicalement  les  rétrécissements^  incisait  l'urèthre 


RÉTRÉCISSEMENTS.  297 

jusqu'à  la  peau.  Pour  y  arriver,  il  se  servait  de 
rinstrument  dont  je  donne  ici  la  figure  :  sur  les 
côtés  sont  deux  lames  d'acier  qu'on  bandait  en 
tournant  un  bouton,  et  qui,  une  fois  Turéthrotome 
dans  le  rétrécissement,  servaient  à  le  tendre;  un 
autre  bouton,  poussé  plus  ou  moins,  faisait  saillir 
une  lame  aiguë  et  tranchante,  à  laquelle  on  impri- 
mait un  mouvement  de  va-et-vient,  et  qui  coupait 
les  tissus  jusqu'à  la  peau. 


i,  instrument  fermé. 

2,  instrument  ouvert,  avec  la  lame  et  les  bandelisses  d'acier  saillantes. 

4,  instrument  avec  lame  saillante,  sans  les  bandelisses  d*acier. 

L'uréthrotome  de  Reybard,  dont  le  travail  sur 
les  strie tures  fut  couronné  du  prix  d'Argenteuil, 
avait  le  grand  inconvénient  de  faire  des  incisions 
trop  profondes  et,  par  suite,  de  donner  lieu  à  des 
hémorrhagies  primitives  et  secondaires  graves,  à 
des  phlegmasies  urineuses,  d'autant  plus  que,  la 
section  terminée,  Reybard  s'assurait  de  sa  profon- 
deur en  labourant  le  canal  avec  une  sonde  coudée, 
et  que,  quelquefois,  il  ne  mettait  pas  de  sondes  à 
demeure  ;  enfin  à  des  infections  purulentes. 

Malgré  ses  dangers,  l'instrument  de  Reybard 
n'en  est  pas  moins  l'origine  de  Turéthrotome  si  in- 
génieux de  Maisonneuve. 
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Urélhrotomie  externe  et  boutonnière.  — -  La  section 
de  Turèthre  de  dehors  en  dedans  est  de  date  fort 
ancienne.  On  la  pratiquait  autrefois  pour  remédier 
à  la  rétention  d'urine,  et  on  lui  avait  donné  le  nom 
do  boutonnière.  Cette  opération  ne  doit  pas  être 
confondue  avec  Vuréthrotomie  externe;  car  ces  deux 
opérations  diffèrent  non-^seulement  sous  le  rapport 
du  manuel  opératoire,  mais  encore  dans  leur  but. 

Dans  la  première,  en  effet,  comme  nous  venons 
de  le  dire,  on  se  propose  d'ouvrir  Turèthre  pour 
donner  issue  à  Turine,  dans  la  rétention  de  ce  li- 
quide. Dans  la  seconde,  on  a  pour  but  la  destruc- 
tion du  rétrécissement,  en  Tincisant  de  Textérieur 
à  rintérieur. 

On  saisit  de  suite  la  différence;  dans  Tune  de  ces 
opérations  il  s'agit  de  faire  disparaître  un  tiâsu 
morbide;  dans  Tautre,  de  débarrasser  la  vessie,  en 
pratiquant  une  sorte  de  ponction  vésicale  par  le 
périnée. 

Pour  pratiquer  la  boutonnière,  les  anciens  chiru^ 
giens,  après  avoir  placé  le  malade,  comme  pour  la 
taille  par  le  grand  appareil,  introduisaient  un  ca- 
théter jusque  dans  la  vessie;  puis,  faisant  saillir  le 
périnée  au  moyen  de  cet  instrument,  ils  incisaient 
alors  entre  les  bourses  et  l'anus,  dans  retendue  de 
4  à  5  centimètres.  L'ouverture  terminée,  ils  intro- 
duisaient dans  la  vessie  un  gorgeret  qui  servait  de 
conducteur  à  une  sonde.  Dans  ce  cas,  TopératioD 
était  faite  sur  conducteur  ;  mais,  quand  le  canal 
n'était  pas  assez  ouvert  pour  laisser  passer  un  ca- 
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thétep,  c'est-à-dire  quand  il  existait  un  rétrécisse- 
ment, ce  dont  les  anciens  ne  se  rendaient  pas 
compte,  puisqu'ils  ne  con- 
naissaient pas  les  strictures 
iiréthales,  on  était  obligé 
d'opérer  sans  conducteur.  Le 
manuel  opératoire,  d'ailleurs  * 
à  peu  près  le  même,  ne  dif- 
férait que  par  des  difficultés 
plus  considérables,  car  on 
agissait  sans  guide. 

D'après  ce  que  nous  ve- 
nons de  dire,  la  boutonnière 
se  pratique  avec  ou  sans  con- 
ducteur. Il  en  est  de  même 
de  Turéthrotomie  externe. 
C'est,  d'ailleurs,  comme  la 
précédente ,  une  opération 
ancienne,  car,  bien  souvent, 
les  chirurgiens  d'autrefois 
ont  dû  la  pratiquer  sans  s'en 

douter  et  croyant  faire   la 

boutonnière  :  témoin  J.-L.    P«"^i'»réthroiomie externe n, 

Petit,  qui  ne  connaissant  pas  les  coarctations  uré- 
thrales,  mais,  n'ayant  non  plus  jamais  rencontré 
de  rétrécissements,  avait  néanmoins  remarqué 
que  tous  ceux  auxquels  il  avait  fait  la  boutonnière 

(*)  Ce  cathéter  CBt  introduit  fermé,  comme  dans  la  figure  gauche;  une 
fois  dans  le  rétrécissement^  11  suflfit  de  tourner  le  bouton  B^  qui  sert  à  ^ter 
ensemble  les  deux  branches  du  cathéter  et  à  éloigner  les  deux  plaques  A  A  pour 
écarter  les  deux  branches  A  A  du  bec  du  Cathétef. 


Cathéter  de  Bauchet, 
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avaient  recouvré  la  liberté  du  canal,  lorsque 
Pobstacle  au  cours  de  Furine  s'était  trouvé  com- 
pris dans  rineision. 

La  section  uréthrale  externe,  boutonnière  ou 
uréthrotomie,  oubliée  depuis  la  fin  du  siècle  der- 
nier et  le  commencement  de  celui-ci,  fut  remise 
en  honneur  en  1844;  époque  à  laquelle  le  profes- 
seur Syme,  d'Edimbourg,  voulut  Tériger  en  mé- 
thode générale  de  traitement  des  rétrécissements. 
Pour  Syme,  il  n'y  a  pas  de  rétrécissements  infran- 
chissables; aussi  opère-t-il  toujours  sur  conducteur. 

Le  malade  étant  placé  comme  pour  la  taille  pé- 
rinéale,  le  chirurgien  introduit  dans  la  vessie,  au 
travers  du  rétrécissement,  un  cathéter  courbe,  dont 
la  partie  droite  répond  en  diamètre  à  nos  sondes 
des  n^'  16  à  19.  La  partie  recourbée  se  rétréci!  tout 
à  coup,  en  sorte  qu'il  existe  un  épaulement  brus- 
que à  l'union  de  la  partie  droite  et  de  la  partie 
courbe  qui  seule  est  cannelée.  De  cette  manière  le 
renflement  du  cathéter  vient  buter  contre  l'ouver- 
ture antérieure  du  rétrécissement,  quand  sa  por- 
tion vésicale  est  entrée  dans  son  intérieur.  Le  ca- 
théter étant  placé,  le  chirurgien  fait  au  périnée,  le 
long  du  raphé,  une  incision  de  2  cent.  5  millim.  à 
4  cent.  Quand  il  est  arrivé  sur  l'urèthre,  il  saisit 
avec  la  main  gauche  le  manche  du  cathéter  et  le 
fait  saillir  le  plus  possible.  Alors,  tenant  de  la  main 
droite  le  bistouri,  dont  le  tranchant  est  tourné  en 
haut,  il  cherche  avec  l'indicateur  de  cette  même 
main  la  cannelure  du  cathéter,   et  quand  il  l'a 
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trouvée,  il  engage  la  pointe  du  bistouri  derrière  le 
rétrécissement  et  incise  celui-ci  tout  entier,  en  al- 
lant d'arrière  en  avant.  Alors  il  introduit  dans  la 
vessie,  par  le  méat,  une  sonde  d'argent  n~  7  ou  8, 
qu'il  remplace  quarante-huit  ou  soixante-douze 
heures  après  par  une  sonde  en  gomme  élastique. 

Quand  les  tissus  sont  très-indurés,  Syme  pra- 
tique l'opération  en  deux  fois.  La  première,  il  incise 
les  tissus  indurés  jusqu'à  l'urèthre  ;  puis  il  laisse 
reposer  son  malade,  en  ramollissant  les  tissus  au 
moyen  de  bains  et  de  cataplasmes,  et  alors  il  sec- 
tionne l'urèlhre  lui-même. 

Syme  emploie  des  cathéters  de  différents  diamè- 
tres, mais  dont  les  numéros  'inférieurs  sont  assez 
petits  pour  rendre  l'opération  facile.  11  recom- 
mande, en  outre,  de  ne  pas  inciser  le  fascia  profond 
du  périnée,  afin  d'éviter  l'infiltration  d'urine  ;  de 
ne  pas  donner  trop  d'étendue  à  l'incision  du  péri- 
née, de  ne  pas  la  trop  prolonger  en  arrière  et  de  ne 
pas  réunir  par  première  intention. 

On  pratique  aujourd'hui  l'uréthrotomie  externe 
par  la  méthode  de  Syme  ;  seulement,  au  lieu  de 
faire  l'incision  d'arrière  en  avant,  on  la  fait  d'avant 
en  arrière  ;  et  cela  pour  deux  raisons  :  d'abord, 
c'est  plus  commode,  et  ensuite,  si  on  sait  où  com- 
mence le  rétrécissement,  on  ignore  où  il  finit. 

Quand  on  a  de  la  difficulté  à  introduire  le  cathé- 
ter au  travers  du  rétrécissement,  ce  qui  n'est  pas, 
tant  s'en  faut,  toujours  aussi  facile  que  Syme  le 
prétend,  on  introduit  une  sonde  cannelée  ou  un 
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cathéter  jusqu'à  l'obstacle  ;  puis,  arrivé  là,  on  fait 
à  Turèthre  une  ouverture  dont  on  écarte  les  lèvres 
au  moyen  de  fils  passés  de  chaque  côté,  pour  cher- 
cher la  lumière  du  rétrécissement.  Quand  on  Fa 
ti*ouvée,  on  y  passe  une  sonde  cannelée  et  on  in* 
cise  sur  elle  les  tissus  indurés. 

Au  lieu  de  faire  Fincision  en  avant  du  rétrécis- 
sement, on  peut,  comme  Goulson,  pratiquer  une 
sorte  de  boutonnière  en  arrière  du  rétrécissement, 
en  écarter  les  lèvres  au  moyen  de  fils  passés  dans 
chaque  lèvre  de  la  plaip  et  pousser  d'arrière  en 
avant  dans  le  rétrécissement  un  stylet  sur  lequel 
on  incise»  On  peut  remplacer  la  boutonnière  de 
Goulson  en  ouvrant  la  portion  membraneuse  de 
Turèthre  au  moyen  de  la  taille  prérectale  de 
Nélaton. 

S'il  existe  des  fistules,  on  peut  les  utiliser,  et, 
après  les  avoir  dilatées,  s'en  servir  comme  des  ou- 
vertures faites  avec  le  bistouri,  pour  introduire 
une  sonde  cannelée  dans  le  rétrécissement.  Dans 
un  cas,  M.  Voillemier,  après  avoir  fait  la  ponction 
de  la  vessie,  a  pratiqué  le  cathétérisme  rétrograde; 
c'est-à-dire  que,  passant  un  cathéter  mince  à  tra- 
vers le  tube  de  la  canule,  il  a  introduit  celui-ci 
dans  l'urèthre  d'arrière  en  avant,  en  le  poussant  à 
travers  l'orifice  vésico-uréthral. 

Parfois  on  conduit  par  la  fistule  un  gorgeret  jus- 
que dans  la  vessie,  tandis  qu'on  introduit  par  le 
méat  un  cathéter  cannelé.  Quand  celui-ci  est  arrivé 
au  contact  du  gorgeret,  ce  qui  donne  sur  sa  position 
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une  assurance  complète,  il  ne  reste  plus  qu'à  inci- 
ser les  tissus  indurés. 

M.  Verneuil  n'étant  pas  parvenu,  dans  certains 
cas,  à  introduire  un  cathéter  métallique  dans  le 
rétrécissement,  a  quelquefois  pratiqué  TuréthrotO' 
mie  externe  en  prenant  pour  conducteur  une  bou- 
gie de  gomme  élastique  fine.  Avec  ce  guide,  si  mince 
qu'il  soit,  l'opération  est  rendue  plus  facile  que  sans 
conducteur,  et,  d'un  autre  côté,  on  enlève  à  l'uré* 
throtomie  externe  sans  conducteur  un  certain  nom* 
bre  de  cas. 

Un  chirurgien  américain,  Gouley,  sans  avoir 
eu  connaissance  des  idées  de  M.  Verneuil,  a  mis  en 
pratique  à  peu  près  le  même  procédé,  mais  avec 
une  modification  importante  qui  le  rend  bien  su- 
périeur. 

Son  appareil  instrumental  se  compose  :  1"  d'une 
bougie  fine  en  baleine  ;  2*  d'un  cathéter  cannelé, 
muni  à  son  bec  d'un  conduit  d'un  centimètre  de 
long,  dans  lequel  on  fait  passer  la  bougie,  ce  qui 
lui  donne  une  fixité  très-grande. 

L'opération  se  pratique  de  la  manière  suivante  : 
après  avoir  exploré  l'urèthre  de  la  manière  ordi- 
naire, on  le  remplit  d'huile,  puis  on  y  pousse  une 
bougie  de  baleine;  si  elle  n'entre  pas,  on  en  intro* 
duit  une  autre  à  côté,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce 
qu'on  ait  traversé  le  rétrécissement.  Quand  on  y 
est  arrivé,  on  introduit  le  cathéter  jusqu'au  rétré- 
cissement, après  avoir  eu  soin  de  faire  passer  la 
bougie  dans  le  conduit  dont  il  est  muni . 
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Le  cathéter  en  place,  on  fait  une  incision  qui 
'part  de  la  racine  des  bourses  à  un  pouce  et  demi 
de  Fouverture  anale.  Cette  incision  doit  compren- 
dre tous  les  tissus  jusqu'à  Taponévrose  moyenne  ; 
puis  Turèthre  étant  découvert,  on  cherche  avec 
Tôngle  la  cannelurce  du  cathéter,  car  celui-ci  est 
cannelé  dans  toute  sa  longueur,  même  au  niveau 
du  conduit  antérieur.  Quand  on  Ta  trouvée,  on 
ouvre  ce  conduit  pour  voir  Finstrument.  Comme 
précédemment,  des  fils  sont  passés  dans  les  lèvres 
de  la  plaie,,  ce  qui  permet  de  les  écarter  et  d'aller 
plus  facilement  à  la  recherche  de  la  petite  bougie, 
sur  laquelle  on  dissèque  jusqu'à  un  demi-pouce  au 
delà  du  rétrécissement. 

Pour  éviter  l'infiltration  urineuse,  M.  Verneuil 
cautérise  au  fer  rouge  les  deux  bords  de  la  plaie, 
et  il  ne  place  pas  de  sonde  à  demeure,  sonde  que 
Richard  regardait  comme  inutile. 

Dans  certains  cas,  il  n'est  même  pas  possible  de 
traverser  le  rétrécissement  avec  une  bougie  fine 
de  gomme  élastique  ou  de  baleine,  en  sorte  qu'on 
est  obligé  d'opérer  sans  guide  ;  c'est  l'uréthrotomie 
externe  sans  conducteur  que  nous  allons  mainte- 
nant décrire. 

Uréthrotomie  externe  sans  conducteur.  —  Pour  cette 
opération,  le  malade  est  placé,  comme  pour  la  pré- 
cédente, dans  la  même  situation  que  s'il  devait 
subir  la  taille  périnéale.  On  introduit  alors  un  ca- 
théter jusqu'au  rétrécissement  ;  ce  cathéter,  confié 
à  un  aide,  doit  être  maintenu  exactement  sur  la 
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ligne  médiane;  puis  une  incision  est  pratiquée 
couche  par  couche,  de  dehors  en  dedans,  au  niveau 
de  la  pointe  du  cathéter,  de  manière  à  atteindre 
Turèthre  dans  sa  partie  saine.  Gela  fait,  on  nettoie 
Turèthre  aussi  parfaitement  que  possible,  et  à  Taide 
d'une  sonde  ou  d'un  stylet  cannelé,  on  tente  de 
traverser  le  rétrécissement,  en  allant,  bien  entendu, 
d'avant  en  arrière.  Si  on  peut  parvenir  à  passer 
Tun  ou  l'autre  de  ces  instruments,  le  manuel  opé- 
ratoire se  trouve  très-simplifié,  puisque,  comme 
dans  Topération  précédente,  on  a  un  conducteur 
pour  guide.  Quand  on  échoue,  il  ne  reste  plus  qu'à 
diviser  d'avant  en  arrière  tous  les  tissus  indurés, 
en  ayant  soin  de  rester  toujours  sur  la  ligne  mé- 
diane. Quand  cette  partie  de  l'opération  est  termi- 
née, on  va  à  la  recherche  du  bout  postérieur  de 
Turèthre.  Or,  comme  il  est  souvent  très-difficile 
d'y  arriver,  il  faut,  plutôt  que  d'abandonner  le  ma- 
lade après  une  opération  aussi  grave  et  nulle,  avoir 
recours  à  d'autres  moyens.  On  va  alors  à  la  re- 
cherche de  la  portion  prostatique  de  l'urèthre  en 
pratiquant  la  taille  prérectale  de  Nélaton;  cette 
partie  de  l'urèthre  étant  ordinairement,  sinon  saine, 
au  moins  perméable,  on  peut,  au  moyen  d'un  stylet 
conduit  d'arrière  en  avant,  arriver  sur  le  rétrécis- 
sement qu'il  est  possible  d'inciser  largement.  11  ne 
reste  plus,  pour  achever  l'opération,  qu'à  placer 
une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie. 

S'il  existe  une  fistule  au  périnée,  on  doit  la  dila- 
ter si  elle  n'est  pas  assez  large,  et  l'utiliser  comme 
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rincision  prostatique,  par  la  méthode  de  Nélaton, 
pour  introduire  d'arrière  en  avant  un  stylet  qui 
servira  de  conducteur.  Si  on  ne  réussit  pas  à  trou- 
ver la  lumière  du  rétrécissement,  cette  même  fistule 
servira  à  introduire  une  sonde  dans  la  vessie  ;  alors 
un  cathéter  étant  poussé  par  le  méat  jusqu'à  la 
coarctation,  il  ne  restera  plus  qu'à  faire  la  section 
des  tissus  compris  entre  les  deux  instruments,  et  à 
introduire  une  sonde  à  demeure  dans  la  plaie, 
jusque  dans  la  vessie.  Pour  cela,  il  n'est  pas  utile 
de  retirer  la  sonde,  qui  a  pu  être  préalablement 
placée  dans  la  vessie  :  on  introduit  dans  la  plaie, 
par  le  méat,  une  sonde  en  gomme  volumineuse 
dans  l'intérieur  de  laquelle  on  fait  passer  la  pre- 
mière, ou  bien  on  attache  celle-ci  à  la  sonde  qui 
sert  à  la  ramener  en  avant.  Pour  pansement,  on 
place  simplement  une  éponge  sur  la  plaie,  comme 
on  le  fait  après  la  taille. 

L'uréthrotomie  externe  est  indiquée  dans  les  ré- 
trécissements infranchissables,  soit  par  la  sonde, 
soit  par  Turine;  dans  les  rétrécissements  fran- 
chissables, mais  non  dilatables  d'une  façon  du- 
rable,  et  à  plus  forte  raison  dans  ceux  qui,  étant 
franchissables,  ne  se  laissent  pas  élargir,  et  cela,  ni 
par  la  dilatation,  ni  par  Furéthrotomie  interne.  Elle 
peut  être  nécessitée  par  les  rétrécissements  irrita- 
bles, les  rétrécissements  élastiques,  les  résilient  ré- 
trécissements des  Anglais,  les  rétrécissements  avec 
induration  volumineuse,  les  rétrécissements  trau- 
matiques,  spasmodiques,  compliqués  de  fistules. 
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Elle  est  contre-indiquée  par  Page  avancé  du 
malade  et  les  maladies  graves  ;  car  c'est^  de  toute 
^açon^  une  opération  dangereuse  :  sur  16  cas^ 
Goulson  a  eu  5  morts;  sur  24  eas^  Syme  en  a  eu  4; 
Tillaux  dans  sa  thèse  rapporte  6  cas  de  mort  sur 
100  opérés.  La  complication  qui  cause  le  plus  sou- 
vent la  mort,  c'est,  d'après  Gook,  Goulson  et  Mac- 
kensie,  l'infection  purulente.  Les  hémorrhagies 
n'ont  jamais  été  graves  dans  cette  opération.  Les 
récidives,  moins  à  craindre  que  dans  les  autres 
méthodes  de  traitement,  se  voient  néanmoins  quel- 
quefois. 

On  ne  s'est  pas  contenté  des  opérations  que  nous 
venons  de  décrire,  mais  dans  ces  derniers  temps, 
M.  Bourguet,  d'Aîx,  est  allé  encore  plus  loin,  et  a 
essayé  d'exciser  les  parties  indurées,  ce  qui,  d'ail- 
leurs, avait  déjà  été  fait  avant  lui. 

Pour  y  arriver,  M.  Bourguet  introduit  un  cathé- 
ter dans  l'urèthre,  jusqu'au  rétrécissement,  et 
prenant  son  bec  comme  point  de  repère,  il  incise 
à  partir  de  ce  point,  jusqu'à  1  cent.  50  en  avant  de 
l'anus  ;  puis,  isolant  la  masse  indurée  des  parties 
voisines,  il  l'enlève  complètement  avec  le  bistouri 
et  les  ciseaux. 

Dans  un  autre  cas  de  rétrécissement  infranchis- 
sable, avec  fistule  périnéale,  M.  Bourguet  a  creusé 
un  canal  artificiel,  collatéral  au  canal  rétréci.  Voici 
comment  :  la  fistule  du  périnée  ayant  été  agrandie, 
il  y  introduit  le  doigt,  et  conduit  par  le  méat  une 
sonde  jusqu'au  rétrécissement*  Refoulant  alors  les 
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tissus  avec  la  sonde  sur  le  doigt,  il  pratique  une  in- 
cision sous-cutanée  qui  s'étend  de  la  paroi  anté- 
rieure de  la  fistule  jusqu'au  bec  de  la  sonde,  qu'il 
pousse  jusque  dans  la  vessie,  et  qu'il  remplace  par 
un  autre  de  gomme  élastique. 

Dilatation  forcée.  —  Ce  procédé  consiste  à  intro- 
duire dans  le  rétrécissement  un  instrument  assez 
peu  volumineux  pour  le  traverser,  et  auquel  on 
peut  donner  instantanément  un  diamètre  égal  à 
celui  de  Turèthre  normal,  en  sorte  que  l'obstacle 
se  trouve  détruit  d'un  seul  coup. 


oP 
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Dilatateur  de  Michéléaa^  tel  qu*il  était  an  début. 

Ce  procédé  mis  en  pratique  en  Angleterre, 
en  1812,  par  Luxmoor,  a  été  décrit  simultanément 
en  1847,  par  Michéléna,  à  Paris,  et  Rigaud,  à  Stras- 
bourg. Mais  c'est  surtout  M.  Perrève  qui  s'en  est 
fait  le  défenseur  et  le  propagateur.  Depuis,  on  a 
perfectionné  les  instruments;  la  méthode  s'est  en 
même  temps  améliorée  et,  aujourd'hui,  on  la  met 
fort  souvent  en  usage  sous  le  nom  de  divulsion. 

Les  instruments  de  Michéléna  et  de  Rigaud  sont 
à  peu  près  identiques.  Ils  consistent  en  deux  tiges 
d'acier  appliquées  l'une  sur  l'autre,  de  manière  à 
former  une  sorte  de  cathéter.  Ces  deux  tiges  sont 
reliées  l'une  à  l'autre,  dans  leur  concavité,  au 
moyen  de  petites  lames  mobiles  dans  le  même  sens, 
en  sorte  que  si  l'on  fait  mouvoir  les  deux  tiges 
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Tune  sur  l'autre,  elles  s'écartent  de  la  longueur 
des  lames  intérieures.  Une  vis  de  rappel  fixée  dans 
le  talon  de  l'instrument,  sert  à  opérer  le  mouve- 
ment. 

Les  cathéters  de  Perrève  consistent  aussi  en  deux 
lames  d'acier  s'écartant  Tune  de  l'autre,  mais  au 
moyen  d'un  [mécanisme  différent;  car  c'est  un 
mandrin  introduit  entre  les  deux  lames  qui  produit 
l'écartement. 


Dilatateur  de  Mîchéléna,  modifié. 

I/instrument  de  Perrève  a,  comme  les  précé- 
dents, la  forme  d'un  cathéter,  quand  les  deux  lames 
sont  accolées  l'une  à  l'autre.  Elles  sont,  d'ail- 
leurs, soudées  dans  les  trois  premiers  centimètres 
de  leur  extrémité  vésicale,  et  munies  à  leur  talon 
d'un  mécanisme^  spécial  pour  limiter  l'écartement 
des  lames.  Un  fil  d'acier  soudé  à  l'extrémité  vési- 
cale sert  à  conduire  le  tube  qui  donne  l'écarte- 
ment. 

M.  Perrève  se  servait  de  sept  cathéters  allant 
de  2  millimètres  à  5  millimètres  de  diamètre  ;  le 
premier  droit,  les  autres  courbes.  Les  mandrins, 
au  nombre  de  trois,  avaient  de  2  à  4  millimètres. 


N 
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M.  Perrève  commençait  par  introduire  son  plus 
petit  cathéter;  puis,  à  trois  ou  quatre  jours  d'inter- 
valle, il  en  introduisait  de  plus  volumineux,  jus- 
qu'à ce  que  la  dilatation  fût  arrivée  à  7  ou  8  milli- 
mètres. 
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On  peut  reprocher  à  Pinstrumenl  de  Perrève, 
1**  de  prendre  une  forme  ovale  quand  il  est  ouvert. 
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2''  de  ne  pas  permettre  au  mandrin  de  sortir  facile* 
ment  quand  la  dilatation  a  été  opérée  ;  3*  de  pincer 
Turèthre  quand  les  deux  lames  se  rapprochent. 

M.  Holt  a  obvié  en  partie  au  premier  de  ces  dé- 
fauts^ en  faisant  construire  un  mandrin  plus  volu« 
mineux,  ce  qui  lui  permet  de  remplir  une  partie  de 
l'espace  laissé  libre  sur  les  côtés  par  Técartement 
des  lames.  Son  instrument,  d'ailleurs,  est  à  peu 
près  semblable  à  celui  de  Perrève. 

M.  Voillemier  a  remplacé,  depuis  quelques  an- 
nées, la  dilatation  de  Perrève  par  un  instrument 
auquel  il  donne  le  nom  de  divulseur  cylindrique, 
représenté  à  la  page  suivante,  et  dans  lequel  dispa- 
raissent, en  grande  partie  au  moins,  les  défauts 
qu'on  peut  reprocher  aux  précédents. 

Voici  la  description  qu'il  donne  lui-même  de  cet 
instrument,  il  se  compose  : 

1*  D'un  conducteur  formé  de  deux  petites  lames 
d'acier  soudées  à  leur  extrémité  vésicale  dans 
rétendue  de  4  centimètres,  et  courbées  dans  cette 
partie  comme  une  sonde.  Ces  lames,  très-minces, 
sont  planes  en  dedans,  convexes  en  dehors,  en  sorte 
que,  réunies,  elles  forment  un  cathéter  d'environ 
2  millimètres  de  diamètre. 

2®  D'un  mandrin  à  extrémité  vésicale  conique  et 
muni  d'un  bouton  placé  à  son  talon.  Ce  mandrin 
est  plein  et  cylindrique  dans  presque  toute  sa  lon- 
gueur; deux  de  ses  côtés  opposés  sont  creusés 
d'une  gouttière  longitudinale,  plate,  peu  profonde, 
destinée  à  recevoir  les  lames  du  conducteur  qui  la 
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rempliront  entièrement.  Les  bords  de  la  gouttière 
étant  légèrement  rapprochés,  la  transforment  en 
une  véritable  rainure  en  queue  d'aronde,  d'où  les 
lames  du  conducteur  ne  peuvent  s'échapper  une 
fois  qu'elles  y  sont  engagées. 
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Quand  Tinstrument  est  armé,  il  est  parfaitement 
cylindrique,  le  conducteur  ne  varie  pas  de  volume; 
mais  on  peut  y  adapter  des  mandrins  de  diflférentes 
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grosseurs.  M.  Voillemier  se  sert  d'un  mandrin 
de  7  millîm.  2/3  de  diamètre. 

Pour  dilater  un  rétrécissement  avec  cet  instru- 
ment, on  commence  par  introduire,  au  travers  de 
Tobstacle,  une  bougie  conductrice  sur  laquelle  on 
visse  le  conducteur  que  Ton  mène  jusque  dans  la 
vessie.  On  engage  alors  le  mandrin  sur  les  lames 
conductrices,  et  on  Fenfonce  d'un  seul  coup,  jus- 
qu'à son  extrémité,  en  ayant  soin  de  tenir  les  lames 
immobiles.  Ceci  fait,  l'instrument  est  retiré  tout 
armé;  ou,  si  on  éprouve  quelque  difficulté,  on 
enlève  le  mandrin  d'abord  et  le  conducteur  ensuite. 

Une  sonde  est  placée  dans  l'urèthre,  pendant 
vingt-quatre  heures.  Pour  que  l'introduction  de 
cette  sonde  ne  souffre  aucune  difficulté,  on  visse 
un  long  stylet  sur  l'extrémité  manuelle  du  conduc- 
teur, et  par-dessus,  on  fait  passer  une  sonde  per- 
cée par  les  deux  bouts.  Au  bout  de  quinze  jours, 
on  commence  la  dilatation  avec  les  bougies  d'étain, 
comme  à  la  suite  de  l'uréthrotomie. 

La  sonde  à  demeure  dont  se  sert  M.  Voillemier, 
est  munie  d'^un  ajutage  métallique  à  son  extrémité 
vésicale.  Celui-ci,  percé  de  trous  nombreux  et  très- 
arrondi  sur  ses  bords,  laisse  passer  l'urine  avec 
une  grande  facilité,  et  ne  court  aucun  risque  de 
blesser  l'urèthre. 

L'instrument  de  M.  Voillemier  a  le  grave  incon- 
vénient d'avoir  le  même  diamètre  dans  toute  sa 
longueur  et  d'agir  sur  les  parties  saines  de  l'urèthre 
aussi  bien  que  sur  le  rétrécissement,  et  de  fatiguer 
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le  jnéat,  qu'on  est  même  quelquefois  obligé  d'in- 
ciser. De  plus,  le  mandrin  agissant  à  Textérieur  est 

peut-être  plus  exposé  à  déchirer 
la  muqueuse  et  même  Turèthre 
en  refoulant  le  noyau  fibreux,  que 
l'instrument  de  Holt  dont  le  man- 
drin est  intérieur. 

Pour  obvier  à  ces  inconvénients, 
M.  Moreau-Wolf  a  fait  construire 
un  instrument  qu'il  a  nommé  di- 
vulseur  rétrograde,  et  au  moyen 
duquel  il  ne  dilate  que  le  rétré- 
cissement. 

Cet  instrument  se  compose  d'un 
tube  sans  soudure,  en  acier  trempé 
et  fendu,  au  niveau  de  son  extré- 
mité vésicale,  en  cinq  ou  six  par- 
ties égales.  Dans  Tintérieur  de  ce 
tube,  passe  une  tige  en  acier,  ter- 
minée à  sa  partie  manuelle  par  un 
pas  de  vis,  et  surmontée  à  son 
extrémité  antérieure  d'un  renfle- 
ment pyriforme,  droit  ou  courbe, 
et  diminuant  graduellement  de 
grosseur,  dont  la  base  arrondie 
repose  sur  l'extrémité  fendue  du 
tube. 

Un  pas  de  Tis  permet  de  fixer  une  bougie  con- 
ductrice au  sommet  de  la  poire. 
On  comprend  par  cette  description  que  si,  au 


Divulseur  rétrograde 
de  Moreau-Wolf. 
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moyen  de  la  vis  de  rappel^  on  tire  la  poire  vers  Tin- 
térieur^  les  lames  s'écartant,  le  diamètre  de  Tinstru- 
ment  augmente  d'autant. 
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Divulsenr  de  Coradi. 
C*eBt  UQ  fil  métallique  G  qui,  en  Tenant  sous-tendre  Tare  B^  opère  laldhrulsion. 

Le  manuel  opératoire  de  cet  instrument  est 
simple.  La  bougie  conductrice  étant  introduite  dans 
la  vessie,  on  y  visse  le  divulseur  et  on  le  pousse 
dans  le  canal.  Le  renflement  de  la  poire  permet  de 
sentir  le  commencement  et  la  fin  du  rétrécissement, 
et  de  placer  celle-ci  à  son  niveau.  En  effet,  Tobs- 
tacle  étant  franchi^  on  ramène,  la  partie  renflée 
contre  la  partie  postérieure  de  Pobstacle,  et,  au 
moyen  de  la  vis  de  rappel,  on  la  fait  saillir  entre  les 
lames.  Alors,  combinant  un  mouvement  de  traction 
avec  celui  d'extraction  [des  sondes  ordinaires,  le 
manque  de  résistance  vous  indique  que  Fobstacle 
est  franchi. 

Le  reproche  qu'on  peut  adresser  à  cet  instru- 
ment c'est  de  nécessiter  une  dilatation  préalable 
du  rétrécissement  quand  celui-ci  est  un  peu  étroit. 

Quelle  que  soit  la  manière  dont  on  procède  à  la 
divulsion,  l'opération  ne  se  fait  pas  sans  douleur; 
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celle-ci,  d'ailleurs,  est  toujours  fort  supportable, 

^'^  excepté  chez  quelques  malades  et 

c\  dans  des  circonstances  qu'il  est 
■  difficile  de  déterminer  d'avance. 
Quand  on  pratique  la  divulsion,  il 
est  une  disposition  anatomique  à 
laquelle  le  chirurgien  doit  faire 
attention,  c'est  que  le  méat  ne  soit 
pas  trop  étroit,  par  rapport  à  l'ins- 
trument; autrement,  la  surdisten- 
sion qu'il  éprouve  provoque  une 
douleur  atroce,  qui  peut  même 
aller  jusqu'à  la  syncope. 

Vhémorrhagie  consécutive  à  la 
divulsion  n'est  jamais  considérable, 
une  cuillerée  à  café  de  sang  envi- 
ron. De  plus,  si  on  s'en  rapporte 
aux  observations  si  nombreuses  de 
Holt  et  de  John  Hill,  on  voit  que 
la  divulsion  n'a  jamais  occasionné 
d'hémorrhagies  secondaires. 

Uuréthrite  qui  apparaît  quand  on 
retire,  au  bout  de  vingt-quatre 
heures,  la  sonde  de  gomme  élas- 
tique, est  généralement  peu  grave 
et  très-peu  tenace;  on  la  voit 
cesser  au  bout  de  quatre  jours. 
Parfois  cet  écoulement  persiste  pendant  huit  ou 
quinze  jours;  dans  quelques  cas,  il  se  prolonge 
même  davantage,  et  exige  qu'on  intervienne  pour 
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le  faire  disparaître.  Enfin,  on  a  vu  Furéthrite 
prendre  des  proportions  plus  grandes  et  s'étendre 
jusqu'aux  testicules,  à  la  vessie  et  même  aux  reins« 
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On  a  encore  essayé  de  pratiquer  la  dilatation  for- 
cée par  d'autres  procédés  qui  n'ont  plus  aujour- 
d'hui qu'un  intérêt  historique.  Il  faut  ranger  parmi 
eux  les  injections  forcées..  C'est  ainsi  que  Bru- 
nighausen  prétend  avoir  guéri  plusieurs  rétrécis- 
sements. Il  injectait,  pour  cela,  de  l'huile  dans 


3i8  MALADIES  DE  LTRÈTHRE. 

Turèthre;  puis,  après  avoir  fermé  le  méat,  il 
poussait  celle-ci  aussi  loin  que  possible  au  travers 
du  rétrécissement. 

Plus  tard,  Ducamp  se  servit 
d'une  vessie  de  baudruche,  atta- 
chée à  une  sonde  de  caoutchouc, 
et  qu'il  distendait  au  moyen  de 
Pair  ou  de  Peau,  après  l'avoir  intro- 
duite dans  le  rétrécissement. 

Je  donne  ici  Jes  figures  d'un 
grand  nombre  d'instruments  dont 
on  s'est  servi  pour  la  dilatation 
rapide  des  rétrécissements.  Chacun 
a  voulu  avoir  le  sien.  Les  dessins 
qui  les  représentent  en  fourniront 
une  idée  suffisante. 

Cathétérisme  forcé.  —  Le  cathété- 
risme  forcé  était  fort  souvent  pra- 
tiqué par  les  chirurgiens  de  la  fin 
du  siècle  dernier  :  Desault  en  fut 
l'inventeur,  et  Choppart  rapporte 
un  grand  nombre  de  rétentions 
Dilatateur  de  Ducamp.  d'urinc  daus  lesqucUcs  il  n'a  pas 

plus  hésité  que  son  devancier  à  faire  pénétrer  de 
force,  jusque  dans  la  vessie,  une  sonde  évacua- 
trice.  Boyer,  qui  vient  ensuite,  suivit  la  manière 
de  faire  de  ceux  qui  l'avaient  précédé,  et  se  servit 
même,  pour  cette  opération,  d'une  sonde  conique 
spéciale  ;  Roux,  son  élève,  imita  son  exemple.  De 
nos  jours,  on  ne  fait  plus  le  cathétérisme  forcé  ; 
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cependant^  M,  Voillemier  en  rapporte  trois  obser- 
vations personnelles.  Mais  on  doit  se  demander  si, 
depuis  Pinvention  des  nouveaux  appareils  aspira- 
teurs, il  serait  d'une  saine  pratique  d'agir  encore 
de  même  dans  des  circonstances  identiques. 

11  faut,  pour  l'autoriser,  qu'il  existe  une  rétention 
d'urine  complète,  et  que  toutes  les  tentatives  pour 
introduire  une  bougie  dans  le  canal  aient  été  in- 
fructueuses. On  doit,  de  plus,  avoir  employé  aupa- 
ravant un  traitement  antiphlogistique  énergique, 
car  il  suffit  souvent  à  faciliter  l'écoulement  de  l'u- 
rine et  à  débarrasser  la  vessie  d'une  manière  effi- 
cace. 

Une  condition  de  succès  du  cathétérisme  forcé, 
c'est  que  le  rétrécissement  ne  soit  pas  situé  trop 
profondément  ;  car,  plus  son  siège  est  rapproché 
du  méat,  plus  on  guide  facilement  la  sonde  et  plus 
sûrement  on  arrive  dans  la  vessie.  Quand  le  rétré- 
cissement n'est  pas  situé  au  moins  à  2  ou  3  centi- 
mètres en  avant  du  bulbe,  le  cathétérisme  forcé 
devient  plus  difficile,  plus  dangereux,  et  les  fausses 
routes  sont  plus  à  redouter.  Il  faut  alors  introduire 
les  doigts  dans  le  rectum  pour  guider  la  sonde. 
Une  circonstance  favorable  à  cette  opération,  même 
quand  l'obstacle  est  au  niveau  du  bulbe,  c'est  une 
dilatation  de  l'urèthre  en  arrière  du  rétrécissement, 
car  on  a  un  guide  pour  le  chemin  à  faire  suivre  à 
la  sonde. 

Desault  et  Choppart  pratiquaient  le  cathétérisme 
forcé  non-seulement  dans  les  cas  de  rétrécisse- 
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ments  uréthraux  ;  mais,  même  quand  la  prostate 
était  hypertrophiée,  ils  n'hésitaient  pas  à  la  traver- 
ser avec  la  sonde,  et  ils  s'efforçaient  d'y  organiser 
une  sorte  de  canal  artificiel  qui  servait  à  Técoule- 
ment  de  Turine.  Aujourd'hui  cette  dernière  mé- 
thode est  complètement  abandonnée,  quoique  Cru- 
veilhier  Tait  encore  proposée,  et  que  Lenoir  préférât 
le  cathétérisme  forcé  à  travers  la  prostate,  dans  les 
cas  de  rétention  d'urine  par  hypertrophie  de  cetle 
glande,  à  la  ponction  vésicale. 

Pour  pratiquer  le  cathétérisme  forcé,  M.  Voille- 
mier  conseille  de  se  servir  d'une  sonde  d'un  moyen 
volume,  conique  dans  l'espace  d'un  centimètre  et 
percée  à  son  extrémité  vésicale.  Il  faut  que  la  sonde 
soit  solide  et,  pour  plus  de  sécurité  encore,  on  y 
introduit  un  mandrin,  qu'on  retire,  une  fois  l'opé- 
ration terminée.  La  sonde  de  M.  Voillemier,  à  part 
la  partie  conique  de  l'extrémité  vésicale,  est  d'un 
diamètre  égal  dans  toute  sa  longueur,  contraire- 
ment à  celle  de  Boyer,  qui  allait  en  s'élargissant. 
Cette  forme  facilite  son  passage  au  travers  du  rétré- 
cissement- Une  fois  la  sonde  parvenue  dans  la  ves- 
sie, on  la  laisse  en  place  jusqu'à  ce  qu'elle  se  meuve 
avec  facilité  ;  alors  on  la  remplace  par  une  sonde 
de  gomme  élastique  ;  mais  il  faut,  au  préalable, 
avoir  introduit  dans  la  sonde  métallique  une  bou- 
gie de  baleine  ou  de  gomme  élastique  pouvant 
servir  de  conducteur. 

Le  cathétérisme  forcé  a  été  institué  en  méthode 
de  traitement  des  rétrécissements  par  Mayor,  de 
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Lausanne,  en  1835.  Sa  méthode  consiste  à  intro- 
duire, au  travers  du  rétrécissement,  une  bougie 
rigide,  d'autant  plus  volumineuse  que  le  rétrécisse- 
ment est  plus  étroit.  Voici,  en  effet,  les  propres 
paroles  de  Mayor  :  a  Plus  le  rétrécissement  est 
étroit  et  opiniâtre  ;  en  d'autres  termes,  plus  Turè- 
thre  offre  de  difficultés  au  cathétérisme  et  à  la  libre 
excrétion  des  urines,  plus  aussi  j'ai  soin  de  m'armer 
d'un  cathéter  de  plus  en  plus  volumineux.  »  Con- 
séquent avec  ses  principes,  Mayor  employait,  pour 
introduire  ses  instruments,  une  force  d'autant  plus 
grande  que  la  résistance  à  vaincre  était  plus  consi- 
dérable. 

Les  bougies  dont  se  servait  Mayor  étaient  au 
nombre  de  six  :  la  moins  volumineuse  ayant  4  mil- 
limètres de  diamètre,  la  plus  volumineuse  9  milli- 
mètres. 

Le  procédé  de  Mayor,  qui  donna  lieu  aux  polé- 
miques les  plus  violentes,  lorsque  son  inventeur 
vint  l'exposer  dans  les  hôpitaux  de  Paris,  est,  à 
juste  titre,  tombé  en  discrédit,  car  il  ne  peut  rien 
guérir  et  risque,  au  contraire,  de  produire  les  dé- 
labrements les  plus  effrayants.  Aussi,  à  quarante 
ans  de  distance,  ne  comprend-on  guère  comment 
il  a  pu  même  être  discuté. 

A  supposer  que  le  cathétérisme  forcé  fût  indiqué 
par  l'état  du  malade,  c'est  une  opération  grave  par 
elle-même  et  par  ses  suites.  Le  plus  souvent  il  ne  s'o- 
père pas  sans  fausse-route,  ayant  pour  conséquence 
des  abcès  urineux,  l'infiltration  d'urine  et,  par 
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suite,  des  fistules  et-souvent  la  mort.  Ces  accidents 
sont  d'autant  plus  à  redouter  que  bien  souvent  le 
séjour  de  la  sonde  produit  une  douleur  insuppor- 
table et  qu'on  est  obligé  de  la  retirer,  malgré  les 
dangers  qui  peuvent  résulter  de  son  absence.  De 
plus,  il  est  prouvé  par  des  autopsies  assez  nom- 
breuses qu'une  fausse-route,  môme  organisée,  ne 
met  pas  celui  qui  la  porte  à  Tabri  d'une  nouvelle 
rétention  d'urine. 

Cautérisation.^-^  De  toutes  les  méthodes  employées 
pour  détruire  les  rétrécissements,  la  cautérisation 
est  une  des  plus  anciennes  et  de  celles  qui  ont  été 
le  plus  souvent  mises  en  usage.  Elle  était  la  consé- 
quence des  idées  d'autrefois  sur  la  nature  des  stric- 
tures  uréthrales.  11  n'y  a  pas  encore  bien  longtemps, 
en  effet,  qu'on  les  considérait  comme  consécutives 
à  l'existence  des  carnosités  uréthrales.  Il  était  donc 
logique  que  les  anciens  chirurgiens  fissent  usage 
d'agents  capables  de  les  détruire.  Aussi  voyons-nous 
ces  moyens  employés  jusque  dans  ces  derniers 
temps  et  cet  usage  persister  encore  alors  même  que 
déjà  on  avait  reconnu  l'erreur  des  anciens. 

Du  temps  d'AmbroiseParé,  on  se  servait  d'eschar- 
rotiques  dont  les  formules  bizarres  se  ressentaient 
plus  ou  moins  de  la  complète  ignorance  des  réac- 
tions chimiques.  C'est  au  moyen  de  ces  escharro- 
tiques  que  fut  opéré  Henri  IV  par  Loiseau  de  Ber- 
gerac. 

Pour  mettre  leur  méthode  en  pratique,  les  an- 
ciens chirurgiens  se  servaient  de  bougies  de  cire, 
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enduites  du  composé  escharrotique  qu^ils  portaient 
jusqu'au  point  rétréci.  Une  fois  Turèthre  ouvert, 
ils  achevaient  la  guérison  en  y  passant  des  bougies 
de  plonib  frottées  avec  du  mercure. 

La  méthode  suivie  par  les  anciens  est  à  peu  près 
la  même  que  celle  employée  jusqu'à  nos  jours  ; 
Tagent  médicamenteux  seul  diffère:  au  lieu  des 
mélanges  compliqués  des  anciens,  c'est  du  nitrate 
d'argent  qu'on  se  sert  toujours  aujourd'hui.  Hunter 
est  le  premier  chirurgien  qui  aii  fait  usage  de  ce 
sel,  et  c'est  grâce  à  sa  grande  autorité  qu'il  a  été 
tout  d'abord  si  universellement  adopté.  Hunter 
cautérisait  les  rétrécissemen ts  d'avant  en  arrière. 
Pour  cela,  il  se  servait  d'une  sonde  de  gomme  élas* 
tique,  percée  par  les  deux  bouts,  dans  laquelle 
il  introduisait  sa  bougie  armée.  Cette  bougie 
n'était  autre  qu'un  mandrin,  muni  d'un  embout 
qui  permettait  de  le  manier  à  volonté,  et  d'un 
morceau  de  nitrate  d'argent  à  son  extrémité 
vésicale. 

Quand  on  veut  faire  usage  de  cet  instrument, 
on  introduit*  la  canule  jusqu'au  rétrécissement, 
puis  on  conduit  dans  son  intérieur  la  bougie  armée, 
qu'on  maintient  contre  le  rétrécissement  pendant 
une  minute  environ.  Hunter  renouvelait  cette  ap^ 
plication  tous  les  deux  jours,  si  l'état  du  malade  le 
permettait,  et,  pour  parfaire  la  guérison,  il  intro^ 
dttisait  des  bougies. 

Après  Hunter,  Evrard  Home,  son  parent  et  son 
élève,  continua  sa  méthode,  mais  il  en  fit  un  usage 
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bien  plus  étendu,  et  le  caustique  ne  fut  plus,  pour 
lui,  un  moyen  accessoire. 

Sa  manière  de  faire  était,  d'ailleurs,  à  peu  près 
la  même.  Après  s'être  assuré,  au  moyen  d'une  bou- 
gie ordinaire,  à  quelle  profondeur  siégeait  le  rétré- 
cissement, il  marquait  sur  le  porte-caustique,  au 
moyen  de  l'ongle,  jusqu'à  quel  point  il  devait  l'in- 
troduire ;  puis,  celui-ci  étant  parvenu  contre  le  ré- 
trécissement, il  le  maintenait  en  place  pendant  une 
ou  deux  minutes  et  renouvelait  la  même  opération 
tous  les  deux  jours,  jusqu'à  ce  que  l'obstacle  fût 
franchi. 

Evrard  Home  mît  son  procédé  en  usage  avec  une 
véritable  frénésie,  puisqu'il  pratiqua,  plus  d'une 
fois,  sur  le  même  malade  jusqu'à  cent  et  deux  cents 
cautérisations,  et  que,  dans  un  cas,  il  en  porta  le 
nombre  jusqu'à  douze  cent  cinquante. 

Après  Evrard  Home,  Watheley,  qui  pratiquait 
en  Angleterre,  au  commencement  de  ce  siècle,  fit 
usage,  pour  cautériser  les  rétrécissements,  de  la 
potasse  caustique  ;  mais  c'est  là  un  agent  que  sa 
grande  déliquescence  et  son  action  beaucoup  plus 
énergique  rendent  très-difficile  à  manier. 

La  cautérisation  telle  que  la  pratiquaient  Hunter, 
Evrard  Home  et  Watheley  est  complètement  aban- 
donnée aujourd'hui;  on  ne  fait  plus  niaintenant 
que  la  cautérisation  latérale,  et  encore  n'est-ce  pas 
pour  détruire  les  rétrécissements,  mais  seulement 
dans  le  but,  soit  de  faire  cesser  le  spasme  qui  ac- 
compagne souvent  les  coarctations  uréthrales,  soit 
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pour  calmer  une  inflammation  du  col  de  la  vessie 
ou  de  la  région  prostatique  de  Turèthre. 

Pour  atteindre  ce  but,  on  peut  employer  divers 
instruments  dont  le  plus  ancien  est  celui  de  Du- 
camp.  Il  se  compose  d'une  canule  de  gomme  élas- 
tique, munie  à  son  extrémité  vésicale  d'un  ajutage 
de  platine  suffisamment  ouvert  pour  laisser  passer 
le  mandrin  porte-caustique.  Celui-ci  est  constitué 
par  une  tige  d'argent,  supportant  à  son  extrémité 
antérieure  une  cupule  de  platine,  creusée  sur  une 
de  ses  faces  d'une  cavité  dans  laquelle  on  coule  du 
nitrate  d'argent.  L'empreinte  du  rétrécissement 
étant  prise  et  sa  profondeur  connue  au  moyen  de 
la  bougie  emplastique  que  nous  avons  décrite,  on 
introduit,  jusqu'à  son  niveau,  la  canule  extérieure. 
Celle-ci  se  trouvant  arrêtée  contre  l'obstacle,  on 
n'a  plus  qu'à  faire  saillir  la  cupule  et  à  appliquer 
le  caustique  sur  le  point  malade  de  la  circonférence 
uréthrale. 

Ducamp  a  le  mérite  d'avoir  le  premier  donné 
ridée  d'un  porte-caustique  facile  à  manier;  malheu- 
reusement cet  instrument  étant  droit  ne  peut  servir 
facilement  que  dans  les  maladies  de  la  portion  droite 
du  canal  ;  de  plus,  la  pratique  prouve  qu'il  n'est 
pas  du  tout  facile,  surtout  quand  le  rétrécissement 
est  étroit,  d'introduire  la  cupule  du  mandrin  dans 
l'orifice  de  l'obstacle,  et  que,  souvent,  cette  ma- 
nœuvre exige  des  tâtonnements  prolongés,  pendant 
lesquels  le  caustique  s'altère  au  contact  des  liquides 
du  canal  et  cautérise  les  tissus  sains. 
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Cet  instrument  a  été  remplacé  par  un  porte- 
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caustique  courbe  très- 
commode  que  GoUin 
fabrique  aujourd'hui. 
Lallemand  a  rem- 
placé rinstrument  de 
Ducamp  par  un  nou- 
veau porte-caustique. 
C'est  le  seul,  avec  celui 
de  Ségalas,  qui  reste 
aujourd'hui .  dans  la 
pratique.  Le  porte* 
causlîquede  Lallemand 
se  compose  d'une  ca- 
nule d'argent,  courbe 
antérieurement  et  assez 
ipeu  volumineuse  pour 
entrer  dans  le  rétrécis- 
sement. Dans  Tinté- 
rieur  de  cette  canule  se 
meut  un  mandrin  dont 
la  partie  externe  est 
formée  d'une  tige  rigide 
supportant  à  son  extré» 
mité  antérieure  une 
chaîne  de  Vaucanson, 
terminée  par  une  eu*» 

Porte-canstique  de  Lallemand.  VCttC  daUS  laquelle  OÙ 

coule  du  nitrate  d'argent. 
La  distance  du  méat  au  rétrécissement  ayant  été 
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préalablement  recOnDue,  au  moyen  d'une  bougie 


11 


poussée  jusque  sur  l'obstacle»  Lallemand  introdui- 
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sait  le  porte-caustique,  fermé  datos  Turèthre,  jus- 
qu'à ce  qu'il  fût  parvenu  deux  ou  trois  centimètres 
plus  loin  que  le  point  indiqué  ;  il  retirait  alors  d'au- 
tant la  canule  extérieure  et  démasquait  le  caustique. 
La  cautérisation  achevée,  il  rentrait  la  cuvette  dans 
la  canule.  De  cette  façon,  Lallemand  ne  cautérisait 
que  le  rétrécissement. 

Le  porte-caustique  de  Ségalas,  quoique  d'une 
construction  différente,  permet  d'agir  de  la  même 
façon  ;  seulement,  comme  il  est  droit,  il  ne  peut 
servir  à  cautériser  facilement  que  la  partie  droite 
du  canal .  Il  se  compose  de  deux  canules  concen- 
triques l'une  à  l'autre  et  renfermant  un  mandrin 
porte-caustique.  La  canule  extérieure  porte  à  son 
extrémité  antérieure  un  renflement  qui  l'arrête  à 
l'entrée  du  point  rétréci  du  canal. 

Supposez  donc  l'instrument  introduit  dans  l'urè- 
thre  et  arrivé  sur  l'obstacle,  il  ne  reste  plus  qu'à 
faire  avancer  la  canule  intérieure  jusqu'au  centredu 
rétrécissement.  Parvenu  à  ce  point,  on  retire  celle- 
ci  d'une  longueur  égale  à  celle  qu'on  l'a  fait  avancer, 
et  la  cupule  se  trouvant,  par  cela  même,  découverte, 
on  cautérise  du  même  coup  la  partie  malade. 

Les  phénomènes  consécutifs  à  la  cautérisation 
de  l'urèthre  sont  : 

1*"  Une  douleur  plus  ou  moins  vive  qui  dure  pen- 
dant une  ou  deux  heures  et  s'apaise  ensuite,  pour 
reparaître  à  la  première  miction  qui  peut  être  ex- 
trêmement pénible  ;  les  mêmes  sensations  se  renou- 
vellent, mais  en  s'affaiblissant,  pendant  vingt-quatre 
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heures,  au  bout  desquelles  elles  finissent  par  dispa- 
raître. 

2^  Parfois  une  hémorrhagie  qui  ne  débute  pas 
immédiatement  après  Tapplication  du  caustique, 
mais  avec  la  première  miction .  Cette  hémorrhagie, 
qui  peut  être  assez  abondante,  n'est  généralement 
pas  dangereuse  et  s'arrête  d'elle-même. 

Qu'il  y  ait  eu  ou  non  hémorrhagie,  les  premières 
urines  entraînent  avec  elles  des  flocons  jaunes  ver- 
dâtres,  parfois  sanguinolents,  dont  la  quantité  est 
en  rapport  avec  la  profondeur  de  la  cautérisation  ; 
c'est  du  mucus  coagulé  par  le  caustique. 

Bientôt  après,  au  bout  de  vingt- quatre  ou  qua- 
rante-huit heures,  quelquefois  plus  tard,  il  s'é- 
chappe avec  l'urine  des  débris  de  Tescharre,  et  il 
s'établit  une  suppuration,  d'abord  très-épaisse  et 
plus  ou  moins  abondante,  qui  s'éclaircit  bientôt 
pour  devenir  ensuite  muqueuse  et  disparaît  au  bout 
de  quelques  jours. 

Quand  la  cautérisation  a  été  très-énergique  et 
telle  que  Lallemand  la  pratiquait,  on  peut  voir  ap- 
paraître une  rétention.  Il  faut,  dans  ces  cas,  s'abs- 
tenir, autant  que  possible,  d'employer  la  sonde, 
de  peur  d'irriter  encore  le  canal,  et  recourir  plutôt 
aux  antiphlogistiques,  aux  bains  et  aux  émoUients  ; 
la  sonde  ne  doit  être  introduite  que  s'il  n'est  pas 
possible  de  faire  autrement. 

La  cautérisation,  qui  a^certainement,  malgré  les 
abus  qui  en  ont  été  faits,  procuré  la  guérison  de 
beaucoup  de  rétrécissements,  n'est  plus  employée 
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dans  ce  but  aujourd'hui,  parce  qu'on  a  trouvé  de 
nouveaux  moyens  plus  rapides  et  plus  précis»  On 
la  réserve  pour  guérir  les  inflammations  du  col  de 
la  vessie  et  de  la  région  profonde  de  l'urèthre*  Ce- 
pendant elle  peut  être  un  modificateur  du  spasme 
qui  accompagne  quelquefois  les  rétrécissements* 
Celui-ci,  en  effet,  est  le  plus  souvent  la  conséquence 
d'une  irritation  excessive  de  l'urèthre,  due  à  Tan- 
cienneté  de  Tinflammatioû.  Il  est  alors  extrêmement 
difficile  de  faire  pénétrer  une  bougie  à  travers  le 
rétrécissementi  à  cause  de  Texquise  sensibilité  de 
l'urèthre;  la  cautérisation  légère  peut  être  d'un 
très'-grand  secours  dans  les  cas  de  cette  espèce; 
non-seulement  pour  favoriser  l'introduction  des 
bougies,  mais  encore  parce  qu'elle  facilite  la  sortie 
des  urines.  M.  Voillemier,  qui  rejette  la  cautérisa- 
tion, comme  méthode  générale  de  traitement  des 
rétrécissements,  dit  cependant  l'avoir  employée 
avantageusement  dans  certains  cas  de  fistules  an- 
ciennes et  calleuses  siégeant  en  arrière  d'un  rétré- 
cissement. Alors,  en  combinant  des  cautérisations 
énergiques  avec  la  dilatation,  il  est  parvenu  à  ra* 
mollir  la  masse  fibreuse  enveloppant  les  fistules  et 
h  guérir  plusieurs  individus. 

Galvanocaustique  chimique.  —  C'est  une  méthode 
de  cautérisation  des  rétrécissements  au  moyen  de 
la  pile.  Cette  cautérisation  a  pour  but  de  détruire 
le  tissu  strictural  et  de  le  remplacer  par  une  cica- 
trice non  rétractile. 

Cette  méthode  est  fondée  sur  ce  fait  que  l'appli** 
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cation  d'un  courant  continu  et  de  tension  suffi* 
sante^  sur  un  corps  vivant,  au  moyen  d'électrodes 
inaltérables,  détermine  la  formation  d'une  escharre 
au  point  de  contact  de  chacun  des  électrodes.  Les 
acides  se  rendent  au  pôle  positif,  les  alcalis  au  pôle 
négatif.  A  l'état  naissant,  ces  agents  n'attaquent 
pas  les  électrodes,  mais  les  tissus,  et  forment  une 
escharre  limitée  aux  électrodes.  D'un  autre  côté,  le 
courant  agissant  à  froid  et  la  production  des  es- 
charres  se  trouvant  limitée  au  point  de  contact  des 
électrodes,  on  n'a  pas  à  craindre  la  cautérisation 
des  parties  voisines. 

L'escharre  produite  au  pôle  positif  est  compa- 
rable à  celles  auxquelles  donnent  lieu  le  feu  ou  les 
caustiques  acides;  Tescharre  négative  a  toutes  les 
propriétés  de  celles  occasionnées  par  les  alcalis.  Or, 
d'après  MM.  Tripieri  Mallez  et  Amussat,  qui  ont  les 
premiers  appliqué  la  galvanocaustique  chimique  au 
traitement  des  rétrécissements,  les  escharres  néga- 
tives sont  remplacées  par  des  cicatrices  molles, 
mais  peu  rétractiles.  Partant  de  ce  fait  qu'ils  con- 
sidèrent comme  acquis,  ils  appliquent  l'électrode 
négatif  sur  le  rétrécissement,  croyant  de  cette  ma- 
nière en  obtenir  la  guérison  définitive,  la  cicatrice 
ne  devant  pas  se  rétracter. 

La  pile  dont  on  se  sert  actuellement  pour  prati- 
quer cette  opération,  est'  composée  d'un  certain 
nombre  de  couples  formés  chacun  d'une  lame  de 
chlorure  d'argent  fondu  et  d'une  lame  de  zinc 
amalgamées  séparées,  quoique  cependant  fixées 
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l'une  à  Tautre.  Chaque  couple  était  autrefois  con- 
tenu dans  un  étui  en  caoutchouc  durci,  fermé  par 
un  bouchon  à  vis.  La  lame  de  chlorure  d'argent 
était  enveloppée  d'un  sac,  de  manière  que,  s'il  s'en 
détachait  de  l'argent  régénéré,  celui-ci  ne  pouvait, 


en  s'interposant  entre  les  deux  lames,  interrompre 
le  courant.  Les  deux  lames  étaient  plongées  dans 
une  solution  de  chlorure  de  zinc. 

Un  manipulateur  permet  de  n'employer  seule- 
ment que  le  nombre  de  batteries  désirées. 
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De  plus,  cette  pile,  telle  que  la  coDstruisit 
M.  Gaiffe,  permet  l'application  de  courants  conti- 
nus et  de  l'électrolyse,  la  première  exigeant  des 
éléments  à  petite  surface,  la  seconde  des  surfaces 
plus  grandes. 

Étant  donnée  une  pile  de  42  couples,  dont  les 
24  premiers  sont  à  petites  surfaces,  et  les  18  der- 
niers à  grandes  surfaces;  quand  on  a  besoin  d'un 
courant  continu,,  on   emploie  les 
petits  couples;  si,  au  contraire,  on 
veut  faire  l'électrolyse,  on  met  en 
œuvre   seulement   tout  ou  partie 
des  dix-huit  grands  couples. 

Pour  appliquer  l'électrolyse , 
MM.  Tripier  et  Mallez  poussent, 
jusqu'au  rétrécissement,  une  sonde 
de  gomme  élastique,  ouverte  par  les 
deux  bouts,  qui  sert  à  protéger  les 
parois  uréthrales.  Dans  cette  sonde, 
ils  introduisent  un  mandrin  en  cui-   „'  T  '' 

Nouveau  couple  au 

vre,  terminé  à  son  extrémité  anté-  chlorure  dargent o. 
rieure  par  un  renflement  fusiforme  long  de  2  ou 
3centim,,  d'un  diamètre  variable.  Son  extrémité 
externe  est  percée  d'un  trou  dans  lequel  on  engage 
le  fil  conducteur.  L'électrode  positif,  qui  ne  sert 
qu'à  fermer  le  circuit,  consiste  en  un  large  bouton 


1^ 
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(')  Y  Z,  lames  de  lino  amulpiimé  on  forme  de  ouvuUe;  G  H  S  T,  vase  en 
canulchouc  durci;  G  H,  bouchon  fermant  herméliquement ;  V  V,  pièces  sur 
lesquelles  sont  finies  les  lames  de  ziiic;  11,  feuilles  de  papier  buvard  imprégnées 
de  liquide  ticitateur,  solution  de  chlorure  d'argent^  J  K,  lien  qui  sert  à  unit 
les  lunes  de  liac;  le  cblorure  d'argent  ne  doit  pas  être  ea  poudre,  mais  eo  lame. 
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fixé  à  un  manche  de  bois  percé  d'un  trou  pour 
recevoir  le  conducteur  de  la  pile.  Le  bouton  est 
recouvert  de  peau  mouillée.  Ce  bouton  peut  n'avoir 

pas  de  manche  ;  alors  on  le  fixe  sur 
la  cuisse,  au  moyen  d'une  bande  en 
caoutchouc,  ce  qui  permet  de  se  passer 
d'aide. 

La  sonde  protectrice  étant  intro- 
duite, on  tire  la  verge  sur  elle,  de 
manière  à  effacer  les  plis  de  la  mu- 
queuse et  à  ce  qu'elle  soit  bien  immo- 
bile; puis,  le  mandrin  étant  poussé 
contre  le  rétrécissement,  on  ferme  le 
circuit.  Le  malade  sent  une  iégère 
douleur  au  point  cautérisé,  douleur 
qui  cesse  pour  être  remplacée  par  une 
autre  plus  forte,  au  point  de  contact 
du  pôle  positif.  Pour  calmer  cette  der- 
nière, on  mouille  Tenveloppe  du  bou- 
ton. Le  chirurgien  fait  avancer  la 
sonde  au  fur  et  à  mesure  des  progrès 
de  la  cautérisation,  en  ayant  soin  de 
pousser  simultanément  la  sonde  pro- 
tectrice, et  il  continue  la  même  ma- 
nœuvre jusqu'à  ce  que  le  rétrécissement  soit 
détruit.  L'opération  dure  de  sept  à  vingt  minutes; 
quand  elle  est  terminée,  on  enlève  d'abord  l'élec* 
trode  positif,  puis  le  négatif. 
Le  Fort  (1)  craignant  que  le  mandrin  de  MalleZj 

(4)  Ma)game>  Médecine  opératoire,  édit.  Le  Fort,  i8774 
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Tripier  et  Amussat  ne  cautérisât  pas  seulement  en 
avant  mais  sur  les  côtés.  Ta  remplacé  par  une  épin- 
gle dont  la  tête  seule  agit  sur  le  rétrécissement. 
«  MaiSjJdit-il,  j'eus  l'idée  que  la  pression,  en  refou- 
«  lant  le  rétrécissement  en  forme  d'entonnoir  et 


P  f.  iu  ae=qu  uïjdc  de  fbr  ou  pa  oijde  ila  miûga  ese 

G,  galvanomètre  meauriuit  l'intcasilé  du  courant. 

HoiaicfaèreiP'.uidifticile  à  transporter  et  plus  volumiDeuse  que  «elle  au  ohlonira 

d'argent,  mais  sériant  d'ailleurs  aui  mêmes  usages. 

it  en  amenant  dans  l'axe  l'ouverture  déviée  du 
H  canal,  pourrait  bien  avoir  eu  plus  d'influence 
«  que  l'électricité.  En  effet,  quelques  jours  après, 
<  pour  un  autre  rétrécissement  que  depuis  plu- 
«  sieurs  jours  je  n'avais  pu  encore  franchir,  je 
«  répétai  exactement  la  même  manœuvre  mais 
«  sans  faire  agir  l'électricité.  Le  résultat  fut  le 
<i  même.  Ces  succès  m'ont  engagé  à  avoir  depuis 
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t  recours  à  la  pression  prolongée  pendant  cinq  à 
«  diï  minutes  avec  une  bougie  du  n"  12  ou  14,  en 
«  y  substituant  ensuite  une  bougie  filiforme;  j'ai 
a  quelquefois  échoué,  mais  j'ai  souvent  réussi,  et 
«  je  ne  saurais  trop  recommander  ce  moyen  des 
i(  plus  simples. 


Couple  au  Beequioxjile  de  fer  ou  percujde  de  manganèse. 
Z,  ïiac.  —  C,  charbon  impréfçnÉ  <le  sc!!qiiioiyde  do  fer  ou  \ase  couteuanl  le 
pcroiyde  de  mangaDèEe.  —  V  V,  tJs  servant  â  relier  les  couples  cnU'e  eut  et 
aux  collecteurs. 

Quoi  qu'il  en  soit,  aucun  soin  consécutif  n'est  né- 
cessaire; on  ne  place  pas  de  sonde  à  demeure  et 
on  ne  fait  pas  de  dilatation.  Seulement,  si  l'on  veut 
constater  la  dimension  du  canal,  on  s'aperçoit 
qu'elle  est  plus  considérable  les  jours  suivant  la 
galvanocaustique  qu'immédiatement  après. 

Pendant  l'opération,  il  n'y  a  pas  de  douleur,  à 
quelques  très-rares  exceptions  près. 
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L'opération  terminée,  il  s'écoule  parfois  un  peu 
de  sang,  la  valeur  de  2  à,4  grammes. 

La  première  miction  se  fait  sans  douleur  et  ne 
provoque  que  très-exceptionnellement  la  sortie  d'un 
peu  de  sang. 
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C  C^  commutateur  iaverseur  de  pôles  (ne  sert  pas  dans  la  galvanocaustique). 
—  M  M*9  manettes  qui,  en  se  promenant  sur  les  boutons,  mettent  dans  le  circuit 
le  nombre  de  couples  à  employer  et  règlent  l'intensité  du  courant.  —  R  R',  pièces 
auxquelles  s'attachent  les  réophores. 

Le  collecteur  double  sert  à  user  les  couples  successiTement  et  également,  et  à 
inverser  les  courants  sans  produire  de  choc  yoltaïque. 

Le  lendemain  de  Topération^  la  miction  devient 
douloureuse,  ce  qui  tient  au  commencement  du 
travail  d'élimination  de  Tescharre,  qui  dure  de 
cinq  à  sept  jours.  Cette  escharre  se  présente  sous 
la  forme  d'un  corps  noirâtre,  mou,  parsemé  d'as- 
pérités à  la  surface,  qui  correspond  au  dehors  du 
canal,  lisse  à  la  surface  opposée. 

Pendant  le  temps  que  dure  Texfolialion  de  Fes- 
charre,  il  s'établit  une  inflammation  qui  a  donné 
lieu  à  un  œdème  du  canal,  sensible  à  Tintérieur  ; 


H.  Picard. 
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mais  cet  œdème,  qui  d'ailleurs  n'est  pas  constant, 
n'a  persisté  que  dans  un  très-petit  nouïbre  ée  cas 
et  sans  offrir  aucune  gravité. 

Pendant  Télîmination  de  Tescharre,  îl  y  a  eu 
aussi  quelques  cas  d'écoulement  de  sang  msigm- 
fiant,  et  un  accès  de  fièvre  qui  a  disparu  presque 
aussitôt. 

Sur  40  cas,  il  n'y  a  eu  que  3  récidives,  et  cepen- 
dant on  ne  pratique  pas  avec  cette  méthode  le  ca- 
thétérisme  consécutif.  Mais,  il  faut  bien  le  dire, 
outre  que  les  trois  récidives,  sur  40  cas,  constituent 
un  chiffre  assez  considérable,  elles  prouvent  que, 
pas  plus  avec  ce  procédé  qu'avec  les  autres,  on 
n'obtient  la  cure  radicale  des  rétrécissements,  asser- 
tion d'autant  plus  vraie  que  les  malades  n'ont  pas 
été  suivis  pendant  un  temps  suffisamment  long  pour 
qu'il  en  résulte  la  preuve  évidente  que  ce  procédé 
soit  sous  ce  rapport  supérieur  aux  autres. 


SPASME  DE  L'URÈTHRE 

On  donne  le  nom  de  spasme  à  la  contraction 
passagère  et  douloureuse  des  fibres  musculaires 
de  l'urèthre.  (Voillemier.) 

Le  spasme  peut  être  symplomatique  ou  essentiel. 

Le  spasme  symptomatique  avait  été  observé  par 
les  anciens  chirurgiens,  mais  ils  ne  nous  ont  laissé 
aucune  description  du  spasme  essentiel.  Pour  eux, 
le  spasme  constituait  une  sorte  de  rétrécissement; 


aussi  décrivaient-ils  un  rétrécissodUient  spasmo- 
dique.  a  Quelquefois,  dit  Huntejr,  le  spasme  con- 
stitue la  maladie  plus  que  le  rétrécissemeat  lui- 
inème«  Les  véritables  rétrécissements  se  compli- 
quent de  spasme^  sinon  ils  sont  peu  inquiétants. 
Le  spasme  ne  siège  pas  dans  le  rétrécissement, 
mais  derrière  lui  ;  il  est  déterminé  par  le  contaet 
de  Farine  et  en  arrête  le  jet.  Cependant  quelques 
circonstance  font  croire  que  les  rétrécissements 
peuvent  eux-mêmes  se  contracter,  car  on  trouve 
que  les  bougies  y  ont  été  serrées.  » 

On  trouve  de  nos  jours  peu  de  choses  à  ajouter 
aux  réflexions  de  Hunter,  et,  pas  plus  aujourd'hui 
qu'à  son  époque,  on  ne  pourrait  affirmer  si  les 
rétrécissements  eux-mêmes  peuvent  se  contracter 
spasmodiquement.  Quelques  histologistes  préten» 
dent  à  la  vérité  qu'il  existe  des  fibres  musculaires 
dans  le  tissu  même  de  la  coarctation,  mais  cette 
assertion  n'est  pas  parfaitement  prouvée. 

Le  spasme  de  l'urèthre  ne  se  montre  pas  que 
dans  les  cas  de  rétrécissement,  mais  dans  tous 
eeux  où  l'inflammation  uréthrale  est  douloureuse. 
C'est  lui  qui  est  en  partie  cause  de  la  difficulté 
qu'éprouvent  souvent  à  uriner  les  individus  at- 
teints de  blennorrhagie.  Sous  l'influence  du  contact 
de  l'urine  sur  la  muqueuse  enflammée^  il  se  pro- 
duit une  douleur  donnant  lieu  à  une  action  réflexe 
qui  a  pour  résultat  la  contraction  des  fibres  mus- 
culaires de  l'urèthre  et  par  suite  l'arrêt  ou  tout  au 
moins  la  diminution  du  jet  de  Turine. 
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Il  n'est  pas  nécessaire,  pour  qu'il  y  ait  spasme, 
que  rinflammation  uréthrale  soit  à  Tétat  aigu.  On 
l'observe  très-souvent  quand  celleKîi  est  passée  à 
rétat  de  blennorrhée  ;  c'est  lui  qui  donne  lieu  à  ces 
titillations,  à  ces  contractions  passagères  que  sent 
parfaitement  le  malade  et  dont  il  se  rend  très-bien 
compte. 

Si  le  spasme  peut  se  produire  en  avant  de  Tape- 
névrose  moyenne,  c'est-à-dire  depuis  la  région 
membraneuse  jusqu'aux  environs  du  méat,  il  est 
bien  plus  fréquent  derrière  cette  aponévrose  et 
surtout  dans  la  portion  musculeuse,  ce  qui  se  con- 
çoit, puisque  celle-ci  est  uniquement  formée  de 
fibres  musculaires.  Aussi  toutes  les  inflammations 
de  cette  partie  sont-elles  accompagnées  de  spasme; 
il  en  est  de  même  quand  il  existe  de  la  cystite  et  de 
la  prostatite.  Alors,  pour  peu  que  la  phlegmasie  ait 
une  certaine  intensité,  la  douleur  causée  par  le 
passage  de  l'urine  provoque  une  contraction  spas- 
modique  qui  ne  permet  pas  la  sortie  régulière  de 
l'urine.  Dans  quelques  cas  même  les  muscles  du 
périnée  sont  influencés,  en  sorte  qu'ils  n'exécutent 
plus  pour  ainsi  dire  que  convulsivement  ou  très- 
imparfaitement  ce  temps  de  la  miction  consistant 
à  chasser  les  dernières  gouttes  d'urine  et  auquel 
on  a  donné  le  nom  de  coup  de  piston.  Le  sphincter 
anal  lui-même  et  le  muscle  crémaster  se  resserrent 
sous  l'influence  de  la  douleur  :  les  testicules  sont 
serrés  vers  l'anneau  inguinal  et  le  rectum  soulevé. 
Mais  si  ces  parties  sont  influencées  par  les  maladies 
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du  col  vésical^  elles  exercent  par  contre  une  cer- 
taine action  sur  le  col  de  la  vessie  et  la  portion 
musculeuse  de  Furèthre  quand  elles  sont  malades. 
Âinsi^  il  y  a  du  spasme  de  la  partie  profonde  du 
canal  quand  Tanus  est  enflammé  ou  fissuré^  quand 
il  existe  des  hémorrhoïdes  irritées,  et  même  dans 
les  maladies  du  testicule.  Ainsi  ^  M.  Voillemier 
rapporte  Thistoire  d'un  jeune  officier  qui  souffrait 
d'une  névralgie  du  testicule  très-douloureuse  et 
dont  le  paroxysme  était  accompagné  d'une  impos- 
sibilité de  satisfaire  au  besoin  d'uriner.  Il  sentait 
le  liquide  s'engager  dans  le  canal,  mais  se  trouvait 
dans  l'impossibilité  de  le  rendre  (1). 

Pour  reconnaître  le  spasme  de  Furèthre,  il  faut 
y  introduire  une  bougie  à  boule.  On  sent  très-bien, 
quand  le  canal  n'est  pas  rétréci,  que  cette  bougie, 
serrée  dans  certains  moments,  est,  dans  d'autres, 
parfaitement  libre  ;  parfois  on  parvient  bien  à  in- 
troduire l'instrument,  mais  les  fibres  musculaires 
irritées  par  son  contact  se  resserrent,  et  on  voit 
celui-ci  chassé  au  dehors  avec  plus  ou  moins  de 
rapidité.  Dans  quelques  cas  le  spasme  est  assez 
énergique  pour  empêcher  la  bougie  d'avancer  ;  on 
pourrait  peut-être  vaincre  l'obstacle,  mais  proba- 
blement au  prix  de  déchirements  et  de  lésions  con- 
sidérables, aussi  est-il  beaucoup  plus  prudent 
d'attendre  quand  on  est  arrêté.  En  effet,  les  fibres 
musculaires  ne  tardent  pas  à  se  fatiguer,  elles  se 

(1)  Voillemier.  Malad,  de  Vurèthre,  p.  381. 
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relâchent  et  permettent  dès  lors  à  la  bougie  ëe  les 
Iraverser  sans  effort.  Ce  que  nous  venons  de  déerire 
se  montre  souvent  quand  il  existe  un  rétrécisse- 
ment, c'est  alors^  en  effets  comme  Pavait  remarqué 
Hunter  et  comme  on  Tadmet  encore  généralement 
aujourd'hui,  bien  plus  au  spasme  qu'à  Tétroitesse 
de  la  stricture  elle-même,  qu'^t  dû  Tobstaeie  au 
passage  des  bougies.  Qu'on  a^sse,  en  effet,  eoxnme 
nous  venons  de  le  dire,  et  on  parviendra  souvent 
à  passer  au  travers  d'un  rétrécissement  contre 
lequel  toutes  les  tentatives  avaient  échoué.  Voici, 
dans  ce  cas,  comment  il  faut  agir  :  on  prend  une 
bougie  conique  fine,  on  la  pousse  aussi  loin  que 
possible  contre  le  rétrédssement  et  on  attend;  au 
bout  d'un  quart  d'heure,  d'une  demi-heure  et  plus, 
on  fait  de  nouveaux  efforts  et  on  est  tout  étonné 
souvent  de  pouvoir  passer  là  où  quelque  temps 
auparavant  on  avait  rencontré  des  difficultés  in- 
surmontables; la  bougie  entre  clande$tinemmt , 
comme  dit  Hunter  ;  ce  phénomène  tendrait  à  prou- 
ver que  le  spasme  existe  bien  au  niveau  même 
éa  rétrécissement.  Le  spasme  de  l'urèthre  semble 
dû,  comme  je  Tai  dit,  en  partie  au  moins,  à  la 
douleur  que  cause  le  contact  des  corps  étrangers 
sur  ia  muqueuse  enflammée;  ce  qui  le  prouva;, 
c'est  que  si  l'on  parvient  à  modifier  l'état  de  cette 
muqueuse,  on  fait  cesser  le  spasme.  C'est,  ce  qui 
arrive,  par^exemple,  quand  on  y  pratique  unei^ji- 
térisation  légère.  Que  la  partie  profonde  du  canal 
soit  enflammée  et  qu'on  y  dépose  une  solution  de 
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mtrate  d'argent  «u  1/50  ou  au  iJ2â,  assurément 
les  preonières  mictions  seront  pénibles,  doulou- 
reuses^ il  y  aura  redoublement  du  spasme;  mais^ 
au  bout  de  quelques  heures,  la  miction  s'accom- 
plira i>eaucoup  plus  facilement  qu'auparavant. 
Puis^  après  deux  ou  trois  jours^  quand  Feffet  de  la 
cautérisation  aura  disparu^  les  choses  reviendront 
à  leur  état  primitif.  C'est  en  raisonnant  d'après  ces 
résultats  que  M.  Yoillemier  fait  dans  les  rétrécis- 
sements très-sensibles  des  cautérisations  au  moyen 
de  bougies  en  cire  très-minces  roulées  dans  du 
nitrate  d'argent  finement  pulvérisé. 

C'est  encore  à  une  modification  de  sa  surface 
enflammée  qu'on  doit  attribuer  la  cessation  du 
spasme  chez  les  individus  dont  la  muqueuse  four- 
nit un  écoulement.  Ce  fait  important  a  été  signalé 
depuis  lodagtemps  par  Hunter.  a  Les  cas  qui  nous 
occupent,  dit-il,  présentent  quelquefois  une  circon- 
stance singulière,  c'est  que,  lorsqu'il  survient  une 
gonori'hée  ou  tout  autre  écoulement  de  pus  par 
Turèthre,  ou  qu'un  suintement  habituel  ancien 
augmente  d'intensité,  le  canal  devient  libre  et 
laisse  passer  l'urine  comme  à  l'état  normal.  Mais 
une  telle  amélioration  est  incertaine  et  temporaire 
seulement,  car  toutes  les  fois  que  l'écoulement 
cesse^  les  premiers  symptômes  se  reproduisent,  et 
il  est  probable  que  c'est  le  spasme  seulement  et 
no|à  le  ^tréci^ement  lui-même  qui  est  modifié  par 
l'écoulement.  » 

«  Un  homn^e,  ajoute  Hunter,  éprouvait  de  la 
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difficulté  à  uriner  par  suite  d'un  rétrécissement. 
Cet  obstacle  à  rémission  de  Turine  s'accompagnait 
le  plus  souvent  d'un  écoulement  semblable  à  celui 
qui  existe  ordinairement  dans  les  rétrécissements. 
iVf  ais  quand  l'écoulement  augmentait  beaucoup^  le 
rétrécissement  diminuait;  il  y  avait  proportion 
constante  entre  ces  deux  phénomènes.  Pendant  la 
durée  de  cette  maladie,  il  contracta  deux  gonor- 
rhées  qui  toutes  deux  s'accompagnèrent  temporai- 
rement d'une  diminution  dans  les  symptômes  du 
rétrécissement.  ^ 

Les  idées  d'Evrard  Home  sur  ce  sujet  sont  les 
mêmes  que  celles  de  Hunter.  a  Une  gonorrhée,  dit- 
il,  ou  un  suintement  accidentel  fait  cesser  le  spasme 
du  rétrécissement,  en  vertu  du  même  principe  pa- 
thologique que  l'introduction  d'une  bougie  à  une 
profondeur  de  quelques  pouces  dans  l'urèthre,  > 

Le  spasme  de  l'urèthre  ne  semble  pas  seulement 
naître  sous  l'influence  de  la  douleur  occasionnée 
par  le  passage  de  l'urine  ou  d'un  corps  étranger, 
mais  elle  parait  être  aussi  soumise  à  celle  de  l'éré- 
thisme  due  à  la  congestion  des  parties.  C'est  pro- 
bablement à  cette  cause  qu'est  dû  l'effet  salutaire 
dont  sont  ordinairement  suivis  les  bains  et  les  dé- 
plétions  sanguines.  Qu'un  individu  ne  puisse  pas 
uriner  dans  la  période  inflammatoire  aiguë  de  la 
blennorrhagie,  appliquez-lui  des  sangsues  au  pé- 
rinée, faites-lui  prendre  un  bain  prolongé,  et  il 
urinera. 

On  voit  aussi  le  spasme  uréthral  se  produire 
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consécutivement  aux  maladies  de  la  portion  su»- 
vésicale  de  Fappareil  urinaire.  C'est  là  un  fait 
d'observation  dont  je  ne  chercherai  pas  à  donner 
Pexplication^  mais  dont  Texistence  ne  peut  être 
niée. 

Spasme  e$$mtieL  ^-  Le  spasme  essentiel  ne  se 
montre  que  dans  la  portion  musculeuse  de  Turè- 
thre.  Comme  son  nom  Tindique,  il  apparat!  le  plus 
souvent  sans  cause  appréciable;  ce  caractère^  sa 
résistance  aux  agents  de  la  thérapeutique  ordinaire 
et  sa  terminaison  fatale  en  font  une  affection  com* 
plétement  différente  de  la  précédente. 

En  effets  cette  maladie,  dont  le  début  est  insi- 
dieux, dont  les  symptômes,  tout  d'abord  légers,  la 
marche  irrégulière  présentent  une  apparence  bé- 
nigne, oppose  au  traitement  une  résistance  déses- 
pérante, amène,  par  suite,  Thypochondrie  et  jette 
les  malades  dans  un  marasme  qui  entraîne  une 
terminaison  fatale  (1). 

Les  causes  du  spasme  essentiel  sont  fort  obscu- 
res. Si  certains  malades  ont  eu  de  la  blennorrha- 
gie,  d'autres  n'en  ont  jamais  été  atteints,  et  quand 
bien  même  cette  maladie  a  existé  autrefois,  il  est 
souvent  impossible  d'en  retrouver  le  moindre  reste, 
quand  le  spasme  se  déclare.  A  part  la  blennor- 
rhagie,  à  laquelle  chaque  individu  a  plus  ou  moins 
payé  son  tribut,  et  dont  quelquefois  même  les  in 
dividus  affectés  de  spasme  essentiel  de  Turèthre 

(i)  Dolbeaa.  Cliniq,  chir. 


n'ont  poîat  soulQdrtj  il  serait  dlficU^  4b  lawaver 
oaie  mitre  cause.  Cepmdant  e'(est  surtout  chez 
leg  hommes  r<ftbufttes«  d'un  tempârarBeat  swaguîn 
oti  lyiifiliatico^'saiigiim  ^  ebez  1«9  goutteux  >  les 
rhumatisants  qu'on  Tobserve  de  préférence;  il 
semble  mâme«  chez  eux,  alterner  avec  les  douleurs 
attKquelles  donnent  lieu  ces  deuK  dîathèses. 

Qn<À  qm'il  &à  8oit>  le  malade  remarque  tout  d'a- 
bord que  Turine  éprouve  quelque  diffijculté  à  sortir 
du  canal  ;  parfois  elle  s'y  engage^  puis  elle  ^  tmuvc 
arrêtée.  Il  y  a  de  la  douleur  au  commenoemeo^t  et 
à  la  fin  de  la  miction.  Les  urioes  Mut  norattaJas. 
Ces  aCiDidents  débutent  quelquefois  après  un  excès 
de  coït  ou  de  boisson^  même  à  la  suite  4'une  maricko 
forcée.  Puifi ils dispaarai^sent pendant plu« oumoins 
longitemps^  laissauît  le  maXade  en  pleine  sécurité, 
pour  w  oiontrer  plus  tard  avec  un  caractère  plus 
aigu  et  (dus  tenace^  mais  toujours  sous  la  même 
forme. 

^àee  moyoïent,  on  pratique  Tt^xameii  de  Turè- 
thre  avec  une  bougie  de  Bell  d'uîue  oliv»  <le  7  mil* 
limétr»,  c'est-à-dire  correspondant  au  diam^ 
normal  du  caioal,  on  éprouve  de  la  difficulté  à  Tin- 
troduire.  Cette  difficulté  est  surtout  sensible  quand 
on  Ja  retire,  et  se  produit  d'abord  à  une  profondeur 
d'enyiron  18  à  19  centijoètres,  pour  reparaître 
quand  l'instrument  a'asl;  avancé  de  2  ou  3  centi- 
mèftMs^  c'est-à-dire  43l  une  profondeiv  4^15  à  16  cen- 
timètres. En  même  temps  que  le  chirurgien  éprouve 
ces  difficultés,  le  malade  ressent  une  vive  douleur 
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en  èes  deux  points»  c'est^k-éire  aux  àemt  extrémités 
de  la  portion  memtMraneuse  daas  laquelle  d'ailleurs 
la  main  sent  parfaitement  la  bougie  serrée.  Cette 
exploration  démontre  clairement  ce  que  nous  avcms 
dit  :  que  le  spasme  a  pour  siège  la  portion  mem- 
braneuse. 

Mais  les  choses  n'en  restent  pas  Ih.  A  mesure  que 
la  maladie  vieillit,  le  spasme  devient  plus  fréquent, 
et  d'autres  phénomènes  apparaissent.  Sous  Tin- 
fluence  du  spasme  répété,  les  fibres  musculaires 
se  contractent  d'une  manière  permanente,  comme 
dans  les  luxations  anciennes  (1)  ;  il  se  produit  un 
véritable  rétrécissement  fonctionnel,  d'autant  plus 
difficile  à  traverser  que  l'urèthre  se  dévie  en  même 
temps. 

La  vessie  et  les  reins,  à  cett^^  période  de  la  mala- 
die, ne  tardent  pas  eux-mêmes  à  en  subir  l'in- 
fluence. L'urine  n'étant  plus  expulsée  avec  facilité, 
la  vessie  se  remplit  plus  facilement,  se  contracte, 
par  suite,  plus  souvent;  il  s'établit  une  Lutte  ODtre 
cet  organe  qui  pousse  Turûie  et  l'urèthre  qui  en  ar- 
rête la  sortie.  Mais  «cette  lutte  incessante  ne  tarde 
pas  à  rompre  l'équilibre  entre  ces  deux  organes. 
Si  les  fibres  musculaires  de  la  vessie  se  contractent 
avec  assez  d'énergie  pour  vaincre  l'obstacle  opposé 
par  Furèthre  à  la  sortie  de  l'urine,  la  vessie  se  vide, 
mais  s'hypertrophie  en  même  temps  que  sa  capa^- 
cilé  diniinue.  Les  choses  «e  passent  parfois  d^une 

(1)  Dolbeau.  Cliniq.  chirur^ 
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manièrd  tout  opposée:  la  résistance  uréthrale 
remporte  sur  les  contractions  de  la  vessie  ;  celleH^i 
se  dilate,  ne  se  vide  jamais  comme  le  cathétérisme 
pratiqué  immédiatement  après  la  miction  permet 
d'en  juger,  et  ses  parois  diminuent  d'épaisseur  (1). 
L'urine  alors  est  plus  ou  moins  purulente  et  san* 
guinolente. 

Quand  la  maladie  en  est  arrivée  à  ce  degré,  les 
reins  eux-mêmes  ne  tardent  pas  à  être  atteints  de 
néphrite  interstitielle  ;  c'est-à-dire  que  le  tissu  cel* 
lulaire  intercanaculaire  s'enflamme  et  suppure,  et 
qu'à  l'autopsie  on  a  vu  ces  organes  ne  plus  former 
qu'une  vaste  poche  purulente. 

Avec  ces  symptômes  locaux  on  observe  des 
symptômes  généraux.  Le  malade  perd  ses  forces, 
les  fonctions  digestives  s'altèrent,  la  diarrhée  appa- 
raît, suivie  bientôt  d'amaigrissement.  Dans  la  der- 
nière période,  des  tubercules  se  montrent  dans  les 
poumons,  et  le  malade  meurt  épuisé  par  la  phthi- 
sie  au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  éloigné  ; 
mais,  d'après  M.  Dolbeau,  cette  maladie  ne  dépasse 
jainais,  si  un  traitement  radical  n'est  pas  mis  en 
œuvre,  plus  de  huit  ans  ;  sa  durée  varierait  entre 
trois,  sept  ou  huit  années. 

Cette  affection,  bien  plusfréquente  chez  l'homme, 
se  montrerait  aussi  chez  la  femme  et  donnerait  lieu 
aux  mêmes  symptômes. 

L'allure  de  cette  affection,  à  laquelle  l'irrégula- 

{{)  Dolbeau.  Cliniq.  chir. 
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rite  de  ses  symptômes,  ses  exacerbations  et  ses  ré- 
missions impriment  un  caractère  si  particulier, 
permet  de  reconnaître  en  elle  le  spasme  uréthral. 
Peut-être  pourrait-on,  tout  d'abord,  la  confondre 
avec  la  présence  d'une  pierre  dans  la  vessie  ;  mais 
Texploration  vésicale  avec  une  sonde  d'ai^ent  et 
celle  de  Turèthre  avec  une  bougie  à  boule  viendra 
lever  tous  les  doutes.  L'arrêt  de  cette  dernière  en 
avant  et  en  arrière  de  la  région  membraneuse,  son 
pincement  dans  le  parcours  de  cette  région,  la  dou- 
leur qu^y  provoque  son  passage  constituent  des 
signes  qu'on  ne  retrouve  dans  aucune  autre  affec- 
tion des  voies  urinaires,  surtout  si  on  les  rapproche 
de  la  marche  de  cette  affection. 

Le  traitement  est  palliatif  ou  curatif.  Le  traite^ 
ment  palliatif  consiste  surtout  dans  Tadministra- 
tion  de  médicaments  qui  ne  donnent  jamais  une 
guérison  complète.  Hunter  administrait  l'opium  à 
haute  dose,  soit  par  la  i)ouche,  soit  en  lavement,  et 
il  prétend  en  avoir  retiré  quelque  avantage;  il 
prétend  aussi  avoir  procuré  du  soulagement  à  ses 
malades  en  leur  exposant  le  bassin  à  la  vapeur 
d'eau  chaude.  Dans  quelques  cas,  il  s'est  bien 
trouvé  d'appliquer  des  vésicatoîres  et  des  vessies 
pleines  d'eau  chaude  sur  le  périnée.  Le  médica- 
ment qui  a  le  mieux  réussi  dans  les  mains  de 
M.  Dolbeau,  c'est  la  belladone  administrée  selon 
la  méthode  de  Trousseau,  et  ensuite  le  bromure 
de  potassium. 
A  ce  traitement  médical  on  peut  ajouter  le  catbé- 
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térisme,  au  inoyen  de  botigies  molles,  répété  clm- 
que  jour,  des  injections  froides  dans  la  vessie,  qui 
ooit  sourent  donné  des  résultats  avantageux,  mais 
tofujeurs  peu  durables.  Aussi  est-ce  à  une  opération 
piœ  radicale  qu  il  est  nécessaire  d^avoir  recours  ; 
cette  opération,  c'est  la  êaiUe{l). 

On  rencontre  sauvent,  en  lisant  les  ouvrages 
des  anciens  lithotomistes,  des  observations  d'indi- 
vidus taillés,  sans  qu'on  pût  rencontrer  la  pierre; 
si  bien  même  que  les  opérateurs  avaient,  dit-*on,  la 
précaiition  d'emporter  toujours  avec  eux  une  pierre 
dans  leur  poche,  pour  la  montrer  en  cas  de  mésa- 
venture, il  est  bien  certain  d'ailleurs  que  pareil 
contre-temps  est  arrivé  encore  de  nos  jours  à  plus 
d'un  chirurgien,  et  si  les  faits  de  ce  genre  ne  sont 
pas  plus  fréquents,  c'est  peut-être  qu'on  a  bien  soin 
de  ne  pas  imiter  la  sincérité  de  Roux,  qui  a  publié 
trois  exemples  à  lui  personnels  de  cette  erreur  de 
diagnostic.  On  conçoit  d'ailleurs,  jusqu'à  un  cer- 
tain point,  que  la  maladie  dont  nous  nous  occu- 
pons, présentant  à  peu  près  tous  les  caractères  de 
la  pierre  dans  la  vessie,  ait  pu  être  confondue  avec 
elle.  Une  erreur  de  diagnostic  est,  du  reste,  peu 
redoutable  en  pareil  cas,  puisque  le  traitement  des 
deux  affections  est  le  même. 

Il  consiste  à  pratiquer  une  taille  médiane  dans 
laquelle  la  portion  musculeuse  de  l'urèthre  est  com- 
plètement divisée.  Pour  pratiquer  cette  opération, 
un  cathéter  cannelé  est  introduit  tout  d'abord  dans 

(1)  Dolbeau.  Clin,  ckîrurg. 


i'urèthre  ;  il  vaut  mieux  pratiquer  ce  temps  de 
Topération  avant  que  le  malade  soit  dans  la  posi- 
tion nécessitée  par  la  taille,  il  est  plus  facile.  Puis 
on  fait  sur  le  raphé  péritïéal  uiie  ineision  de  4  à 
5  centimètres,  commençant  à  1  centimètre  en  avant 
de  Tanus,  et  on  incise  jusqu'à  ee  que  k  Uriiduri 
rencontre  le  catiiéter  ;  il  ne  reste  plus  alors  qu'à 
iociser  dans  retendue  d'environ  2  etntimètm, 
mais  plutôt  en  arrière  qu'en  avant,  de  peur  d'ou- 
vrir le  bulbe. 

La  taille,  ainsi  pratiquée,  offre  peu  de  àanfgst, 
c^r  ee  n^est  pas  t'incision  de  la  régiim  membra- 
neuse mi  de  la  région  prostatique  qui  fait,  dans  les 
cas  ordinaires,  la  gravité  de  cette  opération,  maik 
les  fr^ssements  et  les  contusions  qu'elles  éprou- 
vent dans  l'extraction  de  la  pierre  (1). 

Ché2  la  femme,  ce  n'est  pas  à  la  taille,  mais  sîm- 
plemefkt  à  la  dilatation  brusque  de  I'urèthre  qu'il 
faudra  avoir  recours.  Celle-ci  s'opère  avec  u»e 
sorte  de  divulseur  dont  on  augmente  coup  sur 
eoup  le  diamètre  des  mandrins.  Une  précaution 
nécessaire  ici,  c'est  d'endormir  la  malade,  car  l'in- 
ccmtinence  d'urine,  conséquence  fréquente  de  la 
dil&tation  de  I'urèthre  chez  la  femme,  semble 
moins  fréquente  quand  elle  a  été  chloroformée; 
c'est  du  moins  ce  qui  paraît  résulter  des  observa- 
tions de  Reliquet  (2)  et  de  Simonin,  de  Nancy  (3). 

(0  Dolbeau.  Clin,  chirurg. 
W  Annales  de  gynécologie.  Avril  1S74,  p.  287. 
(î)  Rapport  lu  à  la  Société  de  médecine  de  Nancy.  Compte  rendu 
(annuel,  I87«.i872. 
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PONCTION  DE  LA  VESSIE 

Dans  la  rétention  d'urine»  quand  après  l'usage 
des  bains>  des  émollients,  des  antiphlogistiqu^i 
les  tentatives  pour  placer  une  sonde  ou  pousser 
une  bougie  dans  la  vessie  ont  échoué  et  que  les 
angoisses  du  malade  et  la  rétention  persistent^  le 
chirurgien  doit  se  frayer  une  route  vers  la  vessie 
en  dehors  des  voies  naturelles  ;  c'est  cette  opéra- 
tion qu'on  a  désignée  sous  le  nom  de  ponction  de 
la  vessie. 

Redoutable  et  redoutée  avec  les  procédés  anciens, 
cette  opération  est  devenue  presque  inoffensive 
et  d'une  exécution  très-simple  et  très-facile  avec  les 
nouveaux  appareils  d'aspiration .  Aussi,  cette  nou- 
velle méthode  qu'on  a  appelée  du  nom  de  l'instru- 
ment qui  sert  à  la  pratiquer,  ponction  de  la  vessie 
par  aspiration  capillaire,  est-elle  souvent  mise  en 
pratique  aujourd'hui. 

Trois  procédés  étaient  en  usage  pour  ponction- 
ner la  vessie  ;  ce  sont  :  la  ponction  périnéale,  la  ponc- 
tion recUhvésicale,  la  ponction  hypogastrique. 

M.  Yoillemier  a  pratiqué  une  fois  la  ponction  de 
la  vessie  par  un  nouveau  procédé  auquel  il  a  donné 
le  nom  de  sous-pubienne. 

Nous  décrirons  dans  un  chapitre  spécial  la  ponc- 
tion capillaire  de  la  vessie. 
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PONCTION   PKRINEALE 

Dans  la  ponction  pérînéale,  le  trocart  est  poussé 
dans  la  vessie  au  travers  du  périnée.  En  voici  le 
manuel  opératoire  :  Le  malade  ayant  le  siège  placé 
sur  le  bord  d'une  table,  les  cuisses  fléchies  sur  le 
bassin  et  les  jambes  sur  les  cuisses,  comme  dans 
l'opération  de  la  taille,  un  aide  relève  les  bourses, 
tandis  qu'un  autre  appuie  sur  la  région  hypogas- 
trique,  de  manière  à  refouler  la  vessie  dans  le 
petit  bassin.  Alors  le  chirurgien  trace  une  ligne 
s'étendant  du  raphé  périnéal  2  centimètres  en 
avant  de  l'anus  à  la  tubérosité  de  l'ischion,  du  côté 
droit,  et  enfonce  son  trocart  horizontalement  sur 
le  milieu  de  cette  ligne  en  inclinant  toutefois  la 
pointe  un  peu  en  dehors,  de  manière  à  ne  pas 
blesser  la  prostate.  Si  l'instrument  n!était  pas  main- 
tenu parfaitement  horizontal,  sa  pointe,  portée  en 
haut,  pourrait  s'engager  entre  la  vessie  et  le  pubis; 
portée  en  bas,  elle  pourrait,  au  contraire,  dépasser 
la  vessie  et  blesser  le  rectum  en  arrière.  Le  tro- 
cart en  usage  pour  cette  opération  doit  avoir 
12  centimètres  de  long  et  le  volume  de  celui  de 
Thydrocèle;  il  est  muni  d'un  mandrin  creusé  d'une 
gouttière  dans  le  sens  de  sa  longueur,  en  sorte  que 
Turine  s'échappant  par  ce  conduit  aussitôt  l'ins- 
trument dans  la  vessie,  donne  la  certitude  qu'on 
est  parvenu  dans  cet  organe;  ce  dont  on  est  pré- 
venu, d'ailleurs,  par  la  sensation  de  vide  et  le  défaut 
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de  résistance  à  la  pointe  de  Finstrument.  La  ponc- 
tion périnéale  est  une  opération  grave,  tant  à  cause 
de  sa  difficulté  d'exécution,  car  l'épaisseur  des 
tissus  à  traverser  étant  considérable,  on  n'est  jamais 
certain  de  ne  pas  dévier  et  de  ne  pas  blesser  quel- 
que organe  important,  que  des  accidents  consécu- 
tifs. En  effet,  outre  le  désagrément  qu'éprouve  le 
malade  de  ne  pouvoir  s'asseoir  pendant  tout  le 
temps  du  séjour  de  la  canule,  il  persiste  souvent 
une  fistule  quand  celle-ci  a  été  retirée. 

PONCTION   RECTO-VÉSICALE 

Elle  se  pratique  au-delà  du  bord  postérieur  de 
la  prostate,  entre  les  vésicules  séminales.  Vers  ce 
point,  la  vessie  et  le  rectum,  séparés  seulement  par 
un  tissu  cellulaire  très-dense,  adhèrent  si  intime- 
ment l'un  à  l'autre  qu'on  n'a  pas  à  craindre  de  voir 
l'urine  s'infiltrer  entre  eux;  d'un  autre  côté,  le 
péritoine  est  assez  haut  pour  qu'on  ne  craigne  pas 
de  l'atteindre. 

Le  trocart  dont  on  fait  usage  pour  cette  opéra- 
tion est  le  même  que  le  précédent,  si  ce  n'est  qu'il 
est  plus  courbe. 

Pour  pratiquer  l'opération,  on  place  le  malade 
comme  pour  la  précédente.  L'indicateur  gauche 
étant  enduit  de  cérat,  on  l'introduit  dans  le  rec- 
tum jusqu'à  ce  quUl  atteigne  le  bord  postérieur  de 
la  prostate  et  sente  la  tumeur  formée  par  la  vessie. 
Alors  la  pointe  du  trocart  étant  rentrée  dans  la 
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gaîne,  de  manière  à  ne  blesser  ni  le  doigt  de  Po- 
pépateur,  ni  le  rectum  du  patient,  on  le  conduit 
jusqu'au  point  voulu.  Quand  il  y  est  arrivé,  on 
fait  saillir  la  pointe  et  on  ponctionne  en  abaissant 
assez  fortement  le  manche  du  trocart  pour  qu'il 
ne  s'engage  pas  entre  le  rectum  et  la  vessie. 

Ceci  fait,  on  retire  le  mandrin  et  on  fixe  la  canule 
au  moyen  de  deux  cordons  dont  l'un  passe  en 
arrière,  l'autre  en  avant,  et  qui  vont  tous  deux 
s'attacher  à  une  ceinture. 

Comme  dans  la  méthode  précédente,  on  voit 
souvent,  à  la  suite  de  la  ponction  recto-vésicale, 
persister  une  fistule  qui  laisse  passer  tout  à  la  fois 
des  matières  fécales  ou  des  gaz  dans  la  vessie,  et, 
plus  souvent  encore,  de  l'urine  dans  le  rectum. 
Si  bien  qu'un  chirurgien  anglais,  Hamilton,  con- 
seillait d'enlever  la  canule  immédiatement  après 
avoir  vidé  la  vessie  et  de  recommencer  la  ponction, 
s'il  était  nécessaire. 

La  fistule  n'est  pas  le  seul  inconvénient  que  pré- 
sente le  séjour  prolongé  de  la  canule.  Sa  présence 
dans  le  rectum  détermine,  en  effet,  très-souvent 
un  ténesme  si  insupportable  qu'on  est  obligé  de 
Tenlever.  On  peut,  il  est  vrai,  remplacer  la  canule 
d'argent  par  une  sonde  de  gomme  élastique  dont 
la  mollesse  apporte  un  grand  soulagement  au  ma^ 
lade,  sans  toutefois  le  débarrasser  complètement  de 
ses  angoisses.  Cette  opération,  comme  la  précédente, 
d'ailleurs,  empêche  le  malade  de  s'asseoir.  Par 
contre,  le  manuel  opératoire  en  est  bien  plus  sîm- 
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pie  et  bien  plus  facile.  Néanmoins  il  offre  quelques 
diffieullés  quand  la  prostate  est  hypertrophiée;  le 
col  alors  se  trouve  refoulé,  la  vessie  remonte  dans 
le  bassin,  si  bien  qu'il  est  difficile  de  l'atteindre 
avec  le  doigt  introduit  dans  le  rectum.  On  est  alors 
exposé,  en  ponctionnant  trop  bas,  à  entrer  dans  la 
prostate  et  à  ne  point  vider  la  vessie,  et  en  ponction- 
nant trop  haut,  à  perforer  le  péritoine. 

PONCTION   HYPOGASTRIQUE 

C'est  le  procédé  le  plus  ancien  après  la  ponction 
périnéale.  Dans  ce  procédé,  on  parvient  à  la  vessie 
en  passant  au-dessus  du  pubis;  mais  pour  y  arri- 
ver sans  danger,  cette  poche  doit  être  distendue. 
On  sait,  en  effet,  que  le  péritoine,  quand  la  vessie 
est  vide,  passe  directement  de  la  paroi  abdominale 
sur  sa  face  supérieure,  puis  sur  sa  face  posté- 
rieure. Il  n'en  est  plus  de  même  quand  cet  organe 
est  distendu.  Le  péritoine  s'élevant  avec  lui  s'éloi- 
gne de  la  symphyse  pubienne  et  laisse  entre  le  cul- 
de-sac  qu'il  forme  alors  et  cette  symphyse  un  espace 
libre  qui  permet  à  un  instrument  d'arriver  jusqu'à 
la  vessie  sans  crainte  de  la  blesser.  Le  trocart  dont 
on  se  sert  dans  cette  opération  a  une  courbure  de 
19  centimètres  de  diamètre  environ.  Gomme  les 
trocarts  précédents,  son  mandrin  est  muni  d'une 
rainure  et  le  pavillon  d'une  plaque  avec  deux  yeux 
qui  permettent  de  le  fixer. 
,  Pour  faire  l'opération,  on  place  le  malade  sur  le 
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bord  d'un  lit,  la  tète  légèrement  relevée,  les  cuisses 
fléchies,  les  pieds  reposant  sur  le  lit.  La  peau  étant 
tendue  et  le  trocart  huilé,  le  chirurgien  en  serre  le 
manche  avec  la  paume  de  la  main,  tandis  qu'avec 
les  doigts  allongés  sur  la  canule  il  la  maintient  fixe 
sur  le  mandrin.  Alors  il  enfonce  le  trocart  per- 
pendiculairement à  Taxe  du  corps,  2 centimètres  au- 
dessus  du  pubis.  Sitôt  que  Turine  commence  à  cou- 
ler, il  retire  le  mandrin,  de  peur  d'aller  blesser  le  col 
de  la  vessie,  tout  en  enfonçant  la  canule.  La 
canule,  une  fois  entrée,  on  la  bouche  et  on  la  fixe 
autour  du  corps.  On  ne  doit  la  remplacer  par 
une  sonde  de  gomme  élastique  qu'au  bout  de  quel- 
ques jours,  quand  la  plaie  s'est  organisée  et  que 
l'urine  ne  peut  plus  s'épancher  dans  les  tissus. 

Chez  les  sujets  très-gras,  il  est  quelquefois  diffi- 
cile de  reconnaître  les  parties.  M.  Voillemier  con- 
seille alors  de  tirer  une  ligne  horizontale  d'une 
des  épines  iliaques  supérieures  à  celle  du  côté  op- 
posé, et  de  ponctionner  à  6  ou  7  centimètres  au- 
dessous  du  milieu  de  cette  ligne. 

Toutes  les  causes  d'adhérence  du  péritoine  à  la 
paroi  abdominale,  c'est-à-dire  les  traumatismes  de 
l'abdomen,  les  pelvi-péritonites,  les  hernies  opé- 
rées doivent  faire  rejeter  la  ponction  sus-pubienne. 

C'est  néanmoins  de  toutes  les  ponctions  vésicales 
la  plus  facile  à  pratiquer  et  la  moins  incommode 
pour  le  malade  ;  car  la  canule,  pourvu  qu'on  ne 
l'enfonce  pas  trop  profondément,  en  sorte  qu'elle 
ne  vienne  pas  irriter  le  col  de  la  vessie,  ne  lui 
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cause  qu'une  gêne  très-supportable,  en  sorte  qu'il 
peut  la  porter  longtemps,  sans  éprouver  beaucoup 
de  fatigue.  Du  reste,  le  conduit  ne  tarde  pas  à 
s'organiser,  si  bien  qu'au  bout  de  quarante-huit 
à  soixante-douze  heures  on  peut  remplacer  la 
canule  rigide  par  une  autre  en  gomme  élastique. 
De  plus,  comme  le  fait  remarquer  M.  Reliquat, 
elle  permet  le  cathétérisme  rétrograde. 

Le  danger  de  cette  opération  réside  dans  l'infil- 
tration d'urine.  Celle-ci  ne  se  produit  pas  immé- 
diatement après  l'introduction  du  trocart,  car  alors 
les  tissus  enflammés  et  gonflés  serrent  la  canule 
assez  fortement  pour  ne  pas  permettre  aux  liquides 
de  filtrer  entre  eux  et  cette  dernière.  Pour  l'éviter, 
il  faut  tenir  la  canule  ouverte,  afin  que  l'urine 
s'échappe  au  fur  et  à  mesure  de  son  arrivée  dans  la 
vessie. 

Quand  on  veut  remplacer  la  canule  par  une  autre 
ou  la  nettoyer,  on  introduit  dans  sa  cavité  une  tige 
de  baleine  qui  sert  à  replacer  ou  à  la  remplacer. 

M.  Voillemier  a  observé  chez  plusieurs  individus 
qui  avaient  subi  la  ponction  de  la  vessie  un  singu- 
lier phénomène.  La  vessie  ayant,  en  effet,  conservé 
des  adhérences  avec  la  paroi  abdominale,  il  s'en- 
suivait que  si  on  plaçait  une  sonde  dans  la  vessie, 
Tair  était  aspiré  par  les  mouvements  d'inspiration 
et  chassé  au  contraire  par  ceux  d'expiration.  On 
comprend  que,  dans  ces  conditions,  la  vessie,  rete- 
nue par  des  adhérences,  ne  puisse  revenir  sur  elle- 
même  et  par  conséquent  se  vider  complètement. 


PONCTION  DE  L\  VESSIE.  S59 

L'opéré  se  trouve  alors  exposé  à  la  stagnation 
d'urine;  stagnation  qui  peut  être  d'autant  plus 
funeste  que  si  le  phénomène  que  nous  venons 
d'exposer  se  produit,  il  en  résulte  le  contact  de  Pair 
avec  une  urine  déjà  décomposée^  et  par  suite  un 
catarrhe  à  forme  grave. 

PONCTION   SOUS-PUBIENNE. 

Ce  procédé  est  dû  à  M.  Voillemier,  qui  Ta  mis 
deux  fois  en  pratique.  Voici  comment  il  opère  : 

Le  malade  étant  couché  sur  le  dos,  les  membres 
inférieurs  légèrement  écartés,  on  lui  soulève  le 
siège  de  manière  à  ramener  le  pubis  en  avant, 
pour  ne  pas  être  gêné  par  la  saillie  de  l'abdomen. 
Un  aide,  placé  à  gauche  du  lit,  saisit  la  verge  avec 
la  main  gauche  et  la  tire  en  bas  et  en  arrière  pour 
tendre  le  ligament  suspenseur  et  le  rendre  plus 
saillant.  L'opérateur  se  place  de  l'autre  côté  du  lit. 
Avec  l'indicateur  droit,  il  cherche  la  saillie  formée 
sous  la  peau  par  le  ligament  suspenseur  de  la 
verge.  Alors,  saisissant  avec  la  main  gauche  un 
trocart  un  peu  plus  courbe  que  celui  de  Frère  Come, 
il  le  pointe  sur  le  ligament  suspenseur  dans  l'en- 
droit marqué  par  l'indicateur  droit  et  l'enfonce 
jusque  dans  la  vessie,  en  lui  faisant  décrire  une 
courbe  allongée,  de  manière  k  contourner  le  pubis. 
Pendant  ce  mouvement,  qui  doit  être  lent,  M.  Voil- 
lemier soutient  et  dirige  l'instrument  avec  le  pouce 
et  l'indicateur  de  la  main  droite,  appuyée  sur  les 
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eôtés  de  la  canule,  afin  de  prévenir  toute  échappée, 
11  ne  faut  pas  basculer  trop  tôt,  de  peur  d'engager 
la  pointe  du  trocart  dans  les  os  du  pubis.  La  canule 
dans  la  vessie,  ce  dont  on  est  averti  par  la  sortie 
des  urines,  on  retire  le  mandrin  et  on  fixe  la  canule 
par  quatre  liens  dont  deux  sont  ramenés  en  avant 
des  cuisses,  deux  en  arrière  croisés  en  huit  de 
chiffre  et  attachés  à  une  ceinture  fixée  autour  du 
corps. 


Trocart  de  Frère  Gôme. 
à,  orifice  de  la  canule  répondant  à  la  rainure  du  trocart;  eec  d,  plaque 

seryant  à  fixer  la  canule» 


PONCTION   CAPILLAIRE  ASPIRATRICE 

Aujourd'hui,  comme  nous  Tavons  dit  en  com- 
mençant, les  divers  modes  de  ponctions  pratiqués 
autrefois  sont  à  peu  près  abandonnés,  et  c'est  à 
la  ponction  capillaire  aspiratrice  qu'on  a  presque 
toujours  recours.  Je  dis  à  peu  près  et  presque  tou- 
jours; en  effet,  comme  on  le  verra  dans  une  des 
observations  que  je  vais  transcrire  tout  à  l'heure, 
les  méthodes  anciennes  ne  doivent  pas  être  délais- 
sées complètement,  car  elles  peuvent  encore  être 
utiles  dans  des  cas  exceptionnels. 
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Le  manuel  opératoire  de  la  ponction  capillaire 
aspiratrice  est  très-simple.  Il  consiste  à  pousser 
d'un  seul  coup  et  doucement  le  trooart  dans  la 
vessie.  C'est  immédiatement  au-dessus  du  pubis, 
sur  la  ligne  médiane  de  la  paroi  abdominale,  que 
le  trocart  doit  être  enfoncé,  parce  que  sur  ce  point 
on  n'a  aucune  crainte  d'atteindre  le  péritoine.  Du 
reste,  cet  accident,  s'il  venait  à  se  produire,  n'offri- 
rait pas  ici  un  grand  danger,  surtout  si,  comme  on 
doit  toujours  le  faire  dans  l'opération  qui  nous 
occupe,  on  a  soin  de  maintenir  le  vide  dans  l'appa- 
reil, pendant  qu'on  retire  le  trocart,  de  manière 
que  les  dernières  gouttes  d'urine  ne  s'infiltrent  pas 
dans  les  tissus  quand  on  enlève  la  canule  ou  l'ai- 
guille. Quand  on  craint  des  contractions  trop  vio- 
lentes de  la  vessie,  il  vaut  mieux  se  servir  du  tro- 
cart que  de  l'aiguille,  celle-ci  pourrait  piquer  les 
parois  vésicales  contractées  sur  elle. 

La  ponction  vésicale  capillaire  offre  des  avan- 
tages indiscutables  :  elle  peut  être  pratiquée  chaque 
jour  et  même  plusieurs  fois  par  jour,  puisqu'il  n'est 
pas  rare  qu'on  l'ait  faite  matin  et  soir  et  môme  trois 
fois  en  vingt-quatre  heures,  comme  il  en  est  rap- 
porté un  cas  dans  la  thèse  de  M.  Watelet.  Elle  évite 
la  sonde  à  demeure  tout  en  empêchant  la  stagnation 
d'urine,  permet  de  vider  la  vessie  et  de  la  laver 
sans  douleur,  favorise  le  dégorgement  des  tissus  et 
rend  par  suite  le  cathétérisme  plus  facile. 

On  a  dit  que  les  urines  épaisses  et  purulentes 
du  catarrhe  auraient  grande  difficulté  à  traverser 
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le  trocart  capillaire;  mais  c'est  là  une  objection 
de  peu  de  valeur,  puisque  Texpérience  a  prouvé 
qu'il  n'en  était  rien.  Du  reste,  à  supposer  qu'un 
pareil  résultat  se  produisît,  rien  ne  serait  plus 
facile  que  de  prendre  un  trocart  plus  volumineux; 
grâce  au  vide  qui  accompagne  l'appareil,  l'infiltra- 
tion  d'urine  ne  serait  point  à  redouter, 

A  côté  de  tous  les  avantages  que  nous  venons  de 
décrire,  on  cherche  à  peu  près  en  vain  les  défauts 
de  la  méthode.  Dans  une  observation,  la  première 
que  je  cite,  on  a  pu  craindre  un  phlegmon  de  la 
paroi  inférieure  de  l'abdomen,  mais  ce  phlegmon 
ne  s'est  pas  produit.  Cependant,  rien  ne  dit  que 
sous  l'influence  de  piqûres  répétées,  un  pareil 
résultat  ne  pourrait  pas  avoir  lieu.  Ce  fut  l'avis 
de  Gosselin  dans  l'observation  citée,  c'est  aussi 
celui  de  Le  Fort.  D'un  autre  côté,  et  en  partie  pour 
la  raison  que  nous  venons  de  donner,  on  verra, 
d'après  la  même  observation,  qu'il  est  bon  de  ne 
pas  délaisser  complètement  les  méthodes  anciennes 
et  qu'elles  peuvent  encore  être  utiles  quelquefois 
aujourd'hui. 

Obs.  L  —  Rétrécissement  de  Furèthre.  —  Rétention 
(Turine.  —  Onze  ponctions  capillaires  de  la  vessie. 
—  Uréthrotomie.  —  Guérison. 

Le  7  août  1872,  je  fus  appelé  par  le  docteur  Putel, 
de  Neuilly,  auprès  d'un  malade  qui  n'avait  pas 
uriné  depuis  trois  jours.  Déjà,  avant  qu'il  n'eût  été 
vu  par  le  docteur  Putel,  ce  malade  avait  été  sondé 
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par  un  autre  médecin^  qui  avait  pratiqué  une  fausse 
route,  suivie  d'une  uréthrorrhagie  très-abondante, 
fausse  route  qu'avait  constatée  le  docteur  Putel 
depuis  déjà  trois  jours.  Je  reconnus  que  cette 
fausse  route  occupait  la  face  inférieure  de  la 
prostate. 

L'état  désespéré  du  malade  me  fit  recourir  à 
l'appareil  de  Dieulafoy.  Je  fis  pénétrer  dans  la  ves- 
sie l'aiguille  n*  2,  et  j'en  retirai  une  si  grande 
quantité  de  liquide  que  je  fus  obligé  de  remplir  et 
vider  dix-sept  fois  la  seringue.  Cette  opération  fut 
suivie  d'un  soulagement  immédiat. 

Le  malade  nia  toute  maladie  uréthrale  anté- 
rieure et  affirma  n'avoir  jamais  eu  deblennorrhagie. 
Cependant  ses  réponses  à  nos  questions  montrèrent 
qu'il  avait  déjà  antérieurement  des  difficultés  de 
la  miction.  Du  reste,  il  avait  déjà  été  sondé  par  un 
médecin  anglais  de  ses  compatriotes,  qui  lui  avait 
dit  que  son  canal  était  étroit. 

Pendant  huit  jours  de  suite,  je  fis  des  tentatives 
inutiles  pour  arriver  dans  sa  vessie,  tentatives  que 
je  prolongeais  parfois  pendant  deux  et  trois  heures, 
sans  jamais  y  parvenir,  même  avec  les  plus  fines 
bougies  :  je  m'engageais  tantôt  dans  la  fausse  route, 
tantôt  dans  le  rétrécissement  trop  étroit  pour  être 
franchi.  Pendant  ces  huit  jours  je  fis  la  ponction 
capillaire  de  la  vessie  une  fois  et  même  deux  fois 
dans  les  vingt-quatre  heures  ;  en  tout  onze  ponc- 
tions. 

Cependant  la  paroi  abdominale  étant  devenue 
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douloureuse,  et  un  empâtement  léger  se  montrant 
au  niveau  des  piqûres^  craignant  des  accidents  plus 
sérieux,  je  demandai  Favis  de  M.  Gosselin.  Ce 
chirurgien  ne  parvint  pas  non  plus  à  franchir  le 
rétrécissement;  mais  il  fut>  comme  moi,  d'avis 
qu'il  ne  fallait  plus  renouveler  fréquemment  les 
piqûres,  et  nous  décidâmes  de  pratiquer  la  ponc- 
tion hypogastrîque  avec  un  gros  trocart,  à  la  canule 
duquel  on  substitua  une  sonde  de  gomme  qui  resta 
à  demeure  dix-sept  jours,  après  avoir  été  renou- 
velée plusieurs  fois.  Ce  ne  fut  qu'à  cette  époque 
que  je  pus  introduire  dans  la  vessie  une  bougie 
fine. 

L'état  général,  qui  avait  été  excellent  pendant  la 
première  partie  du  traitement,  se  modifia  huit  jours 
après  qu'on  eut  placé  la  sonde  à  demeure  ;  aussi, 
jugeant  que  la  dilatation,  excellente  pour  les  cas 
ordinaires,  me  forcerait  à  laisser  trop  longtemps 
la  sonde  à  demeure,  je  fis  l'uréthrotomie  interne. 

La  sonde  sus-pubienne  fut  enlevée  ;  je  laissai  la 
sonde  uréthrale  huit  jours.  A  partir  de  ce  moment, 
le  malade,  débarrassé,  commença  à  uriner  par  le 
canal.  Il  conserva  pendant  quelque  temps  une  cer- 
taine difficulté  à  uriner  et  ne  pouvait  le  faire 
quand  il  en  avait  envie,  ce  qui  le  forçait  de  recou- 
rir à  la  sonde  qu'il  se  passait  lui-même.  Plus  tard, 
ces  accidents  disparurent. 

Pendant  toute  la  durée  du  traitement,  le  malade, 
qui  souffrait  d'une  affection  du  foie,  conserva  de 
l'ictère.  (Lannelongue.) 
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Obs.  il  —  Rétrécissements  multiples  de  Furèthre.  — 
Impossibilité,  pendant  plusieurs  jours,  de  faire  arriver 
une  bougie  dans  la  vessie.  —  Trois  ponctions  avec 
Pappareil  aspirateur.  —  Uréthrotomie  interne  après 
une  tentative  infructueuse  de  divulsion.  —  Mort. 

J.  L...,  cinquante-cinq  ans,  est  entré  le  12  no- 
vembre 1872,  salle  Sainte-Marthe,  n?  10,  dans  le 
service  de  M.  Richet.  Il  y  a  vingt-cinq  ans,  il  a  eu 
plusieurs  blennorrhagies  intenses  ;  depuis  un  mois, 
il  a  commencé  à  uriner  difficilement.  Des  tenta- 
tives de  cathétérisme,  faites  en  ville,  ont  été  suivies 
de  rétention  d'urine.  Les  bougies  fines  font  recon- 
naître plusieurs  rétrécissements  ;  le  malade  n^urine 
que  difficilement. 

Le  16  novembre,  il  n'urine  pas  du  tout  ;  la  vessie 
est  distendue  ;  il  y  a  de  Fagitation  des  extrémités. 
La  ponction  hypogastrique  est  pratiquée  par 
M.  Gruveilhier  (appareil  Castiaux,  trocart  n**  1,  à 
pointe  aiguillée),  650  grammes  d'urine  sont  aspirés; 
ce  liquide  ne  renferme  pas  de  sang  ;  il  y  a  soulage- 
ment immédiat. 

Malgré  cela,  les  tentatives  de  cathétérisme  ne 
réussissent  pas.  Le  soir,  le  malade  n'a  pas  uriné, 
quoiqu'il  en  éprouve  le  besoin  ;  il  n'y  a  pas  de 
douleur  dans  le  bas- ventre,  pas  de  frisson. 
17  nov.  Le  malade  a  uriné  par  regorgement. 
Une  deuxième  ponction  est  faite  par  M.  Gru- 
veilhier avec  le  trocart  n**  2,  à  pointe  triangulaire  ; 
mais,  la  canule  s'étant  dégagée  prématurément  de 
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la  vessie,  on  n'extrait  que  250  grammes  d'urine. 
Des  contractions  spasmodiques  des  muscles  de 
Fabdomen,  accompagnées  de  douleurs  très-vives, 
se  manifestent  chaque  fois  qu'on  relevait  un  peu 
le  pavillon  de  la  canule.  Le  soulagement  a  été  peu 
marqué  et  les  douleurs  ont  été  excessives  pendant 
toute  la  journée. 

18  novembre.  Troisième  ponction  avec  Tappareil 
aspirateur  (trocart  n**  1),  pratiquée  par  M.  Richet, 
qui  retire  1,000  grammes  d'urine. 

19  novembre.  Les  urines  sont  troubles,  puru- 
lentes ;  douleurs  à  la  région  lombaire. 

21  novembre.  On  parvient  à  placer  une  sonde  à 
demeure. 

22  novembre.  Tentative  de  divulsion,  insuccès. 
Uréthrotomie  interne,  sonde  à  demeure. 

Le  malade  finit  par  succomber  aux  progrès  de  la 
pyélonéphrite  suppurée. 

On  a  cherché  avec  soin  la  trace  des  ponctions  sur 
la  vessie,  sans  pouvoir  les  trouver. 

Obs.  111.  —  Rétrécissements  multiples.  —  Hypertrophie 
considérable  de  la  prostate.  —  Déchirure  de  Vurèthre. 
—  Rétention  burine.  —  Ponction  capillaire.  —  Dys- 
senterie^ 

M...  (Jean),  soixante-douze  ans,  entré  à  l'hôpi- 
tal le  10  août  1871  avec  une  rétention  d'urine* 
Depuis  douze  ans,  le  malade  ne  peut  uriner  sans 
se  sonder  ;  il  lui  est  arrivé  souvent  de  se  faire  sai- 
gner en  passant  la  sonde.  L'explorateur  à  boule 
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n"  15  est  arrêté  au  milieu  de  la  région  pénienne; 
le  n*  14  ne  franchit  le  rétrécissemant  que  très-diffi- 
cilement ;  le  n'  12  arrive  facilement  dans  la  vessie  ; 
induration  en  forme  de  chapelet  au  niveau  du  ré- 
trécissement. 

Le  16,  M.  Guyon,  pour  faciliter  au  malade  les 
manœuvres  du  cathétérisme,  se  décide  à  faire  la 
divulsion.  L'opération  est  très-douloureuse,  le  sang 
coule  assez  abondamment,  et  on  ne  peut  arriver  à 
faire  passer  la  sonde  à  demeure;  les  bougies  à 
boule  n*  15  et  plus  petites,  en  entrant  dans  l'urè- 
thre,  viennent  faire  saillie  sous  la  peau  à  5  ou 
6  centimètres  en  arrière  du  méat.  Tous  les  instru- 
ments introduits  s'engagent  dans  cette  fausse  route 
et  viennent  faire  saillie  sous  la  peau  à  la  naissance 
du  scrotum.  L'urèthre  continue  à  saigner  assez 
abondamment.  —  Bain,  cataplasmes;  sulfate  de 
quinine,  0,60  centigrammes. 

Le  17.  Le  toucher  rectal  constate  une  distension 
considérable  de  la  vessie  par  l'urine.  Ponction  le 
matin  avec  l'appareil  de  Potain,  armé  d'un  trocart 
de  1/3  de  millimètre.  On  retire  1,000  grammes  d'u- 
rine blanche.  Une  heure  après  la  ponction,  le  ma- 
lade est  pris  de  frissons  avec  sueurs  profuses.  A  la 
visite  du  soir^  le  rein  gauche  est  douloureux . 

Nouvelle  ponction,  nouveaux  frissons  dans  la 
nuit. 

Le  18.  Ponction  le  matin  et  le  soir,  à  chaque 
fois,  900  grammes  d'urine*  Dans  la  nuit^  frisson 
avec  sueur* 
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Le  19.  Ponction,  malgré  la  sonorité  exagérée  de 
la  région  hypogastrique  ;  vomissements  bilieux  et 
coliques. 

A  troisheures,  nouvelle  ponction,  1,000  grammes 
d'urine  jumenteuse  ;  quantité  notable  de  pus  à  la 
fin  de  l'opération. 

Le  20.  Ponction  à  neuf  heures  du  matin,  900 
grammes  ;  à  six  heures  du  soir,  1,100  grammes. 

Le  21,  à  six  heures  du  matin,  1,100  grammes, 
urine  claire,  contenant  moins  de  pus  qu'hier.  Le 
malade  est  pris  de  diarrhée.  —  Thé  au  rhum;  sul- 
fate  de  quinine,  0,60  centigrammes. 

Le 21.  Ponction  à  midi,  600  grammes;  dyssen- 
terie  caractérisée  par  des  selles  sanglantes. 

Ponction  à  minuit,  1,000  grammes. 

A  partir  du  22,  la  dyssenterie  augmente  :  40  sel- 
les par  jour.  Tisane  de  riz,  julep,  s.-nit.  de  bismuth. 
Deux  ponctions  dans  les  vingt-quatre  heures; 
2,000  grammes  d'urine. 

Le  23.  Trois  ponctions  ;  urine  un  peu  trouble. 

Le  24.  Deux  ponctions. 

Le  25.  Une  ponction  de  500  grammes  et  deux 
ponctions  à  blanc. 

Le  26.  Le  malade  s'affaiblit  ;  même  gravité  de  la 
dyssenterie  ;  une  seule  ponction  de  500  grammes 
le  matin. 

Le  27.  Une  simple  ponction  de  780  grammes. 

Le  28.  Muguet.  Ponction  le  matin.  Lavement 
au  nitrate  d'argent. 

Le  29.  Ponction  le  matin,  de  500  grammes. 
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Le  30,  La  dyssenterie  persiste;  le  malade  est 
presque  aphone  ;  froid  aux  extrémités,  pouls  petit, 
filiforme.  Deux  lavements  au  nitrate  d'argent. 

Pour  la  première  fois  cette  nuit,  le  malade  a  pissé 
par  Turèthre  dans  les  efforts  de  défécation.  Ce  ma- 
tin, en  pressant  sur  le  méat,  on  ramène  quelques 
gouttes  d'une  urine  limpide. 

Les  piqûres  des  différentes  ponctions  ne  laissent 
comme  trace  qu'un  pointillé  rouge  ressemblant  à 
des  piqûres  de  puces.  La  peau  est  très-mobile  sur 
les  tissus  sous-jacents. 

Le  31.  Le  malade  a  uriné  par  Turèthre  un  demi- 
litre  (Turine  limpide.  Mort  le  2  septembre.  Les  selles, 
jusqu'à  la  fin,  restent  sanglantes  et  nombreuses. 

La  vessie,  qui  est  le  seul  organe  dont  je  parlerai  à 
propos  de  l'autopsie,  parce  que  c'est  le  seul  intéres- 
sant dans  le  cas  présent,  est  un  peu  congestionnée 
à  sa  face  interne.  La  muqueuse,  au  point  même 
des  piqûres  capillaires,  présente  de  très -petits 
points  noirâtres,  au  nombre  de  quatre  ;  mais  il  n'y 
a  pas  d'abcès,  pas  d'infiltration  sanguine  dans  les 
parois. 

La  partie  antérieure  de  cet  organe  n'a  contracté 
aucune  adhérence  avec  la  paroi  abdominale  corres- 
pondante. 

Le  tissu  cellulaire  prévésical  offre  dans  son 
épaisseur,  ça  et  là,  quelques  points  indurés  que 
Ton  retrouve  dans  le  tissu  cellulaire  sous-périto- 
néal  de  la  paroi  abdominale.  Cette  couleur  est  évi- 
demment le  résultat  d'une  légère  infiltration  de 

H.  Picard.  24 
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sang  qui  a  dû  se  faire  à  diverses  reprises  dans  son 
intérieur.  Il  n'existe  d'ailleurs  aucun  foyer  san- 
guin^ ni  aucun  abcès. 

Le  malade  avait  subi  vingt*cinq  ponctions  en 
douze  jours^  sans  qu'il  se  fût  produit  aucun  acci- 
dent (1). 


BLESSURES  DE  L'URÈTHRE. 

Les  blessures  de  Turèthre  offrant  des  caractères 
particuliers,  suivant  qu'elles  atteignent  la  partie 
libre  de  cet  organe  ou  celle  qui  s'étend  de  la  sym- 
physe pubienne  au  col  de  la  vessie,  nous  les  étudierons 
à  part,  dans  chacune  de  ces  régions. 

D'un  autre  côté,  les  blessures  de  la  portion  pé- 
nîenne  de  l'urèthre,  aussi  bien  que  celles  de  la  ré- 
gion périnéale,  peuvent  avoir  lieu  de  dedans  en  de- 
hors  ou  de  dehors  en  dedans.  Les  premières  sont  la 
conséquence  du  cathétérisme  et  constituent  les 
fausses  routes^  ou  proviennent  de  la  présence  d'un 
corps  étranger  ;  les  unes  et  les  autres  feront  le  sujet 
de  chapitres  à  part  ;  les  secondes  sont  le  résultat 
.  d'un  traumatisme  quelconque. 

Ici,  d'ailleurs,  comme  dans  toutes  les  autres  ré- 
gions, les  blessures  sont  de  deux  sortes:  1^  les 
contusions  ;  2°  les  plaies. 

Il  semble  difficile,  au  premier  abords  que  l'urè- 
thre  puisse  être  atteint  par  les  agents  extérieurs; 

(J)  Walelet.  Thèse.  Paris,  i87i. 
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sa  situation,  en  effet,  paraîtrait  devoir  le  préserver 
de  l'atteinte  des  chocs,  des  coups,  des  traumatismes 
en  général.  En  avant,  son  extrême  mobilité,  sa  po- 
sition entre  les  cuisses;  en  arrière,  sa  situation 
derrière  les  pubis  et  les  bourses,  au-dessus  des  tissus 
durs  et  résistants  du  périnée,  sembleraient  devoir 
le  rendre  inaccessible  aux  violences  extérieures. 
Cependant,  comme  nous  le  verrons,  quoique  les 
blessures  de  cet  organe  soient  moins  fréquentes 
que  celles  de  beaucoup  d'autres,  elles  sont  loin 
d'être  rares,  surtout  dans  la  partie  qui  répond  à 
Tarcade  pubienne. 

CONTUSIONS. 

On  les  observe  rarement  dans  la  portion  pénienne, 
si  ce  n'est  quand  la  verge  est  en  érection  ;  les  rai- 
sons que  nous  avons  données  plus  haut  l'expliquent 
suffisamment  :  l'extrême  mobilité  de  la  verge  lui 
permettant  de  fuir  devant  les  violences  extérieures, 
et  les  cuisses  lui  servant  de  rempart  contre  ces  vio- 
lences, il  faut  que  l'érection  vienne  faire  saillir 
Turèthre  en  avant  et  lui  donner  la  résistance  né- 
cessaire à  la  production  de  la  contusion.  Ici,  d'ail- 
leurs, il  est  assez  difficile  de  savoir  si  la  contusion  a 
porté  uniquement  son  action  sur  l'urèthre  :  cet 
organe  est,  en  effet,  si  intimement  uni  aux  corps 
caverneux,  si  profondément  caché  entre  eux,  qu'il 
est  presque  impossible  que  l'un  soit  atteint,  sans 
qu'il  en  soit  de  même  de  l'autre.  Aussi,  quand  la 
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verge  a  été  contusionnée,  est-il  ordinaire  que  Turè- 
thre  le  soit  en  même  temps,  sans  que  cependant  on 
puisse  toujours  se  prononcer  d'une  manière  po- 
sitive à  ce  sujet  ;  il  est  donc  fort  difficile  de  distin- 
guer nettement  les  contusions  de  la  verge  de  celles 
de  Furèthre. 

Dans  la  contusion  de  la  partie  libre  de  la  verge^ 
il  se  produit  une  ecchymose  plus  ou  moins  con- 
sidérable, consécutive  à  Tépanchement  sanguin 
sous-cutané  qui  se  forme  avec  d'autant  plus  de 
facilité  que  les  tissus  sont  plus  lâches  et  le  trauma- 
tisme plus  violent.  La  couleur  de  la  verge,  au  dire 
de  Demarquay,  peut  devenir  d'un  noir  si  foncé 
qu'elle  simule  celle  de  la  gangrène  ;  mais  cette  co- 
loration se  modifie  assez  promptement  pour  revêtir 
les  diverses  teintes  des  ecchymoses  en  état  de  ré- 
gression. Si  le  choc  a  été  très-violent,  il  se  forme 
des  extravasations  sanguines  circonscrites,  exlraval$ 
sanguins  de  Billroth,  dans  les  corps  caverneux  ou 
dans  le  tissu  spongieux  de  l'urèthre.  On  a  vu  par- 
fois apparaître  une  véritable  tumeur  qui  suppurait 
par  la  suite. 

La  crépitation  peut  exister  daris  les  cas  dont 
nous  parlons,  mais  ce  n'est  pas  un  phénomène 
constant.  Quant  à  l'emphysème,  il  faut,  pour  qu'il 
se  produise,  qu'il  y  ait  eu  attrition  des  tissus  et 
déchirure  de  la  peau. 

Nous  avons  dit  qu'il  était  difficile  de  distinguer 
les  contusions  de  l'urèthre  de  celles  de  la  verge,  et 
que,  le  plus  souvent,  les  unes,  se  confondant  avec 
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les  autres,  présentaient  les  mêmes  symptômes,  et, 
par  conséquent,  exigeaient  le  même  traitement. 
En  voici  un  exemple  : 

A.  B ,  jeune  homme  récemment  marié,  était 

depuis  quelques  jours  accidentellement  séparé  de 
sa  femme.  Un  matin,  éveillé  en  sursaut  et  voulant 
s'habiller  à  la  hâte,  il  sauta  précipitamment  hors  de 
son  lit.  11  le  fit  si  malheureusement  qu'il  alla  buter 
contre  la  colonne  du  lit.  Son  pénis,  à  ce  moment 
en  vigoureuse  érection,  reçut  toute  la  violence  du 
choc.  Il  entendit  immédiatement  un  bruit  sec, 
comme  si  quelque  chose  se  rompait,  et  la  verge 
devint  aussitôt  plus  souple.  Il  crut  tout  de  suite 
s'être  fracturé  le  pénis.  Une  extravasation  de  sang 
suivit  immédiatement  cette  contusion  ;  la  verge 
acquit  rapidement  un  volume  double  ou  triple  de 
celui  à  l'état  normal,  sa  couleur  devint  livide  : 
Forgane  prit  un  aspect  effrayant.  L'anxiété  du 
malade  était  à  son  comble.  Pendant  plus  de  vingt- 
quatre  heures  la  tuméfaction  augmenta;  elle  de- 
vint telle  que  le  prépuce  se  rabattit  autour  du 
gland,  comme  dans  les  infiltrations  séreuses  ou 
urinaircs  de  cette  région. 

Le  repos  absolu  au  lit  fut  prescrit  au  blessé  ;  un 
traitement  antiphlogistique  général  lui  fut  con- 
seillé. Le  pénis  fut  maintenu  contre  le  pubis  et 
incessamment  recouvert  d'applications  froides. 

Sous  l'influence  de  ce  traitement  simple,  au  bout 
de  quelques  jours,  la  résorption  sanguine  s'effec- 
tua rapidement  ;  la  résolution  fut  prompte,  et  le 
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membre  recouvra  bien  vite  sa  configuration  et  ses 
fonctions  normales  (1). 

Comme  on  le  voit,  il  n'y  eut  dans  ce  cas  aucune 
hémorrhagie  par  Turèthre.  C'est  à  peu  près  là  le 
seul  signe  qui  différencie  la  contusion  simple  de 
cet  organe  de  la  contusion  compliquée  de  déchi- 
rure. Car  s'il  est  impossible  ou  à  peu  près  de  savoir 
si  Turôthre  est  atteint  dans  la  contusion  de  la  verge, 
il  n'est  quelquefois  pas  facile  de  reconnaître  si  cette 
contusion  est  simple  ou  accompagnée  d'une  solu* 
tion  de  continuité  du  canal. 

Le  traitement  des  contusions  de  la  verge  est  sim- 
ple et  consiste  dans  l'application  de  quelques  topi- 
ques résolutifs  :  eau  blanche,  solution  d'alun.  Si  le 
sang  est  épanché  en  quantité  considérable,  une 
compression  douce  pourra  être  exercée  sur  l'or- 
gane au  moyen  d'un  bandage.  En  cas  de  suppura- 
tion du  foyer  sanguin,  il  ne  faudrait  pas  hésiter  à 
l'ouvrir;  cette  pratique,  qui  a  effrayé  quelques 
chirurgiens,  est  conseillée  par  Demarquay(2)  et 
par  Voillemier  (3).  Cependant,  d'après  le  premier 
de  ces  auteurs,  on  a  vu  un  cas  de  mort  par  hémor- 
rhagie, à  la  suite  de  l'ouverture  par  le  bistouri 
d'une  de  ces  tumeurs  des  corps  caverneux. 

Contusion  de  la  portion  périnéale.  —  Difficile  à  dis- 
tinguer de  la  contusion  de  la  verge,  il  Test  encore 
bien  davantage,  au  dire  de  M.  Voillemier,  de  sa- 

(i)  Gazette  des  hôpitaux,  1852,  p.  165. 

(2)  Malad,  chirurg*  du  pénis,  p.  15. 

(3)  Malad.  de  Vuréthre,  p.  437. 
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voir  à  quoi  s'en  tenir  quand  la  violence  extérieure 
s'est  exercée  sur  le  périnée  ou  sur  le  scrotum» 
L'étendue  dé  l'ecchymose  n'indique  ici  pas  grand'- 
chose>  et  l'embarras  de  la  miction  peut  aussi  bien 
tenir  à  la  tuméfaction  des  tissus  uréthraux  qu'au 
gonflement  extérieur  qui  vient  comprimer  le  canal. 

Ici,  comme  dans  le  cas  précédenti  c'est  encore 
rhémorrhagie  uréthrale  qui  sera  le  meilleur  indice 
de  la  lésion  existante. 

Le  traitement  sera,  d'ailleurs,  le  même  :  des  li- 
quides résolutifs  appliqués  sur  les  parties  contuses, 
des  bains,  peut-être  des  cataplasmes,  sont  les  seules 
indications  à  remplir.  Si  la  suppuration  se  décla- 
rait, l'incision  du  foyer  devrait  être  pratiquée, 
comme  dans  le  cas  précédent. 


PLAIES   DE   l'uRÈTHRE. 


Les  plaies  de  l'urèthre  sont,  comme  celles  des 
autres  organes ,  faites  avec  des  instruments  pi- 
quants, tranchants  efr  contondants.  A  rencontre 
des  contusions,  d'ailleurs,  la  distinction  en  plaies 
de  la  région  pénienne  et  plaies  de  la  région  pro- 
fonde n'est  plus  aussi  utile  au  point  de  vue  étio* 
logique,  car,  comme  nous  le  verrons,  l'érection 
n'est  pas  aussi  nécessaire  à  leur  production. 

Plaies  par  instruments  piquants.  —  Ces  plaies  sont 
aussi  rares  dans  la  portion  pénienne  que  dans  la 
portion  périnéale,  parce  que,  comme  nous  l'avons 
dit  à  propos  des  contusions,  l'urèthre  se  trouve 
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protégé,  dans  la  première,  par  sa  mobilité,  et  dans 
la  seconde  par  sa  situation  profonde.  De  plus,  les 
instruments  piquants,  agissant  par  une  surface 
très -peu  large,  sont  évidemment  beaucoup  moins 
susceptibles  de  produire  des  blessures.  Mais, 
d'un  autre  côté,  cette  forme  même,  Tacuité  de 
l'instrument  piquant,  fait  que  son  action,  pour  se 
produire,  n'exige  pas  l'érection  de  la  verge.  Moins 
fréquentes  que  les  plaies  par  instruments  tran- 
chants ou  contondants,  les  plaies  par  instruments 
piquants  sont  aussi  moins  dangereuses,  la  lésion 
n'ayant,  dans  ce  cas,  qu'une  très-petite  étendue. 
Les  plaies  dont  nous  nous  occupons  peuvent  être 
produites  par  des  agents  bien  différents  ;  tantôt, 
c'est  un  clou,  comme  dans  un  cas  rapporté  par  De- 
marquay(l);  tantôt  une  épingle  oubliée  sur  un 
siège  sur  laquelle  le  blessé  s'est  assis  par  mégarde. 
Quelquefois,  et  la  chose  n'est  pas  tout  à  fait  rare, 
c'est  un  fragment  d'os  qui,  à  la  suite  d'une  fracture 
du  bassin,  vient  traverser  l'urèthre.  Ici,  quoiqu'il 
puisse  ne  pas  y  avoir  plaie  -contuse,  dans  le  sens 
propre  attaché  à  cette  désignation,  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  que  la  blessure  est  beaucoup  plus  éten- 
due que  quand  elle  est  le  résultat  d'une  piqûre 
d'épingle.  11  en  est  à  peu  près  de  même  quand  c'est 
une  épée  ou  une  baïonnette  qui  a  produit  la  lésion. 
D'ailleurs,  dans  les  circonstances  précédemment 
exposées,  le  corps  vulnérant  agit  le  plus  souvent  de 

(i)  Demarquay.  Malad.  chirurg^  du  peniSy  p,  30. 
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la  face  inférieure  et  externe  de  Turèthre  à  sa  sur- 
face interne  ;  plus  rarement  il  exerce  son  action  de 
la  face  supérieure  à  cette  même  surface  interne. 
Quand  il  s'agit  d'un  coup  d'épée  ou  de  baïon- 
nette, l'action  de  l'instrument  vulnérant  peut  se 
produire  tout  autrement  et  s'être  d'abord  fait  sen- 
tir sur  une  région  éloignée  des  organes  génito-uri- 
naires.  Témoin  ce  fait,  rapporté  par  Garengeot.  Il 
s'agit  d'un  officier  qui,  ayant  reçu  un  coup  d'épée 
dans  la  région  lombaire  gauche,  eut  l'urèthre 
percé  par  sa  pointe  et  urina  du  sang. 

La  douleur,  rarement  violente,  sera  le  plus  sou- 
vent à  peine  sensible,  si  bien  que,  d'après  M.  Voil- 
leraier,  sans  l'ecchymose  qui  révèle  l'existence  de 
la  lésion,  celle-ci  pourrait  passer  inaperçue.  Mais 
le  meilleur  signe  d'une  piqûre  de  l'urèthre,  c'est 
l'écoulement  du  sang  par  le  méat,  comme  dans  le 
fait  de  Garengeot;  c'est  cet  écoulement  qui,  dans 
les  cas  embarrassants,  viendra  lever  les  doutes.  Du 
reste,  si  l'hémorrhagie  peut  être  insignifiante, 
quand  il  s'agit  d'un  instrument  piquant  très-mince, 
il  n'en  est  plus  de  même  si  c'est  une  épée  ou  une 
baïonnette;  l'écoulement  sanguin  peut  être  alors 
abondant  à  ce  point  qu'il  n'est  plus  suspendu  que 
par  la  syncope.  11  va  sans  dire  qu'il  peut  se  pro- 
duire une  ecchymose  plus  ou  moins  étendue,  une 
tumeur  sanguine  d'autant  plus  inquiétante,  que 
l'urine  peut  se  répandre  dans  le  foyer  et  en  provo- 
quer ou  en  activer  la  suppuration.  On  doit  alors 
redouter  l'infiltration  urineuse.  Celle-ci  sera  plus 
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à  craindre,  comme  le  fait  très*bîen  remarquer  De- 
marquay,  si  la  poche  sanguine  est  placée  en  avant 
de  la  plaie  uréthrale;  car  alors  Turèthre  se  trou- 
vant comprimé  en  avant  de  la  solution  de  conti- 
nuité, l'urine  qui  ne  peut  plus  s'échapper  par  sa 
voie  ordinaire  s'épanche  dans  l'intérieur  des  tissus. 

Ici,  le  traitement  est  celui  de  toutes  les  plaies 
uréthrales;  nous  le  décrirons  tout  à  l'heure.  Mais 
heureusement  les  piqûres  de  l'urèthre  présentent 
très-rarement  ce  degré  de  gravité  et  leur  traite- 
ment est  très-simple,  comme  les  symptômes  aux- 
quels elles  donnent  lieu.  Quelques  résolutifs  appli- 
qués sur  la  partie  blessée,  une  compression  légère, 
au  besoin,  seront  généralement  des  moyens  tout 
à  fait  suffisants. 

Plaies  par  instruments  tranchants.  —  Les  plaies  de 
l'urèthre  par  instruments  tranchants  peuvent  être 
longitudinales,  obliques  ou  transversales. 

Les  plaies  longitudinales  sont  intentionnelles  ou  acct« 
dentelles.  Les  premières,  beaucoup  plus  fréquentes 
que  les  secondes,  sont  l'œuvre  du  chirurgien.  11  les 
pratique  dans  plusieurs  circonstances  :  quand  il  va 
à  la  recherche  d'un  corps  étranger,  par  exemple, 
quand  il  pratique  l'uréthrotomie  externe,  la  bou- 
tonnière ou  la  taille.  Ces  différentes  incisions  de 
l'urèthre,  qui  constituent  de  véritables  opérations, 
seront  décrites  avec  ces  dernières. 

Les  plaies  longitudinales  accidentelles  sont  rares 
aussi  bien  dans  la  région  périnéale  que  dans  la 
portion  pénienne»  Les  symptômes  auxquels  elles 
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donnent  lieu  sont  peu  nombreux;  la  sortie  par  la 
plaie  d'une  urine  mêlée  de  sang  constitue  le  signe 
caractéristique  de  ces  blessures. 

Quand  elles  siègent  dans  la  région  prostatique 
ou  membraneuse,  les  plaies  de  Furèthre  guérissent 
assez  facilement;  dans  la  région  pénienne,  le  peu 
d'épaisseur  des  tissus  rend  Taccolement  de  leurs 
lèvres  assez  difficile  et  s'oppose  à  leur  guérison. 
Il  faut,  dans  le  cas  de  blessures  de  la  région  pé* 
nienne,  avoir  recours  à  la  suture  avec  des  fils  d'ar- 
gent très-fins  pour  affronter  les  bords  de  la  plaie. 
Dans  tous  les  cas,  une  sonde  devra  être  placée  à 
demeure  dans  la  vessie.  Ce  dernier  moyen,  aidé  de 
quelques  topiques  froids  ou  astringents,  serait  le 
seul  à  employer  dans  le  cas  de  blessure  de  la  partie 
profonde.  Cependant,  si  quelque  artère  venait, 
malgré  l'application  du  froid,  à  donner  trop  de 
sang,  il  faudrait  en  faire  la  ligature,  ou  bien,  en 
cas  de  trop  grande  difficulté,  tamponner  la  plaie. 

Plaies  transversales  et  obliques.  —  Ces  plaies  sont 
beaucoup  plus  fréquentes  que  les  précédentes,  on 
pourrait  presque  dire  qu'elles  constituent  à  elles 
seules  toutes  les  plaies  uréthrales  aceidentelles.  C'est 
sur  la  partie  libre  de  l'urèthre  qu'on  les  observe 
en  général,  parce  que  c'est  sur  cette  partie  que 
s'exécutent  les  mutilations  inspirées  par  la  jalousie, 
la  vengeance,  la  manie;  quelquefois  elles  sont  la 
conséquence  d'un  accident  fortuit. 

Aussi,  nous  devons  faire  ici  les  mêmes  réflexions 
qu'à  propos  des  contusions,  c'est-à-dire  que  Turè- 
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thre  ne  peut  guère  se  trouver  coupé  obliquement 
ou  transversalement,  dans  sa  portion  pénienne, 
sans  que  les  corps  caverneux  du  pénis  ne  soient 
eux-mêmes  plus  ou  moins  lésés.  De  plus,  les  instru- 
ments tranchants,  ayant  ordinairement  une  surface 
plus  étendue  que  les  instruments  piquants,  s'insi- 
nuent moins  facilement  entre  les  parties;  aussi 
l'érection  est-elle  ici  une  condition  plus  favorable 
aux  blessures  de  Turèthre,  à  moins  qu'elles  ne  soient 
faites  avec  intention.  Cet  organe,  en  effet,  est  bien 
rarement  blessé  par  les  instruments  tranchants 
sur  sa  face  supérieure,  car,  pour  cela,  le  pénis  de- 
vrait être  tranché  dans  toute  son  épaisseur,  ce  qui 
ne  s'observe  pas  souvent;  d'un  autre  côté,  sa  face 
inférieure  étant  protégée  par  les  cuisses,  ce  n'est 
que  pendant  l'érection  qu'elle  peut  être  atteinte. 

Quand  l'urèthre  n'a  été  divisé  que  dans  une 
partie  de  sa  circonférence,  la  première  indication 
à  remplir  c'est  de  placer  une  sonde  dans  la  vessie. 
Cette  opération  est  alors  assez  simple^  car  l'urèthre, 
retenu  par  la  partie  intacte,  ne  peut  se  rétrac- 
ter, et  en  ayant  soin  de  faire  suivre  au  cathéter 
la  paroi  saine  du  canal,  on  l'engage  facilement 
dans  le  bout  postérieur.  Une  fois  en  place,  on  laisse 
la  sonde  à  demeure,  si  c'est  possible,  jusqu'à  la 
cicatrisation  complète,  cicatrisation  qui  s'opère  le 
plus  souvent  assez  promptement. 

Si  malheureusement  l'urèthre  a  été  complète- 
ment sectionné,  c'est  encore  à  la  sonde  à  demeure 
qu'il  faudra  recourir.  Seulement,  ici  l'opération 
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n'est  plus  aussi  simple,  et  les  deux  bouts  s'écartant 
Tun  de  l'autre  et  se  rétractant,  il  n'est  souvent  pas 
facile  de  retrouver  le  bout  postérieur,  quand  on  a 
traversé  le  bout  antérieur.  Dans  ce  cas,  une  sonde 
métallique  et  conique  sera  préférable  à  une  sonde 
molle,  parce  qu'elle  sera  plus  facilement  dirigée. 
Une  fois  en  place,  on  la  laisse  à  demeure  aussi 
longtemps  qu'il  est  possible.  Ici  se  présente  une 
question  résolue  différemment  par  les  auteurs  : 
faut-il  réunir  la  plaie  ou  laisser  la  cicatrisation 
s'opérer  sans  suture  préalable?  L'étendue  de  la 
plaie  permet  seule  de  répondre  à  cette  question. 
Si  la  plaie  est  limitée  à  l'urèthre,  on  pourra  peut- 
être,  après  avoir  arrêté  Thémorrhagie  par  des 
lotions  froides,  se  borner  à  la  sonde  à  demeure. 
Mais  ce  cas  est  le  moins  fréquent;  car  il  est  bien 
difficile  que  tout  l'urèthre  soit  divisé,  sans  que  les 
corps  caverneux  du  pénis  soient  atteints  en  même 
temps.  11  faut  alors,  selon  M.  Voillemier,  avoir 
recours  à  la  suture  avec  des  fils  d'argent  très-fins. 
Cette  conduite  serait  assurément  la  seule  à  suivre 
si  la  plaie  du  pénis  était  fort  étendue  et  si  surtout 
il  avait  été  impossible  de  retrouver  avec  la  sonde 
le  bout  postérieur  de  l'urèthre.  Un  médecin  s'étant 
divisé  l'urèthre  au  moyen  d'un  rasoir,  Reybard, 
qui  avait  été  appelé  pour  lui  porter  secours,  n'ayant 
pu  parvenir  à  introduire  une  sonde  dans  le  bout 
postérieur,  se  résolut  néanmoins  à  faire  la  suture. 
Son  opération  fut  suivie  d'un  heureux  résultat, 
car  vingt-quatre  heures  après,  à  la  première  mie- 
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tion,  le  malade  urina  par  le  méat,  et  sept  jours 
après  la  réunion  était  opérée. 

Si  la  division  des  corps  caverneux  était  très- 
étendue,  il  faudrait  bien  se  garder  d'imiter  certains 
praticiens  qui  ont  été  assez  imprudents  pour  re- 
trancher le  bout  antérieur.  Dans  des  circonstances 
semblables,  la  conduite  à  suivre  serait  la  même  que 
celle  indiquée  dans  le  paragraphe  précédent;  on 
débarrasserait  la  plaie  des  caillots  qui  pourraient 
y  être  contenus,  on  lierait  les  vaisseaux,  on  arrê- 
terait par  la  compression  Thémorrhagie  en  nappe 
des  corps  caverneux  du  pénis  et  du  tissu  spongieux 
de  Turèthre.  Puis,  des  tentatives  seraient  faites 
pour  introduire  une  sonde  dans  la  vessie.  Qu'on  y 
fût  parvenu  ou  non,  il  faudrait  réunir  par  la  suture 
avec  des  fils  d'argent.  On  a  obtenu  dans  ces  cas  des 
succès  inespérés.  La  seule  précaution  à  prendre, 
c'est  d'affronter  les  deux  lambeaux  du  pénis  dans 
une  position  aussi  régulière  que  possible,  afin  que 
plus  tard  la  copulation  ne  soit  pas  empêchée  par 
une  cicatrisation  vicieuse. 

Comme  il  est  très-difficile,  dans  la  plupart  des 
cas>  de  retrouver  le  bout  postérieur  du  canal  avec 
la  sonde,  et  que  cependant  c'est  là  un  point  d'inté-  . 
rêt  capital,  il  pourrait  être  utile  quelquefois  de 
faire  à  la  partie  postérieure  de  l'urèthre  une  bou- 
tonnière par  laquelle  on  pourrait  pousser  d'arrière 
en  avant,  dans  le  canal>  une  sonde  qui  viendrait 
au-devant  d'une  seconde  introduite  par  le  méat 
dans  le  bout  antérieur* 
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Une  fois  en  contact,  cette  dernière,  liée  à  Tanté- 
rieure,  servirait  à  Tamener  dans  le  bout  antérieur. 
Il  ne  resterait  plus  qu'à  la  placer  dans  la  vessie,  ce 
qui  s'accomplirait  avec  facilité. 

Demarquay  a  eu  recours,  dans  les  cas  de  cette 
espèce,  à  Topération  suivante  :  Il  pratique  une  in- 
cision courbe  enveloppant  Tanus  et  passant  à  8  ou 
10  millimètres  en  avant  de  lui.  II  coupe  les  fibres 
qui,  du  sphincter  anal,  se  portent  sur  le  bulbe, 
décolle  le  rectum  de  Furèthre  et,  quand  il  est 
arrivé  sur  la  région  membraneuse,  il  incise  cette 
dernière  en  avant  ou  en  arrière  de  la  prostate; 
c'est  la  taille  prérectale  de  Nélaton. 

Quand  le  pénis  a  été  complètement  sectionné,  ce 
qui  se  voit  encore  assez  souvent,  la  première  indi- 
cation est  d'arrêter  rhémorrhagie.  On  y  parviendra 
de  la  manière  que  nous  avons  indiquée  tout  a 
l'heure.  Les  artères  étant  liées,  l'hémorrhagie  en 
nappe  des  corps  caverneux  et  du  tissu  spongieux 
uréthral  cédera  bientôt  à  la  compression  et  aux 
topiques  froids. 

Ici,  d'ailleurs,  comme  dans  les  différents  cas  que 
nous  avons  passés  en  revue  précédemment,  on 
placera  une  sonde  à  demeure  pour  empêcher,  au- 
tant que  possible,  la  rétraction  du  méat  cicatriciel» 
Car  celui-ci  se  rétrécit  avec  une  si  grande  rapidité 
et  une  force  si  énergique,  que  ces  instruments  eux- 
mêmes  sont  bien  souvent  impuissants.  Aussi  a-t-on 
proposé  pour  remédier  à  cette  fatale  conséquence 
une  opération  assez  simple,  à  la  vérité,  mais  ingé- 
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nie  use  et  efficace.  Elle  consiste  à  rabattre,  de  chaque 
côté  des  parois  uréthrales,  la  muqueuse  de  Turèthre, 
et  à  Tunir  avec  la  peau  au  moyen  de  quelques  points 
de  suture. 

Dans  un  cas  semblable  à  ceux  que  nous  décri- 
vons, —  il  s'agit  d'un  homme  qui  avait  eu  la 
verge  coupée  par  une  morsure  de  cheval, — M.  Voil- 
lemier,  pour  remédier  à  la  stricture  du  méat,  entre- 
prit l'opération  suivante  :  «  Le  17  février,  après 
avoir  introduit  assez  profondément  dans  Turèthre 
une  sonde  cannelée,  il  glisse  dans  sa  rainure  un 
bistouri  droit  avec  lequel  il  divise  complètement  la 
paroi  inférieure  du  canal  dans  l'étendue  de  5  milli- 
mètres. Il  obtient  de  cette  façon  une  large  ouver- 
ture. Mais  les  lèvres  de  la  plaie  pourraient  se  re- 
joindre... Pour  empêcher  cette  réunion,  on  saisit, 
avec  des  pinces  à  érignes,  la  muqueuse  placée  en 
dedans  de  chacune  de  ces  lèvres,  et  on  Punit  à  la 
peau  du  côté  correspondant,  au  moyen  de  deux 
points  de  suture.  L'opération  terminée,  il  existe  un 
véritable  hypospadias.  —  Pour  tout  pansement,  on 
enveloppa  le  moignon  de  compresses  imbibées 
d'eau  fraîche.  Le  19,  la  plaie  est  en  bon  état  ;  les 
bords  sont  seulement  un  peu  tuméfiés.  Le  malade 
urine  facilement  par  un  jet  large  et  plat,  à  la  ma- 
nière des  vaches.  Le  21,  on  enlève  les  fils  qui  com- 
mençaient à  amener  de  la  suppuration.  Le  23,  la 
muqueuse  et  la  peau  sont  très-légèrement  écartées 
par  places,  au  niveau  des  points  de  suture,  et  il 
existe  entre  elles  un  petit  liséré  rouge  recouvert  de 
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pus.  Le  28,  cette  ligne  de  réunion  présente  des 
bourgeons  charnus  très-fins  et  de  bonne  nature. 
Mais  à  la  commissure  de  la  plaie,  la  réunion  de  la 
muqueuse  et  de  la  peau  a  été  complète  sur  cha- 
cune des  lèvres  dans  retendue  de  3  millimètres. 
Le  malade  urine  sans  douleur,  et  le  jet  de  Turine 
a  la  forme  qui  a  déjà  été  notée.  i5  mars.  La  cica- 
trisation est  presque  complète.  On  touche  légère- 
ment avec  le  nitrate  d'argent  quelques  bour- 
geons charnus  qui  existent  tout  à  fait  en  avant. 
Le  malade  a  quitté  Thôpital.  Il  se  présente  à  la 
consultation  le  23  mars,  et  Ton  touche  un  point  qui 
n'est  point  encore  cicatrisé.  5  avril.  La  guérison  est 
complète;  la  miction  s'opère  très-largement  (1).  » 

La  même  opération  eût  pu  être  tentée  sur  ce  mi- 
litaire dont  la  verge,  tranchée  à  environ  un  centi- 
mètre et  demi  du  pubis,  fut  retrouvée  dans  Testomac 
d'un  chien,  et  dont  l'histoire  a  été  rapportée  dans 
la  Gazette  des  hôpitaux  (2). 

Du  reste,  les  rétrécissements  uréthraux  sont  aussi 
bien  la  conséquence  des  sections  incomplètes  que 
des  sections  complètes  et  transversales  de  l'urèthre 
par  instruments  tranchants.  Tôt  ou  tard,  il  y  a 
coarctation,  et  coarctation  d'autant  plus  redou- 
table, qu'elle  est  cicatricielle.  Aussi,  l'uréthrotomie 
interne  est-elle  presque  fatalement  réservée  aux 
individus  qui  ont  subi  l'une  des  lésions  que  nous 
venons  de  décrire. 

(1)  Voillemier.  Malad,  de  l*uréthre,  p.  46i. 

(2)  i86f,p.  38. 

H.  Picard.  26 
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Un  accident  redoutable  dès  plaies  transversales 
de  Turèthre  par  instruments  tranchants,  c'est  Tinfil- 
tration  urineuse.  La  rétraction  de  Turèthre,  quand 
elles  sont  complètes,  s'y  oppose  dans  une  certaine 
mesure  ;  la  preuve,  c'est  qu'on  ne  Ta  pas  observé 
dans  le  cas  de  Reybard  où  non-seulement  Turèthre, 
mais  les  corps  caverneux,  avaient  subi  les  atteintes 
de  rinstrument  tranchant.  Il  n'en  est  pas  moins 
vrai  que  si  une  sonde  n'a  pu  être  mise  dans  la  plaie, 
il  faut  surveiller  attentivement  le  malade  et  se  te- 
nir prêt  à  lui  porter  secours  et  à  combattre  l'enva- 
hissement des  tissus  par  l'urine. 

Je  n'ai  pas  parlé  jusqu'ici  des  plaies  transver- 
sales ou  obliques,  par  instruments  tranchants,  de 
la  partie  postérieure  de  l'urèthre,  parce  que  ces 
plaies  sont  plus  rares  et  qu'elles  offrent  un  moins 
grand  intérêt.  L'urèthre  ne  peut  guère  être  divisé 
en  arrière  des  bourses,  que  si  le  blessé  s'est  assis 
sur  un  instrument  tranchant,  un  tranchet  de  cor- 
donnier, par  exemple,  comme  dans  un  cas  rapporté 
par  Velpeau.  Alors  c'est  la  prostate  (1)  ou  la  portion 
membraneuse  qui  se  trouve  divisée.  Mais  les  bles- 
sures de  ces  portions  n'offrent  pas  une  grande  gra- 
vité, quand  elles  sont  nettes  et  pas  contuses.  11  y  a 
écoulement  de  sang  immédiatement;  plus  tard, 
quand  le  malade  urine,  ce  liquide  s'échappe  par 
l'ouverture  anormale.  Si  la  plaie  n'a  entamé  que  la 
prostate,  l'infiltration  urineuse  est  peu  à  craindre, 

(I).  H.  Picard.  Traité  des  maladies  de  la  prostate.  1877. 
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parce  que  le  tissu  dense  et  serré  de  cette  glande  lui 
offre  une  barrière  difficile  à  franchir.  Si  c'est  dans 
la  pcNrtion  membraneuse  que  Turèthre  a  été  ouvert, 
la  netteté  de  la  division  est  une  condition  favorable  : 
c'est  une  véritable  boutonnière  par  laquelle  Purine 
peut  s'échapper.  Du  reste,  comme  il  est  rare  que  cet 
organe  soit  alors  complètement  divisé^  comme 
d'ailleurs  les  deux  bouts  sont  moins  susceptibles  de 
s'écarter  l'un  de  l'autre  et  de  se  rétracter,  une 
sonde  pourra  être  facilement  placée  dans  la  vessie. 

Ici,  contrairement  à  ce  qui  se  fait  pour  la  por- 
tion pénienne,  on  ne  tentera  point  de  réunir^  par 
des  points  de  suture,  les  lèvres  delà  plaie,  maison 
fera  un  pansement  simple. 

Plaies  contuses.  —  Les  plaies  contuses  de  l'urètbre 
sont  de  beaucoup  les  plus  importantes  sous  tous  les 
rapports  :  mécanisme,  difficulté  du  diagnostic, 
conséquences  et  traitement. 

Contrairement  aux  précédentes^  elles  sont  plus 
fréquentes  dans  la  partie  postérieure  du  canal  que 
dans  la  partie  libre. 

Pour  que  la  partie  antérieure  de  l'urèthre  soit 
contuse,  il  faut  qu'elle  soit  comprimée  entre  le 
corps  agissant  et  un  plan  résistant,  le  pubis,  par 
exemple;  les  individus  qui  se  rompent  la  corde  ap- 
puient la  verge  sur  une  table  ou  un  banc,  et  la 
frappent  d'un  coup  de  poing;  ou  bien  que  l'érection 
lui  permette  de  s'opposer,  dans  une  certaine  me- 
sure, au  choc  extérieur. 

On  trouve  dans  les  auteurs  un  certain  nombre 
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d'exemples  de  ces  deux  mécanismes.  Dans  un  cas 
de  M.  Voillemîep,  c'est  un  individu  frappé  d'un 
coup  de  pied  de  cheval  qui  écrase  Turèthre  contre 
le  pubis  ;  un  autre  du  même  auteur  nous  montre 
un  valet  de  chambre  qui  se  brise  Turèthre,  la  veille 
de  ses  noces,  en  poussant,  avec  ses  cuisses,  un  ti- 
roir de  sa  commode  (1).  Dupuytren  a  soigné  un 
individu  qui,  étant  pris  de  vin,  au  retour  d'une 
noce,  voulut  uriner  par  l'ouverture  d'une  fenêtre 
à  guillotine  ;  la  partie  supérieure  de  cette  fenêtre, 
mal  assujettie,  lui  retomba  sur  le  pénis  en  écrasant 
l'urèthre  (2). 

L'urèthre  a  pu  être  dilacéré  d'une  autre  manière, 
quoique  le  pénis  ne  fût  pas  en  érection  :  c'est  ce  qui 
se  produit  chez  les  individus  qui  se  sont  introduit 
la  verge  dans  un  anneau  ;  tantôt  c'est  une  bague  de 
mariage,  tantôt  un  robinet  de  bain  ;  d'autres  fois, 
un  cheveu  enroulé  plusieurs  fois  autour  de  ^o^ 
gane,  ou  bien  une  ficelle  chez  les  enfants  qui  crai- 
gnent de  pisser  au  lit. 

Les  plaies  contuses  de  la  portion  pénienne  de 
l'urèthre  sont,  assez  souvent,  la  conséquence  de 
morsures  qui  n'ont  pas  eu  pour  résultat  la  section 
complète  de  la  verge,  comme  dans  les  cas  cités  plus 
haut.  Tel  est  le  fait  rapporté  dans  la  Gazette  des  M- 
pitav^.  11  s'agit  d'un  enfant  qui ,  en  revenant  de 
l'école,  fut  attaqué  par  un  chien  qui  lui  fit  à  la 
verge  plusieurs  morsures.  L'une  d'elles,  située  à  un 

(1)  Voillemler.  Maladies  de  Vuréthre,  p.  473. 
{^)  Lancette  française,  1833,  p.  423. 
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centimètre  et  demi  du  pubis^  au  côté  droit  de  la 
verge,  était  profonde.  La  verge,  noire  et  gon- 
flée, fait  beaucoup  souffrir  le  malade,  la  miction 
est  impossible  tout  d'abord,  mais  bientôt  Turine 
sort  par  la  plaie.  L'introduction  d'une  sonde 
n'ayant  pu  être  faite,  on  mit  l'enfant  à  la  diète, 
après  l'avoir  saigné,  et  on  entoura  l'organe  de 
compresses  émoUientes.  Au  bout  de  trois  jours,  les 
urines  reprirent  leur  cours  ordinaire,  et  depuis  le 
malade  a  toujours  uriné  normalement. 

Quand  le  pénis  est  en  érection,  les  plaies  contuses 
peuvent  être  produites  de  manières  différentes, 
quoique  le  mécanisme  et  le  résultat  soient  toujours 
les  mêmes.  Ainsi  Voiilemier  rapporte  avoir  soigné 
un  homme  qui,  se  trouvant  en  érection,  eut  le  canal 
déchiré  par  un  coup  de  pincette. 

L'accident  dont  nous  parlons  n'est  pas  tout  à  fait 
rare  dans  l'accomplissement  du  coït,  et  c'est  presque 
toujours  alors  immédiatement  en  avant  du  pubis 
que  l'urèthre  se  rompt.  Dans  un  cas,  c'est  un 
jeune  homme  qui,  la  première  nuit  de  ses  noces, 
voulant,  malgré  des  difficultés  insurmontables, 
pratiquer  le  coït,  se  rompt  la  verge  avec  l'urèthre; 
dans  un  autre  c'est  un  individu  marié  qui,  étant 
en  érection  pendant  la  nuit,  prend  sa  femme  sur 
lui  et  se  rompt  le  canal  dans  un  faux  mouve- 
ment :  inspiration  funeste,  puisqu'elle  lui  causa  la 
mort  (1). 

(i)  Voiilemier.  Malad,  de  Vuréthre,  p.  479. 
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On  a  VU  la  pression  exercée  avec  la  main  sur  la 
verge  en  érection  pour  la  ramener  dans  sa  positiM 
ordinaire  occasionner  la  rupture  de  Furèthre  en 
même  temps  que  celle  de  la  verge. 

La  rypture  de  Turèthre  peut  être  occasionnée 
par  une  torsion  de  cet  organe,  témoin  le  fait  sui- 
vant, rapporté  par  Félix  Pascal  dans  une  note  au 
livre  de  Chopart  :  c  En  181 5,  un  jeune  cosaque  d'une 
constitution  vigoureuse  voulut  saillir  une  robuste 
servante.  Celle-ci  saisit  brusquement  le  membre  vi- 
ril et  le  tordit  avec  force.  Le  malade  éprouva  une 
vive  douleur  et  rendit  aussitôt  une  assez  grande 
quantité  de  sang.  Néanmoins  il  remonta  à  cheval  et 
fit  plus  de  trois  lieues  pour  rejoindre  son  camp  à 
Brie-Comte-Uobert  où  je  le  vis.  L'accident  avait  eu 
lieu  depuis  trois  heures.  Toute  la  verge  était  tumé* 
fiée,  et  Ton  remarquait  à  sa  partie  supérieure  un 
bourrelet  très-dur  :  le  cours  des  urines  fut  sup- 
primé. Je  pratiquai  une  saignée  du  bras,  et  j'intro- 
duisis avec  peine  une  sonde  dans  la  vessie.  Le  ma- 
lade était  très^près  d'une  guérison  parfaite  douze 
jours  après,  lorsqu'on  leva  le  camp.  M.  Richerand 
rapporte  un  fait  semblable  (1).  » 

Cette  observation  résume  exactement,  dans  sa 
brièveté,  les  symptômes  et  le  traitement  des  lésions 
que  nous  venons  de  décrire.  Les  symptômes  sont 
d'abord  une  douleur  au  moment  de  l'accident,  dou- 
leur plus  ou  moins  vive,  comme  dans  la  contusion; 

lij  Chopart.  Malad,  des  voies  urinaires,  p.  327. 
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ensuite  une  hémorrhagie  immédiate  ou  conséeu* 
tive,  hémorrhagie  parfois  abondante  et  constituée 
par  du  sang  pur  ou  mélangé  de  sérosité  ou  d'urine, 
et  dont  Pun  des  caractères  est  l'intermittence,  quoi- 
que, dans  quelques  cas,  elle  ait  été  continue;  Gon* 
sécutivement  à  la  blessure  de  Turèthre,  il  se  forme 
une  ecchymose  d'une  étendue  proportionnée  à  la 
violence  qui  Ta  produite.  Assez  souvent  ce  n'est 
pas  seulement  une  ecchymose,  mais  un  véritable 
épanchement  sanguin  qui  se  forme  dans  les  tissus. 
Enfin  on  doit  craindre,  après  les  plaies  contuses  de 
l'urèthre,  comme  dans  les  plaies  précédemment 
examinées,  qu'il  ne  se  forme  consécutivement  à  la 
fissure  une  infiltration  d'urine.  Le  médecin  doit 
donc  ici  encore  se  tenir  sur  ses  gardes,  sous  ce  rap- 
port, et  surveiller  son  malade. 

Le  traitement  immédiat  consiste  dans  l'intro- 
duction d'une  sonde  dans  la  vessie.  Qu'on  y  soit 
parvenu  ou  non,  des  topiques  astringents  ou  émoi- 
lients  seront  appliqués  sur  la  partie.  Si  les  tissus 
extérieurs  sont  intacts,  les  moyens  précédents  se- 
ront suffisants  ;  dans  le  cas  contraire,  on  verra  s'il 
y  a  lieu  de  faire  la  suture  des  parties  divisées. 
Celle-ci  pourra  être  tentée  si  les  bords  de  la  plaie 
le  permettent,  c'est-à-dire  s'ils  ne  sont  pas  trop  dé- 
chiquetés.  811  y  a  un  épancliement  de  sang  consî  - 
dérable  et  que  le  foyer  s'échauffe,  on  n'hésitera 
pas,  ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  à  y  porter  le 
bistouri. 

Dam  la  partie  profonde  de  l'urèthre,  les  plaies  eon- 
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tuses  sont,  comme  dans  la  partie  antérieure,  la 
conséquence  de  violences  extérieures,  c'est  quel- 
quefois un  coup  de  pied  reçu  par  derrière,  plus 
souvent  une  chute  sur  le  périnée,  le  blessé  tom- 
bant à  califourchon  sur  un  corps  résistant,  tantAt 
le  bord  d'une  planche  ou  d'une  cuve,  tantôt  Tan- 
gle  d'une  chaise  ou  d'un  tabouret  renversé  ;  chez 
les  cavaliers,  on  a  vu  l'urèthre  rompu  par  un  choc 
sur  le  pommeau  de  la  selle,  chez  les  marins  par 
une  chute  sur  une  vergue  ;  dans  un  cas,  c'est  le 
passage  de  la  roue  d'une  charrette  qui  a  été  la 
cause  de  la  blessure. 

Quelle  que  soit  la  cause  de  celle-ci,  le  méca- 
nisme en  est  identique.  11  est,  en  eSet,  nécessaire 
à  la  rupture  de  l'urèthre  que  cet  organe  soit  com- 
primé entre  deux  plans  résistants  :  l'un  est  toujours 
le  même,  c'est  le  pubis  ;  Tautre  est  variable,  comme 
le  démontrent  les  causes  précédemment  énumé- 
rées.  Mais,  pour  que  celles-ci  puissent  produûe 
leur  effet,  il  est  nécessaire  qu'elles  soient  assez 
étroites  pour  n'agir  qu'entre  les  deux  ischions; 
autrement  ces  deux  os  amortiraient  le  choc  et  le 
canal  se  trouverait  préservé.  Ceci  est  si  vrai  que 
les  rétrécissements  traumatiques  se  rencontrent  le 
plus  souvent  au  point  du  canal  correspondant  à  la 
symphyse  pubienne  ;  en  sorte  que  ces  rétrécisse- 
ments siègent  au  même  niveau  que  ceux  d'origioe 
inflammatoire  ou  rétrécissements  spontanés. 

Cependant,  d'après  Velpeau,  l'urèthre  pourrait 
être  contus  et  écrasé  dans  sa  partie  postérieure  par 
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un  méGanidme  différent.  U  y  aurait  quelquefois^ 
au  dire  de  Fauteur  que  nous  venons  de  citer,  re- 
foulement des  tissus  du  périnée,  et,  par  suite,  de 
Turèthre,  d'arrière  en  avant,  en  sorte  que  la  por- 
tion membraneuse,  et  même  la  prostate,  repoussées 
fortement  en  avant,  viendraient  s'écraser  contre  la 
face  postérieure  du  pubis. 

C'est  donc  le  plus  souvent  au-dessus  du  bulbe, 
et  tout  à  fait  au  commencement  de  la  région  mem- 
braneuse, que  Ton  rencontre  les  plaies  contuses 
de  Turèthre,  par  conséquent,  en  avant  de  l'aponé- 
vrose moyenne.  La  résistance  de  celle-ci  est, 
en  effet,  considérable  et  lui  permet  de  s'opposer 
assez  efficacement  à  la  rupture  des  parties  de  Turè* 
thre  qui  lui  sont  postérieures.  Cette  rupture  peut 
n'être  pas  complète  ;  cependant  ordinairement  elle 
occupe  tout  le  pourtour  de  Turèthre.  Alors  les  deux 
bouts  du  canal  se  rétractent  et  s'écartent  l'un  de 
l'autre.  De  plus,  leurs  orifices  s'effacent  par  suite 
de  l'accolement  de  leurs  parois  ;  celui  de  la  partie 
postérieure  persiste  bien  en  partie,  à  cause  du 
passage  de  Turine  ;  mais  celui  du  bout  antérieur, 
s'il  n'est  plus  du  tout  traversé  par  ce  liquide,  ne 
tarde  pasit  s'oblitérer  complètement,  ce  qui  peut 
arriver  quand  la  plaie  de  l'urèthre  communique 
avec  Feitérieiur.  A  ces  causes  de  rétrécissement  et 
d'infil1a*ation  d'urine  viennent  parfois  se  joindre  la 
mortification  et  la  suppuration  du  canal  qui  entraî- 
nent sa  destruction  dans  une  étendue  plus  ou 
moins  grande. 
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Si  quelquefois  on  a  vu  les  tissus  extérieurs  in* 
tacts,  ils  sont  le  plus  souvent  plus  ou  moins  meur- 
tris, parfois  noirâtres  et  même  réduifs  en  bouillie. 
Dans  un  cas,  Demarquay,  ayant  incisé  le  périnée, 
a  pu  aller  toucher  avec  le  doi^  la  symphyse  pu- 
bienne (1).  La  cavité  qui  existe  alors  entre  les  deux 
bouts  écartés  est  plus  ou  moins  considérable,  on  Fa 
vue  avoir  les  dimensions  cl'un  œuf  de  poiile. 

L'aponévrose  moyenne  résiste  le  plus  souvent, 
comme  je  Tai  dit  tout  à  l'heure;  cependant,  quel* 
quefois  elle  est  rompue  et,  avec  elle,  la  partie  de 
Turèthre  située  en  arrière.  On  a  vu,  dans  ces  cas, 
une  cavité  se  former  dans  Tétage  inférieur  du 
périnée  et  communiquer  avec  Tétage  moyen. 

Symptômes.  —  La  douleur  peut  être  violente  au 
point  d'occasionner  la  syncope  ;  d'autres  fois,  elle 
est  si  peu  intense  qu'on  a  vu  le  malade  continuer 
à  travailler.  Cette  douleur  n'est  pas  toujours  loca- 
lisée au  périnée,  mais  elle  s'irradie  aux  cuisses,  à 
rhypogastre,  au  scrotum>  à  l'anus.  Le  passage  de 
l'urine  la  réveille  à  un  haut  degré  et  donne  la  sen- 
sation d'une  chaleur  brûlante  qui  disparaît  peu 
à  peu. 

VMnuyrrhagie  est  inHrstitieUe,  MerM  ou  ifUeme, 
dans  tous  les  cas,  elle  peut  être  immédiate  ou 
secMidaire.  Desault  a  vu  un  soldat  qui  était  allé 
il  la  parade,  malgré  une  contusion  du  périnée,  être 
pris  d'une  hématurie  plusieurs  heures  après.  Fa- 

1)  Union  méd,,  1858. 


bricé  de  Hilden  raconte  FhistoiFe  d'un  jeune 
hemffie  qui  continua  à  jouer,  après  un  accidtfit 
do  même  genre,  et  rendit,  les  jours  suivants,  du 
safng  et  des  caillots. 

Ordinairement  rhémorrha^e  se  montre  immé* 
diatement  ;  )>arfois  de  quelques  gouttes,  eUe  dure 
plusieurs  jours  dans  d'autres.  Franc  la  vit  durer 
trois  jours  après  un  coup  de  pied  de  cheval;  dans 
un  cas  de  Foucber,  elle  dura  huit  jours  ehes  an 
homme  dont  Tuiéthre  avait  été  rompu  par  une 
roue  de  voiture  (1). 

Parfois  il  n'y  a  pas  d'hématurie  par  le  méat  ; 
alors  rhémorrhagie  eH  interstitieUe,  c'est«à*dire  que 
le  sang  se  répimd  dans  l'épaisseur  de  la  paroi  uré- 
thrde^  si  toutes  les  parties  ont  été  divisées,  sinon 
dans  le  tissu  cellulaire  du  périnée.  Une  rétention 
d'urine  peut  être  le  résultat  de  l'épancfaement  san- 
guin qui  refoule  l'urèthre.  Cet  épanchement  donne 
naissance  à  une  ecchymose  et  constitue  dans  la 
loge  inférieure  du  périnée  une  tumeur,  d'autant 
plus  volumineuse  qu'il  y  a  plus  de  sang  infiltré  et 
qu'il  en  sort  moins  par  le  méat.  Cette  tumeur  peut 
se  montrer  immédiatement  après  Taccident  ;  d'au- 
tres fois,  elle  n'af^ratt  qu'au  bout  de  plusieurs 
heures.  Quand  le  scmg  s'échappe  avec  abondwioe 
par  le  méat,  on  ne  voit  que  rarement  se  former  des 
tumeurs. 

La  tumeur  dont  nous  venoos  d'expliquer  la  lor- 

(♦)  Union  méd.,  \mi 
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malion  occupe  la  ligne  médiane  du  périnée  ;  elle 
est  d'un  volume  variable  depuis  celui  d'un  œuf  de 
dinde  jusqu'à  celui  d'un  œuf  de  pigeon.  Demarquay 
en  a  vu  une  qui  atteignait  la  grosseur  d'un  cha* 
peau,  mais  elle  renfermait  de  l'urine  mêlée  au  sang. 
Le  plus  souvent  il  n'y  a  pas  de  douleur  au  toucher. 
La  fluctuation,  peu  marquée  d'abord,  s'accentue 
ensuite.  Cette  tumeur,  qui  n'est  pas  réductible, 
cède  un  peu  à  la  compression,  qui  peut  faire  sortir 
du  sang  par  le  méat.  Elle  suppure  presque  fatale- 
ment, surtout  si  Turine  arrive  à  son  contact  ;  c'est 
cette  suppuration  qui  cause  les  abcès  et  les  fistules 
de  l'urèthre. 

La  tuméfaction  du  périnée  n'est  pas  toujours 
circonscrite,  quelquefois  elle  est  diffuse,  doulou* 
reuse  et  accompagnée  d'une  ecchymose  étendue. 

L'hémorrhagie  interstitielle  peut  persister  sans 
apparaître  au  dehors,  parce  que  l'urèthre  est  obs- 
trué par  des  caillots.  Si,  alors,  le  cathétérisme  vient 
à  déplacer  les  caillots,  le  sang  sort  par  l'urèthre. 

L'hémorrhagie  est  surtout  abondante  quand  le 
bulbe  a  été  déchiré. 

Quelquefois  ce  n'est  ni  dans  les  tissus  déchirés 
de  l'urèthre  ou  du  périnée  que  s'épanche  le  sang, 
mais  dans  la  vessie  ;  il  y  a  alors  kèmarrhagie  en  d^ 
dam.  La  distrasion  de  l'organe  peut  faire  croire  à 
une  rétention  d'urine,  parce  qu'elle  en  produit  tous 
les  symptômes  :  tumeur  hypogastrique,  anxiété, 
envie  d'uriner.  La  miction  se  fait  bien  dans  certains 
cas,  quelquefois  Farine  ne  sort  que  goutte  à  goutte> 
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le  plus  souvent  il  y  a  rétention.  Celle-ci  peut  être 
cûmplite  ou  incomplète.  Parfois  incomplète  d'abord, 
elle  devient  ensuite  complète,  parce  qu'un  caillot 
ou  une  tumeur  est  venu  obstruer  Turèthre  ;  enfin, 
elle  peut  être  intermittente,  parce  que  les  caillots 
sortent  et  se  reforment  tour  k  tour. 

Quand  la  rétention  est  complète,  elle  est  d'autant 
plus  redoutable  que  le  cathétérisme  est  rendu  plus 
difficile  par  la  rupture  du  canal. 

Quand  Turine  ne  sort  pas  par  le  méat,  il  se  fait 
une  infiltration  de  ce  liquide  dans  les  tissus.  Celle-ci 
peut  être  primitive,  et  elle  est  alors  fort  redoutable. 
Il  n'en  est  plus  de  même  quand  elle  apparaît  tar- 
divement, parce  qu'alors  les  tissus  imprégnés  de 
lymphe  plastique  lui  constituent  une  poche  qu'elle 
fait  suppurer,  mais  qu'elle  ne  dépasse  pas  ;  tandis 
que,  s'il  n'y  a  pas  de  travail  inflammatoire,  rien 
n'arrête  sa  marche. 

Il  est  tout  à  fait  exceptionnel  que  l'urine  enva* 
hisse  la  fosse  ischio-rectale  ;  le  siège  de  la  rupture 
fait  qu'elle  s'éloigne  toujours  de  l'anus.  La  rupture 
uréthrale  eût-elle  lieu  au-dessus  de  Taponévrose 
moyenne,  que  l'infiltration  trouverait  en  arrière 
dans  l'aponévrose  prostato-péritonéale  une  barrière 
suffisante  pour  l'arrêter  ;  aussi  sont-ce  presque  tou- 
jours le  périnée,  les  bourses  et  la  verge  qui  sont 
envahis  par  l'urine. 

S'il  y  a  infiltration,  l'ecchymose  se  fonce,  de- 
vient noirâtre.  Le  périnée  tendu  offre  un  empâte- 
ment particulier  ;  il  y  a  du  frisson,  de  la  fièvre,  de 
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la  petitesse  du  pouls  ;  la  sueur  exhale  une  odeur 
ammoniacale.  Si  on  n'întervieût  pas  promptedaent, 
il  se  forme  une  escharre  qui  donne  issue  à  Turiae 
et  à  des  détritus  mortifiés. 

L'infiltration  d'urine  est  la  complication  la  {dus 
grave  de  la  rupture  de  Turèthre,  surtout  à  la  suite 
d'une  contusion,  car  la  mort  peut  en  être  le  résul- 
tat, soit  par  fièvre  uréthrale,  soit  par  infection 
purulente.  Mais,  en  supposant  cette  terminaison 
fatale  écartée,  elle  est  toujours  fâcheuse,  car  c'est 
à  elle  que  Ton  doit  le  plus  souvent  les  fistules  uri- 
naires. 

Dans  les  plaies  contuses  de  la  partie  postérieure 
de  Turèthre,  si  ce  canal  communique  avec  le  dehors 
par  le  périnée,  peut-être  pourra-t-on,  si  l'ouverture 
est  large,  s'abstenir  de  placer  une  sonde  dans  la 
vessie.  Le  malade  urinera  par  cette  voie  anormale, 
cela  est  vrai,  mais  l'inconvénient  ne  sera  pas  bien 
grand,  car,  quand  bien  même  une  sozkde  serait 
dans  la  vessie,  l'ouverture  n'existera  pas  moins  par 
laquelle  le  sang  s'écoulera.  Dans  ces  circonstances, 
M.  Guyon  attend  pendant  quelques  jours  que  les 
tissus  soient  dégorgés,  et  c'est  alors  seulement  qu'il 
tente  un  traitement  curatif. 

S'il  n'y  a  pas  communication  de  Turèthre  avec 
le  dehors,  mais  qu'il  y  ait  infiltration  d'urine,  il  ne 
faudra  pas  hésiter  à  plonger  un  bistouri  jusqu'à 
la  déchirure  du  canal  ;  de  cette  manière  on  dégor- 
gera tes  tissus  et  on  ouvrira  à  l'urine  une  voie  par 
laïqueUe  elle  passera  facilement.  Les  tissus  une  fois 
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revenus  à  un  moioàra  volume^  on  pourra  tenter^ 
comme  précédemment^  le  passage  d'uae  sonde. 

S'il  n'existe  ni  communication  de  Turèthre  avec 
l'extérieur,  ni  infiltration  d'urine^  on  devra  tentw 
de  passer  une  sonde;  mais«  comme  il  n'est  pas 
toujours  facile  d'y  réussir,  si  les  tentatives  avaient 
été  infructueuses,  il  ne  resterait  qu'à  surveiller  le 
malade  pour  lui  porter  secours  en  cas  d'infiltration 
d'urine.  Si  cet  accident  venait  à  se  produire,  il  n'y 
aurait^  comme  dans  les  deux  cas  précédents,  qu'à 
ouvrir  au  liquide  septique  un  chemin  par  le  péri- 
née. Supposé  qu'il  y  ait  rétention  d'urine  com- 
plète, ce  qui  pourrait  arriver  ;  qu'il  y  ait  ou  non 
ouverture  de  l'urèthre  à  l'extérieur,  celui-ci  étant 
obstrué  par  un  caillot,  on  aurait  recours  à  la  ponc- 
tion capillaire  de  la  vessie^  opération  facile  avec 
les  nouveaux  instruments. 

Dans  tous,  les  ëas  que  nous  venons  de  passer  en 
revue,  il  faudra,  au  bout  de  quelques  jours,  s'effor- 
cer d'introduire  une  ronde  dans  Turèthre.  Quand 
on  y  parvient,  oh  prévient  dans  une  certaine  me- 
sure, le  rétrécissement  urétlù*al  consécutif,  ou  du 
moins  on  se  place  dans  de  bonnes  conditions  pour 
pratiquer  plus  tard  l'uréthrotomie  interne.  Si,  mai- 
gré  toutes  les  tentatives,  on  est  forcé  d'y  renoncer, 
une  opération  grave  en  sera  la  conséquence.  Les 
deux  bouts  de  l'urèthre  écartés  sont»  en  effet,  alors 
unis  par  un  tissu  fibreut  qu'il  faudra,  tôt  ou  tard, 
sectionner  par  l'uréthrotomie  externe. 

Si  l'épanchement  sanguin,  dont  nous  avons 


m  MALADIES  DE  L'OR&THIIS. 

parlée  vient  à  suppurer^  il  faudra  ne  pas  hésiter  à 
rouvrir  avec  le  bistouri,  ainsi  que  nous  Pavons  déjà 
dit  plusieurs  fois  ;  en  agissant  autrement,  on  s'ex- 
poserait, comme  Ta  observé  M.  Voillemier,  à  voir 
les  tissus  détruits  dans  une  grande  étendue  par  la 
la  suppuration. 

Le  pansement  de  la  plaie  périnéale^  si  elle  existe, 
sera  celui  des  plaies  ordinaires  :  de  la  charpie  im- 
bibée d'alcool,  d'eau  phéniquée  ou  chlorurée,  ou 
simplement  une  éponge  appliquée  sur  la  plaie  et 
qu'on  lavera  plusieurs  fois  par  jour. 

FAUSSES   ROUTES 

M.  Voillemier  définit  la  fausse  route  une  perfo- 
ration de  l'urèthre  pendant  le  cathétérisme. 

Les  fausses  routes  peuvent  être  superficielles  ou 
profondes,  complètes  ou  incomplètes,  uniques  ou 
multiples.  Superficielles,  quand  la  muqueuse  ou  le 
tissu  cellulaire  sous-muqueux  sont  seuls  perforés  ; 
profondes,  quand  l'instrument  s'est  enfoncé  plus 
ou  moins  loin  dans  le  tissu  spongieux.  La  fausse 
route  est  incomplète,  quand  elle  n'a  qu'une  ouve^ 
ture,  elle  forme  alors  un  véritable  cul-de-sac  ;  elle 
est  complète,  si  les  tissus  ont  été  traversés  de  part 
en  part,  de  manière  à  constituer  une  sorte  de  canal 
artificiel  ;  multiple,  s'il  en  existe  plusieurs. 

Les  fausses  routes  sont  surtout  fréquentes  à  la 
courbure  sous-pubienne  de  l'urèthre,  au  niveau 
du  bulbe  et  de  la  région  membraneuse.  Après  ces 
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deux  régions,  c'est  la  prostate  qui  est  le  plus  sou- 
vent atteinte  par  ces  sortes  de  blessures.  Toutefois, 
aucune  partie  de  Turèthre  n'est  à  Tabri  des  fausses 
routes,  et  la  preuve,  c'est  qu'on  en  a  rencontré 
dans  la  partie  droite  de  ce  canal,  même  parfaite* 
ment  sain. 

La  fréquence  des  fausses  routes,  à  la  courbure 
sous-pubienne  et  à  la  prostate,  s'explique  par  la 
disposition  naturelle  de  ces  régions.  C'est,  en  effet, 
le  bulbe  qu'il  est  le  plus  difficile  de  faire  franchir 
aux  instruments  de  cathétérisme  ;  d'abord  à  cause 
du  changement  de  direction  que  subit  Turèthre 
à  ce  niveau  et  du  resserrement  qu'il  éprouve  à 
son  passage  au  travers  de  l'aponévrose  moyenne  ; 
ensuite  à  cause  de  la  structure  même  du  bulbe. 
Celui-ci,  en  effet,  est  un  peu  déprimé,  un  peu  lâche, 
justement  en  avant  du  resserrement  dont  nous 
venons  de  parler.  La  prostate,  de  son  côté,  est  for- 
mée d'un  tissu  dense,  serré,  friable  dont  les  parois 
appliquées  intimement  l'une  sur  l'autre,  se  laissent 
plus  difficilement  écarter  par  la  sonde  que  le  reste 
du  canal,  et  peuvent,  par  conséquent,  en  être  plus 
facilement  traversées. 

Si  à  ces  obstacles  normaux  on  ajoute  ceux  que 
les  transformations  pathologiques  viennent  leur 
adjoindre,  on  comprendra  pourquoi  les  lésions  dont 
nous  nous  occupons  s'y  rericontrent  aussi  souvent. 

C'est,  en  effet,  au-dessus  du  bulbe,  à  sa  partie 
postérieure,  dans  la  région  membraneuse,  qu'on 
rencontre   le   plus    souvent   les   rétrécissements 
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spontanés  consécutifs  à  rinflammation  du  canal, 
et  aussi  ceux  d'origine  trauaiatique.  A  la  région 
prostatique,  les  obstacles,  pour  être  d'une  autre 
espèce,  n'en  sont  pas  moins  nombreux,  ni  moins 
difficiles  à  franchir.  Ce  sont  tantôt  des  lacunes,  des 
valvules,  des  culs-de-sac  plus  ou  moins  nombreux, 
larges,  profonds  ou  élevés;  tantôt  l'hypertrophie 
sous  forme  d'augmentation  de  volume  simple,  de 
tumeurs  ou  de  valvules  au  col  vésical.  Ajoutez  à 
tous  ces  états  pathologiques,  qu'ils  siègent  au  bulbe 
ou  à  la  prostate,  que  les  tissus  en  sont  ramolUs, 
beaucoup  plus  friables  qu'à  l'état  normal,  et  par 
conséquent  beaucoup  plus  faciles  à  se  laisser 
pénétrer  par  les  instruments. 

Si  la  conformation  normale  ou  pathologique  des 
tissus  explique  pourquoi  les  fausses  routes  sont 
plus  fréquentes  sur  certains  points  de  Turèthre,  la 
forme  des  instruments  employés  n'est  pas  sans 
avoir  une  grande  influence  sur  leur  production. 
Il  est  évident  qu'on  fera  une  fausse  route  avec 
d'autant  plus  de  facilité  que  l'instrument  sera  plus 
rigide  et  plus  aigu,  avec  une  bougie  à  bec  conique 
qu'avec  la  même  bougie  terminée  par  une  olive, 
surtout  si  celle-ci  est  supportée  par  un  collet  très- 
flexible.  La  fausse  route  sera  bien  plus  à  craindre 
encore  quand,  au  lieu  d'une  bougie  en  gomme 
élastique,  on  se  servira  d'une  bougie  en  baleine. 
Avec  ces  instruments,  les  fausses  routes,  très-faci- 
les à  faire,  ne  seront  pas  graves  généralement, 
parce  que  leur  petit  diamètre  ne  permettra  pas  de 
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causer  aux  tissus  de  grands  délabrements  ;  ils  se 
creuseront  sous  la  muqueuse  un  chemin  plus  ou 
moins  étendu^  mais  très-étroit>  qui  permettra  le 
rapprochement  de  ses  parois  sans  grand  danger 
pour  Tavenir.  11  n'en  sera  plus  de  même  avec 
les  sondes  d'argent  à  bec  conique,  telles  que  celles 
avec  lesquelles  on  pratique  le  cathétérisme  forcé. 
Celui-ci  n'est,  en  effet,  le  plus  souvent  que  la  con- 
fection d'une  fausse  route  dans  laquelle  le  chirur^ 
gien  s'efforce,  autant  que  possible,  de  suivre  la 
direction  normale  du  canal  ou  de  s'en  rapprocher. 

Si  les  fausses  routes  sont  faciles  à  faire,  mais  peu 
dangereuses,  avec  des  instruments  minces  et  rigi- 
des qui  traversent  les  tissus,  sans  transmettre  à  la 
main  une  sensation  très-appréciable  de  déchirure,  il 
n'en  est  plus  de  môme  quand  ces  instruments  sont 
volumineux.  Alors,  à  la  vérité,  la  fausse  route  est 
plus  difficile  à  faire,  car  on  ne  peut  avec  une  sonde 
d'un  certain  diamètre  traverser  les  tissus,  sans  que 
la  main  en  ressente  quelque  choc  ;  mais,  d'un  autre 
côté,  si  une  pareille  lésion  se  produit,  elle  est  beau- 
coup plus  dangereuse  :  les  parties  sont  déchirées  et 
contuses  d'une  manière  bien  plus  grave  que  dans 
le  premier  cas,  et  les  tissus  ont  beaucoup  plus  de 
peine  à  se  réunir  ;  au  moins  ne  peuvent-ils  le  faire 
sans  avoir  fourni  auparavant  une  suppuration  plus 
ou  moins  abondante* 

Les  fausses  routes  étaient  fréquentes  autrefois, 
quand  on  cautérisait  l'urèthre  avec  la  bougie  ar- 
mée, comme  le  firent  Hunter  et  Everard  Home  ; 
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cet  accident  est  arrivé  plus  d'une  fois  à  ce  dernier 
chirurgien,  qui  pratiquait  la  cautérisation  arec  une 
sorte  de  frénésie,  et  il  eut  souvent  des  conséquences 
graves.  Aujourd'hui  la  cautérisation  de  Turèthre 
étant  pratiquée  avec  beaucoup  plus  de  mesure  et 
de  ménagement,  on  n'a  pas  à  craindre  le  renou- 
vellement de  pareils  malheurs  ;  cependant,  il  faut 
user  avec  prudence  des  porte-caustiques  de  Lalle- 
mand  et  de  Ségalas  ;  le  premier  est  courbe,  à  la 
vérité,  mais  tous  deux  sont  rigides,  et  dans  un 
urèthre  malade,  il  faut  toujours  se  méfier  des  instru- 
ments qui  ne  peuvent  pas  plier. 

A  la  disposition  des  parties,  à  la  forme  des  ins- 
truments, il  faut  ajouter,  dans  la  production  des 
fausses  routes,  le  plus  ou  moins  d'habileté  du  chi- 
rurgien. Celui  qui  n'aura  pas  l'habitude  du  cathé- 
térisme  sera  évidemment  bien  plus  exposé  que 
celui  qui  en  a  la  pratique  journalière.  Quand  on  a 
éprouvé  une  fois  les  difficultés  de  cette  opération 
dans  certains  cas  difficiles,  on  comprend  quelle  in- 
fluence peut  exercer  sur  la  production  des  fausses 
routes  une  main  plus  ou  moins  exercée. Les  chirur- 
giens les  plus  habiles  et  les  plus  accoutumés  au  ma- 
niement de  la  sonde  ayant,  dans  ces  circonstances, 
traversé  les  obstacles,  presque  sans  en  avoir  con- 
science, comme  Civiale  raconte  l'avoir  fait  lui- 
même  dans  un  cas,  il  ne  sera  pas  étonnant  que 
le  même  accident  se  produise  sous  une  main  inex- 
périmentée, celle  du  malade,  par  exemple,  surtout 
s'il  fait  usage  d'une  sonde  de  forme  peu  en  rapport 
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avec  la  lésion  dont  il  est  affecté.  Un  vieillard,  par 
exemple,  pris  de  rétention  d'urine,  au  lieu  de  pren- 
dre une  sonde  coudée,  voudra  se  servir  d'une  sonde 
droite  et  traversera  sa  prostate;  un  individu  af- 
fecté d'un  rétrécissement  s'efforcera  de  le  traverser 
avec  un  instrument  rigide  et  arrivera  dans  le  rec- 
tum, comme  dans  un  cas  cité  par  Thompson. 

Nous  avons  dit  plus  haut,  en  parlant  de  la  dispo- 
sition de  Turèthre,  comme  cause  de  fausses  routes, 
que  celles-ci  se  rencontraient  surtout  au  niveau  de 
la  courbure  uréthrale  et  de  la  région  prostatique  ; 
nous  avons  ajouté,  d'ailleurs,  qu'aucun  point  de  la 
longueur  du  canal  n'était  à  l'abri  de  cet  accident, 
et  qu'il  n'était  pas  rare  d'en  voir  dans  la  partie  libre 
de  Turèthre. 

Sans  s'arrêter  à  un  cas  de  cette  espèce,  cité  par 
Gh.  Bell,  on  trouve  dans  les  collections  anatomo- 
pathologiques  des  musées  de  Londres  un  grand 
nombre  d'exemples  de  ces  espèces  de  fausses  rou- 
tes, offrant  toutes  les  variétés  possibles.  On  peut 
juger,  en  les  examinant,  que  dans  cette  région, 
aussi  bien  que  dans  les  autres,  ces  sortes  de  lésions 
siègent  plus  souvent  assurément  sur  la  paroi  in- 
férieure, mais  qu'il  n'est  pas  rare  que  l'instrument 
ait  traversé  la  paroi  supérieure  ou  les  parois  laté- 
rales ;  il  n'est  pas  rare  non  plus,  tant  s'en  faut, 
que  plusieurs  fausses  routes  aient  été  produites  sur 
l'une  ou  l'autre  de  ces  parois.  Leur  longueur  est 
d'ailleurs  variable  :  tantôt  elles  sont  très-courtes, 
tantôt,  au  contraire,  elles  parcourent  toute  la  Ion- 
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gueur  ou  presque  toute  la  longueur  de  Furèthre, 
et,  dans  ce  trajet,  elles  sortent  de  Turèthre  et  y  ren- 
trent tour  à  tour.  Par  exemple,  dans  la  partie  libre 
du  canal,  les  fausses  routes  se  dirigent  toujours 
d'avant  en  arrière,  jamais  d'arrière  en  avant.  Ces 
lésions  peuvent,  il  est  vrai,  affecter  cette  direction, 
mais  dans  la  partie  postérieure  de  Turèthre,  au 
niveau  de  la  prostate,  quand,  en  pratiquant  le  ca- 
thétérisme  rétrograde,  la  sonde  n'ayant  pas  été 
dirigée  dans  la  bonne  voie,  est  venue  creuser,  pa- 
rallèlement au  conduit  normal,  un  trajet  morbide 
d'arrière  en  avant. 

Les  exemples  de  fausses  routes  dans  la  portion 
spongieuse  ne  sont  pas  rares,  nous  l'avons  dit  ;  en 
voici  un  exemple  rapporté  par  Civiale  :  dans  ce  cas, 
la  fausse  route  commençait  vers  le  milieu  de  la 
partie  spongieuse  et  longeait  la  face  supérieure  du 
canal  jusqu'à  la  vessie.  Le  malade  avait  été  sondé 
deux  jours  auparavant,  et  était  mort  à  la  suite  d'un 
violent  accès  de  fièvre  avec  convulsions,  angoisses 
et  un  délire  que  rien  ne  put  arrêter.  Le  cathété* 
risme  avait  été  pratiqué  par  un  chirurgien  habile, 
mais  avec  un  instrument  pointu.  Le  plus  remar- 
quable dans  ce  cas,  ce  n'est  pas  tant  la  perforation 
de  l'urèthre,  ce  qui  est  fréquent,  que  la  direction 
suivie  par  la  sonde  entre  l'arcade  pubienne  et  le 
canal;  passant  ensuite  au-dessus  de  la  prostate, 
elle  perfora  la  vessie  par  sa  face  antérieure  à  un 
pouce  et  demi  au-dessus  du  col.  La  vessie  ne  con- 
tenait qu'une  petite  quantité  d'urine,  mais  rien 
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'^■quide  se  fût  épanché  lorsqu'on 

la  sonde  avait  perforé  la 
c'est  sur  le  côté  droit 
c  d'une  pièce  déposée  à 
à  Londres.  A  deux  pouces 
iDure,  la  sonde  a  labouré  le  côté 
a  dans  rétendue  d'une  douzaine  de 
.e  était  ensuite  rentrée  dans  la  bonne  voie 
.  a  la  fin  de  la  portion  membraneuse,  qu'elle 
.v^ait  perforée  de  nouveau,  et  du  même  côté,  pour 
sortir  en  dehors  de  la  prostate.  Les  parois  de  la 
vessie  n'avaient  pas  été  touchées.  Au  même  point 
de  la  partie  membraneuse  existait  l'orifice  d'une 
autre  fausse  route,  dirigée  de  gauche  à  droite,  d'a- 
vant en  arrière  et  de  haut  en  bas,  qui  passait  sous 
le  col  de  la  vessie,  et  allait  s'ouvrir  dans  le  bas-fond 
de  ce  viscère,  derrière  le  trigone.  Au  côté  gauche 
de  Turèthre,  la  sonde  avait  labouré  la  portion  mem- 
braneuse, et  elle  était  rentrée  dans  le  canal  à  la 
portion  prostatique.  Les  parois  uréthrales  étaient 
entièrement  désorganisées  depuis  le  gland  jusqu'à 
la  prostate  :  la  muqueuse  du  canal  était  noire,  la 
vessie  hypertrophiée. 

Au  musée  de  l'hôpital  Saint-Barthélémy,  il  existe 
une  pièce  dans  laquelle  la  sonde  a  percé  les  parois 
du  canal  à  deux  pouces  du  méat  urinaire  où  elle  a 
pénétré  en  dehors  et  en  haut  du  lobe  latéral  gauche 
de  la  prostate. 
Malgré  les  exemples  que  nous  venons  de  citer. 
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il  est  bien  certain  que  les  fausses  routes  sont  à  lâ 
partie  libre  de  Furèthre  bien  plus  fréquentes  sur 
la  paroi  inférieure,  ce  qui  s'explique  suffisamment 
par  la  tendance  de  la  main  à  appuyer  le  cathéter 
sur  cette  paroi. 

Giviale,  d'accord  avec  Ch.  Bell,  croit  que  le 
peu  de  douleur  provoquée  par  la  déviation  de  la 
sonde,  au  niveau  de  la  partie  libre  de  la  verge,  expli- 
que, dans  une  certaine  mesure,  pourquoi  cette  ré- 
gion est  relativement  encore  aussi  souvent  lésée. 

Néanmoins,  et  nous  avons  dit  pourquoi,  c'est 
bien  plus  souvent  au-dessous  de  la  symphyse  pu- 
bienne qu'on  rencontre  les  fausses  routes.  Gomme 
dans  la  partie  libre,  c'est  ordinairement  la  paroi 
inférieure  qui  est  encore  atteinte  ici,  mais  ni  la 
supérieure  ni  les  parois  latérales  ne  sont  à  l'abri 
des  blessures  causées  par  la  sonde;  elles  peuvent 
être  uniques  ou  multiples. 

Chez  un  malade  atteint  de  rétrécissement  dont 
Gock  a  rapporté  l'histoire,  il  existait  deux  fausses 
routes  :  l'une  en  haut  commençait  à  un  pouce  et 
demi  en  avant  de  l'obstacle  et  passait  à  gauche, 
au-dessus  du  canal  dans  lequel  elle  rentrait  par  la 
paroi  supérieure  de  la  portion  prostatique  ;  la  se- 
conde commençait  immédiatement  au-devant  de 
l'obstacle  par  une  ouverture  lacérée  au  côté  droit 
et  inférieur  et  ressortait  dans  le  canal  près  de  la 
vessie  en  perforant  la  prostate  sur  la  droite  du 
verumontanum. 

Dans  un  autre  cas,  la  sonde  avait  cheminé  entre 
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le  canal  et  le  pubis,  passé  paivdessus  la  prostate  et 
pénétré  dans  la  vessie  par  une  ouverture  pratiquée 
immédiatement  au-dessus  de  Forifice  interne  de 
Furèthre. 

Sur  une  pièce  du  musée  de  Thôpital  Saint- 
Georges,  à  Londres,  et  provenant  d'un  malade 
affecté  de  rétrécissement  au  niveau  du  bulbe,  on 
voit  une  fausse  route  sur  le  côté  gauche  de  Pure* 
thre.  La  sonde,  après  avoir  labouré  les  tissus  dans 
rétendue  de  neuf  lignes,  est  rentrée  dans  le  canal  et 
Ta  perforé  de  nouveau  à  la  partie  prostatique,  tou- 
jours du  côté  gauche. 

Sur  un  perruquier  dont  parle  Civîale,  mort 
d'accidents  urineux  compliqués  d'érysipèle,  on 
trouva  dans  la  partie  bulbeuse  deTurèthre  plusieurs 
crevasses  qui  communiquaient  avec  un  foyer  pu- 
rulent creusé  dans  le  scrotum;  l'extrémité  de  la 
sonde  en  pénétrant  dans  la  vessie  avait  soulevé  une 
portion  de  la  membrane  muqueuse,  qui  était  percée 
en  deux  endroits  et  formait  un  pont  sous  lequel 
passait  l'instrument. 

Je  ne  parlerai  point  ici  des  fausses  routes  de  la 
portion  prostatique  de  l'urèthre  ;  ayant  traité  ce 
sujet  d'une  manière  particulière  dans  mon  traité  sur 
les  maladies  de  cette  glande,  je  ne  pourrais  que 
répéter  dans  cet  ouvrage  les  détails  que  j'ai  donnés 
dans  celui-là. 

Reconnaître  qu'on  fait  fausse  route  n'est  pas  aussi 
facile  qu'il  semblerait  l'être  au  premier  abord.  La 
douleur  éprouvée  par  le  malade  n'est  en  aucune 
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manière  un  signe  auquel  il  faille  accorder  une 
grande  confiance  à  ce  point  de  vue.  On  comprend 
très-bien,  en  effet,  qu'un  sujet  sur  lequel  on  prati- 
que le  cathétérisme  pour  une  affection  datant  de 
loin,  dont  Turèthre  est  par  conséquent  en  général 
très^ensible,  ne  peut  renseigner  le  chirurgien  que 
d'une  manière  très-approximative  et  très-douteuse 
sur  la  façon  dont  il  dirige  la  sonde  et  que  ses  sensa- 
tions, souvent  très-exagérées  par  la  crainte,  ne  sont 
en  aucune  façon  un  point  de  repère  méritant  con- 
fiance. L'hémorrhagie  est  un  signe  de  plus  grande 
valeur,  car  il  n'est  pas  douteux  que  dans  certains 
cas  la  production  d'une  fausse  route  donne  nais- 
sance à  une  hémorrhagie  extrêmement  abondante; 
mais,  à  côté  de  ceux-là,  vous  aurez  d'autres  cas 
dans  lesquels  pas  une  goutte  de  sang  n'appa- 
rattra  au  méat.  D'autre  part,  on  sait  avec  quelle 
facilité  saignent  certains  urèthres;  le  moindre 
attouchement  est  pour  eux  une  occasion  d'hé- 
morrhagie.  Aussi  Civiale  accordait-il  très-peu  d'at- 
tention à  l'hématurie  comme  signe  de  fausse  route, 
mais  il  me  semble  exagérer  sous  ce  rapport. 

Une  indication  plus  probante^  c'est  la  difficulté 
qu'éprouve  le  chirurgien  à  l'introduction  de  la  sonde 
et  les  sensations  que  perçoit  la  main  quand  elle  se 
dévie  de  la  direction  véritable  du  canal.  Souvent, 
à  la  vérité,  la  sonde  s'engage  dans  les  tissus  sans 
qu'on  rencontre  à  sa  marche  une  grande  opposition  ; 
cependant  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi,  et  bien 
certainement  on  peut,  dans  beaucoup  de  cas,  sen- 
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tir  qu'elle  ne  chemine  pas  librement  comme  dans 
un  canal  même  malade;  on  la  sent  prise  et  arrêtée, 
mais  non  par  cet  obstacle  que  constitue  même 
un  rétrécissement.  En  effet,  quand  le  canal  est 
rétréci  et  que  la  sonde  est  arrivée  au  niveau  de  la 
coarctation,  elle  bute,  mais  contre  un  obstacle 
offrant  à  une  main  habituée  une  sensation  d'une 
dureté  particulière  ;  si  elle  s'engage  dans  le  rétré- 
cissement et  que  celui-ci  soit  trop  étroit  pour  lui 
livrer  passage,  on  Ty  sent  serrée  et  arrêtée  d'une 
manière  absolue  quand  on  veut  l'y  pousser  plus 
loin;  si,  au  contraire,  on  s'efiForce  de  la  retirer, 
on  éprouve  une  sensation  de  frottement  caracté- 
ristique. Le  rétrécissement  est-il  assez  large  pour 
la  laisser  passer,  on  a  bien  la  conscience  de  traver- 
ser un  obstacle,  mais  un  obstacle  ouvert,  on  sent 
l'instrument  parfaitement  libre,  quoique  serré,  à 
l'aller  comme  au  retour;  en  le  poussant  en  avant, 
on  s'apernoit  très-bien  qu'il  plonge  dans  le  vide 
de  la  vessie. 

S'il  fait  fausse  route,  il  n'en  est  plus  ainsi,  cette 
liberté  dans  l'aller  et  le  retour  n'existe  plus  ;  il  se 
produit  dans  les  tissus  des  déchirures  que  la  main 
perçoit  très-bien  pour  peu  qu'elle  soit  exercée; 
elle  éprouve  en  même  temps  la  sensation  d'une 
résistance  vaincue. 

Si  la  fausse  route  a  été  faite  dans  la  partie  pro- 
fonde du  canal,  le  doigt  introduit  dans  le  rectum 
peut  la  reconnaître  quand  l'instrument  s'est  en- 
gagé entre  cet  organe  et  la  prostate  ou  la  vessie.  Il 
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sent  celui-ci  beaucoup  plus  rapproché  du  doigt 
que  quand  il  a  suivi  la  voie  normale^  si  bien  qu'il 
peut  en  limiter  parfaitement  la  forme  et  les  mou- 
vements. 

Un  signe,  pour  ainsi  dire  pathognomonique  de 
fausse  route^  c'est  quand  la  sonde,  étant  enfoncée 
jusqu'au  pavillon  dans  les  organes,  il  ne  sort  pas 
d'urine;  alors  on  peut  être  à  peu  près  certain 
qu^elle  est  passée  à  côté  de  la  voie  véritable.  Il  se 
pourrait  peut-être  que  Turine  fût  trop  épaisse  pour 
sortir  par  les  yeux  de  Finstrument,  mais  ce  cas  doit 
être  tellement  rare  qu'il  ne  peut  guère  être  regardé 
que  comme  une  hypothèse. 

La  sonde  peut  quelquefois  être  arrivée  dans  la 
vessie  et  F  urine  cependant  ne  pas  sortir;  c'est 
qu'alors  les  yeux  en  sont  bouchés  par  du  sang.  Si, 
la  retirant  alors  pour  chercher  la  cause  de  la  non- 
sortie  de  l'urine,  on  s'aperçoit  qu'elle  est  souillée  de 
sang,  on  doit  craindre,  pour  peu  qu'il  y  ait  à  son 
arrivée  dans  la  vessie  des  obstacles  inaccoutumés, 
d'avoir  fait  fausse  route. 

D'un  autre  côté,  la  sonde  peut  quelquefois,  et 
les  exemples  cités  plus  haut  en  sont  la  preuve,  être 
arrivée  dans  la  vessie,  l'urine  sortir,  le  médecin 
être  fort  satisfait  de  son  opération,  et  cependant 
une  fausse  route,  même  grave>  avoir  été  faite.  On 
ne  s'aperçoit  alors  de  son  erreur  qu'au  bout  de 
quelques  jours,  quand  des  accidents  graves,  qui 
emportent  parfois  le  malade,  comme  M.  Yoillemier 
en  cite  deux  exemples,  viennent  à  se  déclarer. 
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S'il  n'est  pas  facile  de  reconnaître  que  Ton  fait 
fausse  route,  il  ne  Test  pas  davantage  de  recon^ 
naître  celles  pratiquées  par  les  autres.  Je  ne  vois 
guère,  quant  à  moi,  que  la  difficulté  du  cathété- 
risme  qui  puisse  faire  soupçonner  Taccident,  Cette 
difficulté  se  change  quelquefois  en  une  véritable 
impossibilité^  la  sonde  s'engageant  toujours  dans 
la  fausse  route  sans  qu'une  main,  même  habile^ 
puisse  l'éviter. 

J'ai  peu  de  choses  à  dire,  après  ce  qui  précède, 
sur  la  gravité  des  fausses  routes.  Peu  dangereuses 
quand  elles  sont  faites  avec  un  instrument  mince 
et  effilé  et  qu'elles  sont  incomplètes,  elles  le  sont 
davantage  quand  elles  ont  été  occasionnées  par  un 
instrument  volumineux  qui  a  dilacéré  et  contu- 
sionné les  tissus.  Si  elles  sont  complètes,  on  n'aura 
pas  seulement  à  craindre  l'inflammation  qui  peut 
être  la  conséquence  de  ces  lésions,  mais  l'infiltra- 
tion urineuse.  Quand  elles  sont  incomplètes,  l'urine 
passe  par-dessus  sans  avoir  aucune  tendance  à  les 
pénétrer,  puisque  leur  ouverture  est  tournée  en 
sens  contraire  du  cours  de  l'urine.  Le  contraire 
arriverait  si  la  fausse  route  avait  été  faite  pendant 
le  cathétérisme  rétrograde;  l'orifice  en  serait,  en 
effet,  tourné  vers  le  col  vésical,  ce  qui  ren- 
drait l'accident  plus  dangereux.  Quand  elles  sont 
complètes,  l'urine  les  traversant  d'un  bout  à  l'autre, 
les  tissus  peuvent  s'en  infiltrer  facilement,  pour 
peu  que  le  trajet  ne  s'en  organise  pas  promptement. 
Dans  quelques  cas  la  mort  arrive  promptement  et 
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sans  qu^il  y  ait  une  infiltration  préalable  et  à  peine 
la  sonde  retirée.  Il  se  produit  alors  du  frisson^  du 
spasme  et  du  délire  qui  ne  paraissent  autres  que 
ceux  d'une  fièvre  urineuse  pernicieuse. 

Si  la  fausse  route  s'ouvre  dans  le  rectum,  il  p6^ 
siste  souvent  une  fistule  urétbro-rectale  très-diffi- 
cile à  guérir.  Quelquefois  on  a  vu  des  fistules  péri- 
néales^  scrotales,  péniennes,  aux  cuisses^  à  la  verge 
succéder  à  des  fausses  routes. 

LMnfluence  des  fausses  routes  et  leur  danger 
avaient  été  fort  exagérés  par  Hunter^  qui  leur  appli- 
quait un  traitement  fort  compliqué,  et  on  peut 
dire  fort  mauvais,  qu'il  est  inutile  de  rappeler  ici; 
car  on  suit  aujourd'hui  une  conduite  beaucoup 
plus  rationnelle. 

Si  le  médecin  s'aperçoit  qu'il  fait  fausse  route,  il 
doit  s'arrêter  et  retirer  la  sonde,  si  celle-ci  n'est  pas 
complète;  mettre  son  malade  au  lit,  lui  prescrire  une 
alimentation  modérée,  appliquer  des  émollieuts, 
donner  des  bains,  prescrire  au  besoin  des  antiphlo- 
gistiques  et  se  tenir  prêt  à  intervenir,  s'il  est  besoin» 
contre  la  rétention  ou  l'infiltration  d'urine  et  les 
phlegmasies  qui  pourraient  être  la  conséquence  de 
la  blessure.  On  le  comprend,  du  reste,  si  l'instru- 
ment, cause  de  l'accident,  est  mince,  aucun  de  ces 
accidents  ne  se  produira;  le  repos  suffira,  et  le  ma- 
lade n'aura  même  pas  connaissance  de  l'accident 
qui  lui  sera  arrivé;  car,  sa  fausse  route  se  cicatri- 
sant, son  canal  reviendra  à  son  état  tout  a  fait  nor- 
mal. 
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Si  la  fausse  route  a  été  produite  par  une  sonde 
de  métal  et  qu'elle  soit  complète^  comme  dans  le 
cathétérisme  forcé,  il  faut  laisser  la  sonde  à  de- 
meure. Si  on  a  la  chance  que  le  malade  puisse  la 
supporter  pendant  deux  ou  trois  jours^  le  trajet 
s'est,  jusqu'à  un  certain  point,  organisé  pendant 
ce  temps,  et  si  on  ne  peut  pas  la  remplacer  à  ce 
moment  par  une  9onde  de  gomme  élastique,  on  a 
toujours  moins  à  craindre  les  accidents  consécutifs. 

Quand  on  ne  peut  pas  introduire  un  cathéter 
dans  la  vessie  à  cause  d'une  fausse  route,  on  peut 
se  servir  de  l'instrument  dont  je  donne  ici  la  figure. 


f  ustrumeot  dd  Mercier,  pour  les  faussei-routes* 

C'est  une  sonde  métallique  courbe,  dont  la  conca- 
vité est  percée  d'une  ouverture.  Les  parois,  à  plans 
inclinés,  convergent  vers  Touverture,  en  sorte  que 
si  l'on  introduit  dans  l'intérieur  de  cette  sonde  une 
bougie  d'un  petit  diamètre,  elle  est  forcée  de  sortir 
par  cette  ouverture.  La  sonde  étant  engagée  dans 
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la  fausse  route^  il  suffit  de  faire  cheminer  dans  son 
intérieur  un  petit  cathéter  en  gomme  élastique,  qui 
aura  toute  chance  de  traverser  la  partie  rétrécie  et 
d'éviter  les  obstacles . 


ÉPANGHEMENT 
D'URINE  HORS  DE  L'URÈTHRE. 

Qu'il  y  ait  une  solution  de  continuité  à  Turèthre 
à  la  suite  d'un  rétrécissement,  d'une  contusion  ou 
d'une  blessure  par  instrument  piquant,  tranchant 
ou  contondant,  l'urine  sortira  par  cette  voie  de  son 
conduit  naturel  et  s'épanchera  dans  les  tissus  cir- 
con  voisins. 

Trois  sortes  de  lésions  peuvent  alors  se  produire: 
les  poches  urineuses;  les  abcès  urineux;  Yinfiltratm 
d'urine. 

Si  l'urine  sort  lentement  et  en  petite  quantité  ; 
si,  d'un  autre  côté,  elle  présente  des  qualités  peu 
irritantes  et  que  le  malade  lui-même  se  trouve  dans 
des  conditions  lui  permettant  d'offrir  à  l'action  de 
ce  liquide  une  résistance  suffisante,  celui-ci  pourra 
se  contenter  de  creuser  dans  le  tiisu  cellulaire  voi- 
sin une  cavité  dans  laquelle  il  séjournera,  sans 
donner  lieu  à  de  graves  désordres,  et  ne  provoquera 
presque  aucune  réaction  :  c'est  la  poche  urineuse 
avec  fissure  urèthrale. 

Dans  d'autres  circonstances,  bien  que  l'urine  ne 
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s'échappe  encore  ni  avec  violence,  ni  en  masse^  il 
se  forme  une  collection  de  pus  mélangé  à  Turine, 
soit  que  le  malade  ou  Turine  se  trouvent  dans  des 
conditions  moins  favorables  :  c'est  Vabcès  urinevx. 

Enfin,  la  maladie  acquiert  parfois  un  haut  degré 
de  gravité  ;  le  liquide,  sortant  rapidement  et  en 
grande  abondance,  imprègne  les  tissus  voisins,  et, 
après  avoir  allumé  dans  le  tissu  cellulaire  une 
phlegmasie  des  plus  violentes  et  provoqué  une  sup- 
puration rapide  et  très-abondante,  finit  par  le  mor- 
tifier et  le  détruire  avec  la  peau  qu'il  est  chargé 
de  soutenir  :  c'est  Vinfiltration  urineuse. 

Mais  ici  même,  les  qualités  de  Turine  et  Tétat  du 
sujet  sont  à  considérer.  La  rapidité  de  la  pénétra- 
tion de  l'urine  dans  le  tissu  cellulaire,  son  abon- 
dance ne  suffisent  pas  à  tout  expliquer;  elles  consti- 
tuent deux  termes  du  problème,  mais  ce  ne  sont 
pas  les  seuls.  Et,  en  effet,  qu'on  prenne  deux  sujets 
chez  lesquels  une  infiltration  urineuse  vient  de  se 
produire,  rapide,  abondante.  L'un  est  jeune,  sain 
et  vigoureux;  il  n'est  pas  alcoolique:  toutes  les 
conditions  sont  favorables  aussi  bien  sous  le  rap- 
port de  rindividu  que  sous  celui  de  Turine;  aussi 
verrons-nous  ce  liquide  n'avoir  qu'une  action  très- 
bornée  et  n'exercer  que  peu  de  ravages.  Qu'à  côté, 
nous  prenions  un  homme  faible,  âgé,  ayant  des 
habitudes  d'ivrognerie,  le  liquide,  pénétrant  en 
même  quantité  et  avec  la  même  force,  produira  les 
effets  les  plus  désastreux,  et,  malgré  de  prompts 
secours,  on  verra  souvent  le  malade  succomber. 

H.  Picard.  27 
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Il  en  sera  de  même  si  Tindividu^  quoique  jeune 
et  vigoureux,  est  atteint  d'un  rétrécissement  an- 
cien, ayant  causé  dans  les  reins  ou  la  vessie  des 
lésions  graves.  Qu'une  infiltration  vienne  à  se  pro- 
duire chez  cet  individu,  les  symptômes  seront  de 
suite  effrayants,  et  Turine  gangrènera  les  tissus  au 
fur  et  à  mesure  de  sa  pénétration.  Cest  qu'ici  l'in- 
dividu n'offre  plus,  quoique  jeune  et  encore  vigou- 
reux, une  résistance  suffisante,  et  qu'en  outre  son 
urine  présente  des  qualités  essentiellement  sep- 
tiques.  Elle  est  alcaline,  l'urée  a  été  décomposée 
en  carbonate  d'ammoniaque,  et  c'est  un  liquide 
putride,  septique  au  plus  haut  point,  un  véritable 
poison  qui  pénètre  ainsi  dans  les  tissus. 

M.  Muron,  ancien  interne  des  hôpitaux,  auquel 
ces  idées  ont  été  suggérées  par  M.  Yerneuil,  son 
maître,  les  a  exprimées  avec  beaucoup  de  talent 
dans  une  thèse  dont  il  a  donné  le  résumé  dans  les 
trois  propositions  suivantes  : 

l""  Les  poches  urineuses  n'existent  et  ne  peuvent  exisler 
qu'autant  que  les  tissus  sont  sains  et  que  le  liquide 
urinaire  lui-même  a  un  faible  pouvoir  osmotique. 

2""  Les  abcès  urineux  9e  produisent  chaque  fois  qu'im 
faible  quantité  d^urine  passe  dans  le  tissu  cellulaire 
sous^muqueux,  à  la  condition  que  ce  liquide  soit  ridiecn 
sels  acides  ou  alcalins. 

3*  L'infiltration  urineuse  résulte  £  abord  (Tune  hyper- 
trophie vésicale  qui  puisse  expulser  avec  force  le  liquide 
urinaire.  Elle  sera  de  moyenne  intensité  si  le  liquide  est 
acide.  Elle  atteindra  des  proportions  cof^idèrables,  au 
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contraire,  n  le  liquide  eH  alcalin  par  décomposition  am^ 
moniacale,  ou  bien  si  l'organisme  lui-même  est  dtéré. 

POCHES  URINEUSES. 

On  donne  ce  nom  à  des  cavités  formées  par  Tac- 
cumulation  de  Furine»  soit  dans  les  parois  urélhra- 
les  dilatées,  soit  dans  le  tissu  cellulaire  adjacent,  et 
faisant  à  l'extérieur  un  relief  plus  ou  moins  consi« 
dérable. 

On  voit  d'après  cette  définition  qu'il  existe  deux 
espèces  de  poches  urineuses  :  les  premières  dans 
lesquelles  les  parois  de  Turèthre  ne  présentent  au- 
cune fissure,  ce  ne  sont,  à  proprement  parler,  que 
des  dilatations  uréthrales;  les  secondes  dans  les- 
quelles ces  parois  communiquent,  par  une  ouver* 
ture  plus  ou  moins  large,  avec  le  tissu  cellulaire 
circonvoisin,  ce  sont  les  poches  urineuses  propre- 
ment dites, 

La  condition  indispensable  à  la  formation  d'une 
poche  urineuse  sans  fissure  uréthrale,  c'est  un 
obstacle  au  cours  régulier  de  l'urine  en  avant  de 
cette  poche.  Or,  si  on  examine  la  conformation  du 
canal,  on  voit  qu'il  existe  sur  son  trajet  deux  points 
normalement  rétrécis  :  le  méat  urinaire  d'abord, 
le  plus  étroit  de  l'urèthre,  et  le  collet  du  bulbe, 
ayant,  après  le  méat,  le  plus  petit  diamètre.  En 
arrière  du  premier  point  existe  une  cavité  médio- 
crement dilatable,  la  fosse  naviculaire  ;  en  arrière 
du  second,  une  partie  qui  Test  bien  davantage, 
c'est  la  portion  membraneuse  qui  représente  chez 
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rhomme  Turèthre  de  la  femme.  On  conçoit  dès 
lors  combien  un  calcul  venu  du  rein  et  sorti  de  la 
vessie  pendant  la  miction  s^arrêtera  facilement  der- 
rière les  deux  points  que  nous  venons  de  désigner. 
"Aussi  est-ce  derrière  eux,  au  niveau  de  la  fosse 
naviculaire  et  de  la  portion  membraneuse,  surtout 
de  cette  dernière,  que  Ton  voit  ordinairement  ap- 
paraître les  poches  urineuses. 

Si  nous  remarquons  ensuite  que  les  rétrécisse- 
ments se  produisent  surtout  au  niveau  de  ces 
mêmes  points,  ajoutant  à  Tétroitesse  normale 
rétroitesse  pathologique,  on  comprendra  comment 
ici  encore  on  reilcontre  surtout  les  poches  uri- 
neuses au  niveau  de  la  fosse  naviculaire  et  de  la 
portion  membraneuse. 

L'obstacle  une  fois  formé,  Furine  vient  à  chaque 
miction  faire  effort  contre  les  tissus  placés  derrière 
lui,  et  comme  la  structure  anatomique  de  ces  tissus 
les  rend  facilement  dilatables,  il  est  tout  simple 
qu'ils  ne  tardent  pas  à  se  distendre. 

Ainsi  donc  les  tumeurs  formées  par  les  poches 
urineuses  s'observent  surtout  au  périnée  et  au  ni- 
veau de  la  fosse  naviculaire.  Toutefois,  c'est  au  pé- 
rinée qu'elles  sont  les  plus  communes,  et  dans  la 
partie  libre  de  la  verge  on  en  rencontre  quelquefois 
en  dehors  de  la  fosse  naviculaire. 

Elles  ont  pour  cause  tout  obstacle  au  cours  de 
l'urine,  mais  presque  exclusivement  les  rétrécisse- 
ments et  les  calculs, 

Chopart  ne  regarde  pas  comme  indispensable  à 
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la  formation  d'une  poche  urin^euse  la  présence  d'un 
obstacle  dans  le  canal,  car  il  dit  :  ce  Cet  accident 
suppose  presque  toujoun  la  présence  d'un  obstacle 
dans  ce  conduit  »  ;  et  il  cite  pouï  exemple  une  ob- 
servation reproduite  par  M.  Voillemier,  mais  que 
celui-ci  ne  regarde  pas  comme  authentique.  L'in- 
dividu qui  en  est  l'objet  avait  eu  plusieurs  gonor- 
rhées,  et. à  la  suite  une  rétention  d'urine  pour  la- 
quelle il  avait  porté  une  sonde  à  demeure  pendant 
deux  mois;  mais,  l'année  suivante,  il  avait  vu 
apparaître,  sur  le  trajet  de  l'urèthre,  entre  le  gland 
et  le  scrotum,  une  tuméfaction  dont  on  faisait  sortir 
l'urine  au  moyen  de  la  pression.  Quand  le  malade 
urinait,  le  liquide  se  répandait  dans  la  poche  avant 
de  sortir  au  dehors,  et  gonflait  l'urèthre  depuis  la 
base  du  gland  jusqu'au  scrotum.  Cet  individu  étant 
mort,  Chopart  en  fit  l'autopsie  en  présence  de  De- 
sault,  et  ne  trouva  aucun  rétrécissement,  ni  obsta- 
cle qui  pût  s'opposer  au  passage  des  urines.  Mais, 
quand  on  songe  qu'une  année  avant  de  voir  sa  tu- 
meur apparaître,  le  malade  avait  eu  une  rétention 
d'urine  pour  laquelle  il  avait  porté  une  sonde  pen- 
dant deux  mois,  on  est  en  droit  de  conclure  qu'il  y 
avait  eu  un  rétrécissement,  rétrécissement  qui  fut 
la  cause  première  de  la  maladie. 

Cependant  M.  Civiale  exprime  la  même  opinion 
que  Chopart  quand  il  dit  :  ce  que  la  dilatation  de 
l'urèthre  ne  provient  pas  uniquement  de  l'action 
mécanique  de  l'urine,  car  elle  existe  quelquefois 
chez  des  sujets  qui  n'ont  pas  eu  de  rétrécissements.  » 
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L'aspect  extérieur  des  poches  urineuses  du  péri* 
née  diffère,  sous  le  rapport  du  volume  et  de  la 
forme,  de  celui  de  la  portion  libre  de  la  verge. 

Dans  la  première  région,  elles  sont  susceptibles 
d'atteindre  un  volume  beaucoup  plus  considérable 
que  dans  la  seconde,  et  cela  qu'une  pierre  ou  un 
rétrécissement  en  soit  la  cause.  Il  n'est  pas  rare  de 
trouver  dans  les  auteurs  des  cas  dans  lesquels  les 
poches  qui  en  sont  le  résultat  ont  été  prises  pour  la 
vessie  elle-même  ;  la  sonde,  en  effet,  peut  s'y  mou- 
voir librement,  et  la  quantité  d'urine  qu'elles  ren- 
ferment est  telle  que  celle-ci,  en  sortant,  peut  faire 
croire  que  Tinstrument  est  réellement  dans  la  ves* 
sie.  Ainsi,  dans  un  cas  rapporté  par  Brodie,  la  tu* 
meur  atteignait  le  volume  d'une  orange,  et  dans 
un  autre  de  Civiale,  la  portion  membraneuse  avait 
subi  une  dilatation  telle  qu'elle  était  plus  vaste 
que  la  vessie.  Ces  tumeurs  ont  une  forme  ovoïde 
et  arrondie. 

Dans  la  partie  libre  de  l'urèthre^  les  tumeurs 
urineuses  acquièrent  beaucoup  moins  de  volume, 
ce  qui  se  conçoit  quand  on  songe  à  la  différence  de 
structure  de  la  portion  spongieuse  et  de  la  portion 
membraneuse.  Celle-ci,  en  effet,  est  éminernmeîit 
dilatable,  contrairement  à  la  seconde  ;  les  poches 
urineuses  affectent  dans  cette  dernière  une  forme 
allongée  et  se  rapprochant  de  celle  de  Turèthre; 
Shaw  cite  un  cas  dans  lequel  la  poche  était  assez 
large  pour  admettre  le  doigt. 

On  conçoit,  quand  on  jette  un  regard  sur  les  tis- 
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SUS  qui  enveloppent  Turèthre,  combien  les  parois 
des  tumeurs  urineuses  diffèrent  d'épaisseur,  sui- 
vant qu'elles  siègent  en  avant  ou  en  arrière  des 
bourses;  les  premières  n'étant  enveloppées  que 
par  une  épaisseur  assez  mince  de  tissus,  les  secon- 
des ayant  au-dessous  d'elles  toute  l'épaisseur  du 
périnée. 

Si,  après  avoir  étudié  l'aspect  extérieur  des  tu- 
meurs urineuses,  nous  en  examinons  l'intérieur, 
nous  voyons  que  leur  cavité  diffère  avec  leur  cause 
et  la  distension  plus  ou  moins  grande  des  tissus. 
Ainsi,  le  plus  souvent,  quand  c'est  un  calcul  qui 
est  l'origine  de  la  poche,  il  n'existe  que  des  altérât 
tiens  peu  importantes  des  tissus  ;  la  muqueuse  est 
à  peu  près  intacte,  les  parois  uréthrales  ne  sont  pas 
détruites.  Civiale  a  vu  des  lésions  de  cette  espèce 
dans  lesquelles  la  dilatation,  quoique  considérable, 
avait  laissé  les  tissus  parfaitement  intacts.  Dans 
celui  que  nous  avons  cité  tout  à  l'heure,  et  qui  pré* 
sentait  une  dilatation  de  la  région  membraneuse 
au  moins  égale  à  celle  de  la  vessie,  la  muqueuse 
examinée  par  cet  auteur  n'était  ni  ulcérée,  ni  ab- 
cédée.  Cependant,  il  ne  faudrait  pas  considérer  cet 
état  comme  constant,  car,  dans  bien  des  cas  de  cal- 
culs, avec  dilatation  considérable  de  l'urêthre,  en 
arrière  de  Tobstacle,  on  a  vu  la  muqueuse  enflam- 
mée  et  les  tissus  plus  ou  moins  altérés. 

Ce  fait  est  général  quand  la  poche  uréthrale  a 
pour  origine  un  rétrécissement.  C'est  qu*ici,  d'après 
M.  Voillemier,  la  muqueuse  n'est  pas  intacte  préa- 


424  MXUDIES  DE  L'URÈTHBBi 

lablement  à  la  formation  de  ia  poche  ;  elle  n'a  pas, 
comme  dans  le  cas  de  calcul,  conservé  toute  sa  sou- 
plesse. Il  y  a  eu  là  une  inflammation  qui  ne  s'est 
jamais  éteinte,  qui  a  été,  au  contraire,  ravivée  par 
la  coarctation  et  l'urine  qui  séjourne  en  arrière  de 
celle-ci.  Aussi  la  membrane  muqueuse  est-elle  plus 
pu  moins  rouge,  plus  ou  moins  ramollie,  épaissie, 
granuleuse,  ulcérée,  quelquefois  détruite.  La  poche 
pirésente  alors,  d'après  M.  Voillemier,  un  aspect 
blanchâtre  ;  les  parois  en  sont  dures  au  toucher  et 
tapissées  de  brides  séparées  les  unes  des  autres  par 
de  petites  cavités.  Enfin  les  portions  membraneuses 
et  prostatiques  peuvent  être  déformées  au  point 
d'être  méconnaissables. 

Les  poches  urineuses  consécutives  à  Tarrét 
d'un  calcul  dans  Furèthre  se  développent,  d'après 
M.  Voillemier,  avec  une  grande  rapidité,  pourvu 
que  le  calcul  soit  immobile;  le  contraire  a  lieu 
pour  les  poches  urineuses,  suite  de  rétrécissement. 
Ne  pourrait-on  pas  attribuer  cette  différence  à  ce 
que,  dans  le  premier  cas,  comme  nous  l'avons  dit 
tout  à  l'heure,  les  tissus  ont  conservé  leur  sou- 
plesse, qu'ils  ont  perdue  dans  le  second  ? 

On  pourrait  citer  quelques  exemples,  rares  à  la 
vérité,  mais  incontestables,  dans  lesquels  la  poche 
urineuse  s'était  formée  en  avant  de  l'obstacle. 

D'après  ce  que  nous  avons  dit  dans  la  description 
précédente,  il  serait  facile  de  reconnaître  une  poche 
urineuse;  cependant  il  existe  quelques  signes  par- 
ticuliers qui  doivent  être  décrits  ici.  L'individu 
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affecté  d'une  poche  urineuse  a  présenté  et  présente 
encoredes  troubles  plus  ou  moins  marqués  de  la  mic- 
tion :  son  jet  est  déformé,  petite  et  quand  il  a  fini 
d'uriner,  il  s'échappe  du  canal  une  plus  ou  moins 
grande  quantité  d'urine,  urine  qui  sort  involontai- 
rement quand  il  a  rentré  la  verge^  et  vient  mouiller 
son  pantalon.  Aussi  quelques  malades^  sans  se 
rendre  compte  au  juste  de  l'origine  de  celte  incon^ 
tinence,  ont-ils  l'habitude  de  se  tirailler  le  pénis  en 
finissant  d'uriner.  Ceux  qui  connaissent  la  maladie 
dont  ils  sont  atteints,  pressent  sur  la  tumeur  et  en 
font  sortir  le  liquide  qui  s'y  était  arrêté.  La  tumeur, 
plus  ou  moins  vidée  par  ce  moyen,  ne  paraît  plus  à 
Textérieur  et  n'est  sensible  au  toucher  que  par  un 
peu  de  dureté.  On  voit  combien  ce  phénomène  peut 
être  précieux  pour  le  chirurgien  ;  aussi,  quand  il 
aura  lieu  de  soupçonner  l'existence  d'une  poche 
urineuse,  devra-t-il  faire  uriner  le  malade  devant 
lui  :  le  gonflement  de  la  poche  pendant  la  miction 
éclairera  de  suite  son  diagnostic. 

On  conçoit  qu'un  phénomène  analogue  se  passe 
pour  le  sperme.  Celui-ci,  en  effet,  s'arrête  dans  la 
poche  et  y  demeure  jusqu'à  ce  qu'il  soit  entraîné 
par  l'urine  et  que  le  malade  l'en  fasse  sortir  par  la 
pression. 

Les  poches  urineuses,  avec  perforation  uréihrale, 
c'est-à-dire  les  poches  urineuses  proprement  dites, 
bien  moins  souvent  que  les  précédentes  consécu- 
tives à  un  rétrécissement,  sont  ordinairement  la 
conséquence  d'une  rupture  de  l'urèthre,  survenue 
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à  la  suite  d'une  blessure  par  instrument  piquant, 
tranchant  ou  contondant,  d'une  chute  ou  d'un  coup 
sur  le  périnée,  plus  rarement  d'une  fausse  rôute. 
On  conçoit  dès  lors  que  ces  tumeurs  ne  se  ren* 
contrent  guère  qu'au  périnée,  l'urèthre  étant  très- 
parement  blessé  en  avant  des  bourses,  à  cause  de 
sa  mobilité;  le  peu  d'épaisseur  des  tissus  permet- 
tant difficilement  d'ailleurs  la  formation  d'une  po- 
che uréthrale  par  perforation. 

L'urèthre  une  fois  déchiré,  l'urine  se  répand  dans 
le  tissu  cellulaire  adjacent,  y  produit  une  inflam- 
mation avec  épanchement  de  lymphe  plastique  qui 
le  durcît  et  limite  sa  marche,  de  manière  à  consti- 
tuer une  sorte  de  nouvelle  vessie  qui  se  recouvre 
bientôt  d'une  membrane  muqueuse  de  nouvelle 
formation.  Les  poches  urineuses  dont  nous  parlons 
étant  le  résultat  d'une  violence  ou  d'une  désorga- 
nisation des  tissus  qui  enveloppent  le  canal  et  du 
canal  lui-même,  on  conçoit  que  les  abcès,  les 
phlegmons  urineux  puissent  leur  donner  naissance. 

D'après  M.  Devers,  auteur  d'une  très-bonne 
thèse  sur  Tépanchement  d'urine,  les  poches  uri- 
neuses seraient  consécutives  à  une  rupture  de 
l'urèthre  siégeant  toujourê  en  avant  de  la  région 
membraneuse,  sur  un  point  situé  en  avant  dd 
Taponévrose  moyenne,  et  ne  s'en  éloignant  jamais  de 
plus  d'un  pouce.  Ces  tumeurs  devraient  être  attri* 
buées  à  la  présence  de  l'aponévrose  inférieure  du 
périnée,  dont  la  résistance  s'opposerait  au  passage 
du  liquide  dans  le  tissu  cellulaire  de  cette  région,  tan« 
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dis  que  la  lame  fibreuse  eitérieure  du  corps  spon- 
gîo-vasculaîre  de  Turèthre  rarrêteraîl  en  haut.  Ici 
comme  précédemment,  les  bords  de  la  solution  de 
continuité  de  Turèthre  se  cicatrisent  isolément  ;  la 
cavité  se  tapisse  d'une  membrane  muqueuse  de 
nouvelle  formation,  de  manière  à  ne  former  qu'un 
diverticulum  de  Turèthre  qu'il  est  nécessaire  de 
comprimer  avec  les  doigts  quand  on  veut  le  vider. 
Maîs^  bien  entendu,  la  tumeur  n'arrive  pas  à  ce  de- 
gré  de  distension  aussitôt  après  l'accident  qui  la 
,  produit  ;  elle  ne  se  montre  dans  son  état  définitif 
qu'eau  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  long. 

Aussitôt  après  Taccident,  il  y  a,  comme  dans 
toutes  les  ruptures  uréthrales,  difficulté  et  douleur 
pendant  la  miction  ;  du  sang  sort  du  canal,  et  Ton 
a  souvent  beaucoup  de  difficulté  à  faire  parvenir 
une  sonde  jusque  dans  la  vessie.  Les  premiers 
symptômes  une  fois  apaisés,  la  miction  reste  encore 
embarrassée,  et  c'est  alors  qu'on  voit  apparaître  la 
tumeur  du  périnée.  Celle-ci,  moins  limitée  que  les 
poches  urineuses,  par  dilatation  des  parois  uré- 
thrales, moins  bien  circonscrite,  ne  disparaissant 
jamais  aussi  complètement,  même  quand  on  la 
comprime,  offre  aussi  plus  de  difficulté  à  se  vider 
de  Turîne  et  du  sperme,  car  son  ouverture  dans 
Turèthre  est  ordinàiremept  plus  étroite  que  dans 
les  précédentes;  aussi  fait-elle  moins  corps  avec  ce 
dernier  organe.  La  peau  qui  recouvrait  la  tumeur, 
dans  un  cas  cité  par  Chopart,  avait  conservé  sa 
couleur  normale  ;  mais  ce  n'est  pas  là  un  fait  con- 
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stant^  au  moins  si  la  maladie  est  déjà  ancienne; 
car,  d'après  M.  Voillemier,  la  poche  finit  toujours 
par  s'enflammer,  en  sorte  qu'il  est  nécessaire  de 
l'ouvrir.  C'est  d'ailleurs  aussi  l'opinion  de  Cho- 
part,  qui  dit  un  peu  plus  loin  :  ce  Les  téguments 
participent  bientôt  à  cette  affection  ;  il  y  a  douleur, 
chaleur,  tension,  puis  œdématie  ;  le  dépôt  s'ouvre 
quelquefois  spontanément-  » 

Il  n'est  pas  rare  de  voir  des  calculs  faciles  à  sentir 
au  toucher,  se  déposer  dans  ces  tumeurs. 

Les  anciens,  pour  remédier  aux  inconvénients 
des  poches  urineuses  et  pour  les  guérir,  avaient 
recours  à  la  sonde  à  demeure;  c'était  la  con- 
duite de  Chopart,  c'était  celle  de  Desault.  Voici 
ce  que  dit  Desault  à  ce  sujet  :  ce  Alors,  comme  il  est 
urgent  d'évacuer  ce  fluide,  et  comme  la  sonde  por- 
tée à  demeure  dans  le  canal  est,  de  tous  les  moyens 
que  nous  connaissons,  celui  qui  réunit  le  plus 
d'avantages,  qui  favorise  le  plus  la  résolution  de 
ces  tumeurs,  le  premier  et  l'unique  secours  que 
l'on  doive  porter  au  malade,  est  de  chercher  à  in- 
troduire cet  instrument  dans  la  vessie  et  de  l'y 
fixer.  Les  sondes  flexibles  sont  préférables  aux  al- 
galis;  mais  on  est  souvent  obligé  de  commencer 
le  traitement  avec  ces  dernières,  pour  préparer  et 
faciliter  l'entrée  des  premières,  »  La  sonde  intro- 
duite en  premier  lieu  était  laissée  à  demeure  pen- 
dant quatre  ou  cinq  jours,  puis  remplacée  par  une 
seconde  plus  volumineuse,  celle-ci  par  une  troi- 
sième, jusqu'à  ce  que  le  canal  eût  repris  sou  calibre 
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normal.  Desault  veut  que  Ton  pratique  la  bouton- 
nière à  la  dernière  extrémité  seulement,  et  alors  que 
tous  les  eflForts  pour  introduire  une  sonde  dans  la 
vessie  ont  été  infructueux. 

Aujourd'hui  le  traitement  diffère  suivant  qu'on 
a  affaire  à  une  poche  urineuse  par  dilatation  ou  par 
perforation  uréthrale.  Dans  le  premier  cas,  il  suffit 
généralement  de  supprimer  Tobstacle  pour  voir  le 
canal  revenir  sur  lui-même.  C'est  ce  qui  a  lieu  sur- 
tout dans  le  cas  de  calcul.  Celui-ci  étant  enlevé,  les 
tissus  en  arrière'de  l'obstacle  ayant  conservé  leur 
structure  normale,  reprennent  leur  forme  et  leur 
dimension  primitive  dans  un  temps  assez  court.  Il 
n'en  est  pas  tout  à  fait  de  même  quand  la  cause  est 
un  rétrécissement.  Ici  l'urèthre  est  plus  ou  moins 
altéré  en  arrière  de  l'obstacle,  aussi  a-t-il  plus  de 
difficulté  à  revenir  à  son  calibre  primitif.  Cepen- 
dant c'est  ce  qui  se  passe  ordinairement.  S'il  en  était 
autrement,  on  pourrait,  au  moyen  soit  de  la  sonde 
à  demeure,  aidée  d'une  compression  légère,  soit  de 
Tintroduction  intermittente  des  bougies  de  gomme 
ou  d'étain,  s'efforcer  de  rendre  aux  tissus  leur  sou- 
plesse et  leur  calibre  normaux;  mais  encore  ne 
faudrait-il  pas  prolonger  leur  usage  trop  longtemps, 
car  on  irriterait  le  canal  sans  profit.  11  faut,  d'ail- 
leurs, s'arrêter  quand  l'urèthre  a  recouvré  son 
diamètre  normal,  soit  par  la  dilatation ,  soit  par 
l'uréthrotomie  ;  l'urine  n'ayant  plus  d'obstacle  à 
surmonter  s'écoule  librement,  il  n'y^  a  donc  rien  à 
faire  de  ce  côté,  et  c'est  uniquement  à  la  compres- 
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sion  appliquée  sur  la  tumeur  qu'on  devra  avoir 
recours. 

Quand  Turèthre  est  déchiré^  le  traitement  des 
anciens  doit  être  préféré.  Si  la  tumeur  est  volumi* 
neuse^  si  elle  est  ancienne,  que  les  tissus  soient  in- 
durés, si  surtout  elle  renferme  des  calculs,  Finci- 
sion  en  est  nécessaire,  On  la  fera,  bien  entendu, 
de  l'extérieur  à  Tintérieur,  en  ayant  soin  de  diviser 
la  tumeur  dans  toute  sa  longueur.  Pour  plus  de 
sûretéi  on  pourra  introduire  un  cathéter  cannelé 
dans  la  vessie,  cathéter  qui  servira  de  conducteur 
au  bistouri.  La  tumeur  une  fois  ouverte,  le  chirur- 
gien devra  s'appliquer  h  ne  pas  la  laisser  se  fermer 
trop  vite  ;  autrement  la  fissure  uréthrale^  dont  les 
bords  sont  indurés,  ne  se  fermerait  pas.  Pour 
atteindre  ce  but,  il  agrandira  au  besoin  cette  cuver** 
ture  avec  le  bistouri.  Dans  tous  les  cas,  une  sonde 
à  demeure  sera  placée  dans  la  vessie  au  moins  pen- 
dant les  premiers  jours,  et  la  plaie  pansée  avec  des 
bourdonnets  de  charpie  qui  serviront  à  Texciter, 

Si  la  poche  urineuse  est  petite,  si  elle  est  récente, 
que  le  canal  ne  soit  pas  très-rétréci,  rien  ne  s'op- 
posera à  ce  qu'on  place  dans  l'urètbre  une  sonde  à 
demeure  dont  on  favorisera  l'action  en  compri- 
mant légèrement  la  tumeur.  Ou  bien  si  la  sonde  à 
demeure  est  douloureuse,  on  la  remplacera  par  le 
cathétérisme  répété  avec  les  bougies  de  Beniqué-  Si 
on  ne  réussissait  pas  de  cette  façon,  il  serait  toujours 
temps  de  recourir  à  un  traitement  plus  radical. 

A  supposer  maintenait  que  la  tumeur  fût  dans 
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les  conditions  que  nous  venons  de  dire,  mais  que  le 
canal  fût  libre,  qu'il  n'y  eût  pas  de  douleur  et  que 
la  miction  ne  fût  en  rien  troublée,  on  serait  jusqu'à 
un  certain  point  autorisé  â  ne  faire  aucun  traite- 
ment, toujours  prêt  à  agir  si  les  circonstances  Texi^ 
geaient. 

ABCES   URINEUX 

On  donne  le  nom  d'abcès  urineux  à  ceux  qui 
*  résultent  d'un  épanchement  d'urine  dans  le  tissu 
cellulaire. 

On  en  rencontre  à  l'hypogastre,  dans  les  régions 
iliaques,  aux  bourses,  à  la  partie  inférieure  de  la 
verge,  dans  les  corps  caverneux,  sur  les  côtés  du 
frein.  On  en  a  vu  apparaître  très-loin  des  organes 
urinaires,  aux  omoplates,  à  la  région  axillaire,  par 
exemple.  Flaubert,  de  Rouen,  a  ouvert  un  abcès 
urineux  de  la  fosse  sus-épineuse. 

Les  abcès  de  la  région  hypogastrique'  sont  ordi^ 
nairement  la  conséquence  d'une  solution  de  oonti^ 
nuité  de  la  vessie  consécutive  à  la  taille  ou  à  la 
ponction  de  cet  organe  par  Thypogastre.  Pour  peu 
que  dans  ces  cas  le  liquide  ne  sorte  pas  avec  une 
grande  force,  et  en  grande  quantité,  le  tissu  oelluw 
laire  dans  lequel  il  arrive  s'indure,  par  suite  d'un 
épanchement  de  lymphe  plastique,  l'infiltration 
s'arrête,  et  l'inflammation  donne  lieu  à  un  abcès. 
On  a  vu  des  abcès  urineux  consécutifs  à  la  perfora» 
lion  de  la  vessie,  dans  la  région  iliaque.  L'urin^ 
avait  alors  cheminé,  de  bas  en  haut,  dans  le  tissu 


48S  .  MAUDIKS  DE  L'URÉTHRE. 

cellulaire  sous-péritonéal,  et  s'était  amassée  au-de- 
vant du  muscle  iliaque  ou  même  dans  les  parties 
profondes  de  la  paroi  abdominale. 

On  trouve  dans  le  Bulletin  de  la  Société  anaUmique 
de  1839,  l'observation  d'un  malade  qui  eut  dans 
chacune  des  fosses  iliaques  un  abcès  contenant  du 
pus  et  de  l'urine-  L'autopsie  démontra  qu'il  était 
causé  par  une  dégénérescence  tuberculeuse  de  la 
prostate.  Le  pus  s'était  fait  jour  par  en  haut,  au  ni- 
veau de  la  ligne  médiane  ;  il  avait  cheminé  dans  le 
tissu  cellulo-fibreux  qui  sert  de  terminaison  en  ce 
point  à  l'aponévrose  supérieure  du  périnée,  et  s'était 
étendu  de  proche  en  proche  dans  les  régions  iliaques. 
La  fonte  tuberculeuse  avait  fini  par  laisser  passer 
l'urine,  en  sorte  que  l'abcès,  non  urineux  dans  le 
principe,  l'était  devenu  consécutivement.  C'est,  en 
effet,  le  plus  souvent  à  la  suite  d'une  maladie  de  la 
prostate  ou  du  fond  du  canal,  que  les  abcès  uri- 
neux se  montrent  dans  les  fosses  iliaques.  Le  fait 
suivant  en  est  un  exemple  :  le  malade  dont  il  s'agit 
avait  eu  plusieurs  écoulements,  des  abcès,  des  fis- 
tules urinaires.  Dupuytren  l'avait  traité  quelque 
temps  avant  pour  une  semblable  affection.  Au  mo- 
ment où  le  professeur  de  la  Charité  (Velpeau)  vitle 
malade,  il  portait  deux  tumeurs  :  la  première  à  la 
région  périnéale  ;  elle  communiquait  au  dehors  par 
trois  fistules;  la  seconde,  très-prononcée,  était  si- 
tuée au-dessus  de  l'arcade  crurale,  en  arrière  des 
parois  de  l'abdomen.  Velpeau  diagnostiqua  une  lé- 
sion de  la  portion  prostatique  de  l'urèthre. 
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Cependant  M.  Richet  a  rapporté  un  cas  d'abcès 
urineux  des  parois  iliaques  à  la  suite  d'un  rétrécis- 
sement. Dans  ce  cas,  l'urine  s'épanche  dans  la  loge 
inférieure  du  périnée,  au-dessous  de  l'aponévrose 
moyenne,  et  le  pus  suit,  pour  arriver  jusque  dans 
les  régions  iliaques,  un  chemin  qui  a  été  indiqué  par 
Velpeau,  En  effet,  pourvu  que  l'aponévrose  infé- 
rieure ne  se  laisse  pas  traverser  par  lui  et  résiste, 
le  pus  continue  à  remplir  l'espace  compris  entre 
l'aponévrose  inférieure  et  l'aponévrose  moyenne, 
il  s'avance  vers  le  scrotum,  envahit  avec  facilité  son 
•  tissu  cellulaire  lâche  ;  puis,  remontant  vers  la  ra- 
cine de  la  verge,  il  s'épanche  dans  l'hypogastre  et 
les  régions  iliaques.  Nous  n'avons  à  nous  occuper 
ici  que  des  abcès  urineux  consécutifs  à  une  maladie 
de  Turèthre.  Ceux  de  la  prostate  ont  été  étudiés 
avec  les  maladies  de  cette  glande.  Or  les  abcès 
urineux,  suite  d'une  maladie  de  l'urèthre,  se  ren- 
contrent surtout  au  périnée,  comme  conséquence 
d'un  riitrécissement,  et  affectent  une  marche  aiguë 
ou  chronique.  C'est  de  ces  abcès  que  nous  allons 
traiter  dans  cet  article. 

Abcès  aigus, — L'abcès  urineux  provient  toujours 
du  passage  d'une  petite  quantité  d'urine  dans  le 
tissu  cellulaire  péri-uréthral.  Derrière  le  rétrécis- 
sement, la  muqueuse  est  toujours  plus  ou  moins  ra- 
mollie et  tomenteuse,  ce  qui  permet  à  l'urine  de  la 
déchirer  facilement.  Après  la  miction,  la  fissure  se 
lîicatrise,  si  bien  qu'aux  mictions  suivantes  l'urine 
ne  sort  plus  du  tout  de  ses  voies  naturelles;  mais  la 
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quantité  échappée  dont  j'ai  parlé  provoque  une 
inflammation  vive  si  le  liquide  a  été  un  peu  consi- 
dérable, modérée  et  subaiguë  si  cette  quantité  a  été 
minime.  Le  plus  souvent,  cette  inflammation  se 
termine  au  bout  de  dix^  douze,  quinze  jours  par 
suppuration,  et  c'est  alors  qu'au  phlegmon  succède 
l'abcès  urineux,  ainsi  nommé  d'abord  parce  qu'il 
est  d'origine  urineuse,  et  ensuite  parce  qu'une  fois 
ouvert,  il  laisse  souvent  passer  de  l'urine  au  mo- 


j 

I  ment  de  la  miction. 


Ici,  comme  pour  Tinfiltration  urineuse,  il  faut 
toujours  avoir  présent  à  Tesprit  la  disposition  des  * 
aponévroses  périnéales.  Si  l'urine,  ce  qui  est  le  cas 
le  plus  rare,  s'est  fait  jour  derrière  le  ligament  de 
Carcassonne,  c'est-à-dire  au  dehors  de  la  portion 
membraneuse,  l'abcès  se  formera  dans  la  loge  su- 
périeure du  périnée,  et  le  pus  apparaîtra  au  pour- 
tour de  l'anus  ou  dans  la  fosse  ischio-rectale.  Mais 
la  maladie  ne  se  montre  pas  clairement  avec  tous 
ses  caractères  dès  les  premiers  jours  ;  d'abord  parce 
que  le  dépôt  purulent  est  profondément  situé,  et 
ensuite  parce  qu'il  a  beaucoup  de  peine  à  se  faire 
jour  du  côté  de  l'anus,  ce  qui  tient  aux  connexions 
très-serrées  du  sphincter  avec  les  couches  cellu- 
leuses  sur  la  ligne  médiane.  Un  sentiment  de  pe- 
santeur du  côté  de  l'anus  et  un  malaise  général, 
coïncidant  avec  un  rétrécissement,  peuvent  seuls 
les  faire  soupçonner.  C'est  plus  tard,  quand  le  pus 
s'est  collecté  et  la  tumeur  formée,  qu'on  peut  éta- 
blir le  diagnostic  avec  certitude. 
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La  quantité  de  pus  renfermée  dans  ces  abcès  est, 
d'ailleurs,  bien  plus  considérable  que  leur  volume 
ne  peut  le  faire  supposer.  M.  Boyer  dit  à  ce  sujet  : 
«  Le  volume  de  la  tumeur  n'est  jamais  en  rapport 
avec  rétendue  et  la  gravité  du  mal;  presque  tou-^ 
jours  Turine  s'est  creusé  un  foyer  considérable 
vers  rintérieur,  avant  de  produire  au  dehors  une 
saillie  remarquable.  Cette  circonstance,  jointe  à  la 
situation  profonde  de  Tabcès  et  au  défaut  de  fluc* 
tuatioB;  en  impose  souvent  sur  la  nature  de  la  ma* 
ladie  et  fait  perdre  un  temps  précieux  pour  l'ouver- 
ture de  Fabcès.  »  De  ce  passage  de  Boyer,  on  peut 
rapprocher  le  suivant,  emprunté  à  Benjanjin  Bro- 
die  :  ce  II  arrive  souvent,  dit  ce  chirurgien,  que  des 
symptômes  généraux  urgents  existent  déjà  et  que 
le  malade  est  dans  le  plus  grand  danger,  sans  que 
l'abcès  ait  franchi  les  limites  de    l'aponévrose 
moyenne.  Son  existence  n'est  alors  indiquée  à  l'ex* 
térieur  que  par  un  léger  degré  de  tension  ou  de 
dureté  profonde  perçue  au  périnée;  symptômes 
que  vous  devez  considérer  comme  suffisants  pour 
motiver  votre  diagnostic.  > 

Quelquefois,  dans  les  cas  que  nous  venons  d'exar 
miner,  l'aponévrose  moyenne  se  laisse  distendre  et 
le  pus  vient  faire,  comme  dans  ceux  que  nous  allons 
maintenant  décrire,  saillie  en  avant  du  périnée. 

Le  plus  fréquemment,  en  effet,  c'est  en  avant 
de  la  région  membraneuse  qu'a  lieu  la  rupture  de 
Turèthre,  puisque  c'est  à  ce  niveau  que  siègent 
ordinairement  les  rétrécissements*  L'urine  alors 
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s'écoule  dans  la  loge  périnéale  inférieure  et  fait 
naître  un  abcès  qui  vient  saillir  au  périnée,  entre 
Tanus  et  les  bourses.  Celui-ci,  qui  peut  être  plus 
ou  moins  volumineux,  parait  accolé  à  Turèthre; 
quelquefois,  au  contraire,  la  verge  semble  emboî- 
tée dans  la  tumeur  (Voillemier).  Cet  accolement 
des  abcès  urineux  à  Turèthre  est,  d'après  M.  Gos- 
selin,  le  signe  qui  les  distingue  du  phlegmon  anal. 
Dans  ce  dernier  cas,  il  y  a  entre  la  partie  profonde 
du  phlegmon  et  Turèthre  un  espace  dans  lequel 
le  tissu  cellulaire  reste  souple  et  permet  de  sentir 
la  consistance  normale  du  tissu  uréthral. 

Quant  à  la  marche  de  Tabcès,  voici  comment 
elle  est  décrite  par  Gosselin  :  c  En  effet,  de  deux 
choses  Tune  :  ou  bien  la  fissure  qui,  en  se  creusant 
un  peu,  avait  laissé  échapper  F  urine,  reste  définiti- 
vement fermée,  et  alors  l'abcès  périnéal  suit  la 
marche  de  tout  autre,  c'est-à-dire  qu'il  se  ferme, 
après  avoir  donné  du  pus  pendant  quelques  jours, 
avec  cette  particularité  seulement  qu'une  partie 
du  tissu  cellulaire  reste  indurée  et  calleuse  beau- 
coup plus  souvent  que  cela  n'a  lieu  dans  les  autres 
régions;  ou  bien  l'abcès,  en  même  temps  qu'il 
s'ouvre  au  dehors,  s'ouvre  aussi  dans  l'urèthre; 
l'orifice  intérieur  laisse  échapper  l'urine  à  chaque 
miction  et  ainsi  s'établit  une  fistule  urinaire.  » 

Parfois  on  observe  une  série  de  petits  phlegmons 
qui  se  répètent  à  la  région  périnéale.  Us  s'annon- 
cent par  un  mouvement  fébrile  et  surtout  par  de  la 
douleur,  du  gonflement,  de  la  rougeur.  En  vingt- 
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quatre  ou  trente-six  heures,  rarement  plus,  un 
point  fluctuant  se  manifeste  et,  par  rincision,  il 
s'en  écoule  une .  petite  quantité  de  pus  mélangée 
d'urine.  Les  accidents  inflammatoires  tombent 
alors;  la  plaie  reste  béante  et  continue  à  verser  de 
Turine  à  Textérieur.  Une  fistule  persiste  pendant 
quelques  jours,  puis  se  tarit  et  les  mômes  phéno- 
mènes reparaissent. 

Quelquefois  l'abcès  se  guérit  de  suite,  quelque- 
fois la  guérison  se  fait  attendre  plus  longtemps; 
puis  il  reparaît  pour  envahir  une  plus  grande  éten- 
due de  tissu. 

Les  phénomènes  généraux  sont  ordinairement 
peu  prononcés  dans  les  cas  d'abcès  urineux  :  quel- 
ques frissons,  une  fièvre  légère,  une  dysurie  facile 
à  vaincre  sont  les  sejils  qu'on  observe.  Dans  quel- 
ques cas,  cependant,  la  douleur  est  vive,  la  fièvre 
ardente,  il  y  a  de  la  rougeur,  de  la  tension,  des 
battements. 

Quand  l'abcès  siège  au  niveau  des  bourses,  le  dia- 
gnostic en  est  difficile  ;  l'empâtement  du  scrotum  et 
les  circonstances  dans  lesquelles  il  est  survenu  sont 
à  peu  près  les  seuls  signes  au  moyen  desquels  on 
peut  soupçonner  son  existence  (Voillemier).  Si,  au 
contraire,  le  pus  s'est  formé  dans  la  partie  libre  de 
la  verge,  il  sera  facile  de  reconnaître  la  maladie. 

Dans  tous  ces  cas^  quelque  soit  le  siège  de  Tabcès, 
on  doit  généralement  regarder  comme  heureuse 
son  ouverture  dans  Turèthre.  Les  auteurs  semblent 
craindre  l'arrêt  de  Turine  dans  la  cavité  laissée  par 
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le  pus;  mais  c'est  là  un  accident  qui  arrive  rare- 
ment, ou  du  moins  ne  donne  lieu  ordinairement  à 
aucun  phénomène  grave,  cette  cavité  étant  tapis- 
sée d'une  membrane  muqueuse  pyogénique.  Tou- 
tefois, si  le  canal  était  très-fortement  rétréci,  où 
pourrait  redouter  de  voir  Turine  pénétrer  plus 
profondément  dans  les  tissus  et  les  désordres  qui 
en  sont  la  conséquence.  Dans  quelques  cas,  au  dire 
de  Devès,  il  s'est  formé  une  poche  urineuse  consé- 
cutivement à  Tabcès. 

La  fissure  uréthrale,  nous  venons  de  le  dire, 
peut  se  fermer,  ce  liquide  suivre  sa  voie  normale 
et  le  pus  se  conduire  comme  les  abcès  ordinaires  en 
s'ouvrant  une  issue  vers  la  peau.  Il  coule  alors  pen- 
dant quelques  jours,  ne  laissant  à  sa  place  qu'une 
induration  du  tissu  cellulaire  plus  persistante  que 
dans  les  abcès  ordinaires  et  comme  tuberculeuse. 

L'ouverture  des  abcès  urîneux  ne  doit  pas,  d'ail- 
leurs, être  abandonnée  à  la  nature,  et  en  la  laissant 
s'opérer  spontanément,  on  risquerait  de  voir  les 
plus  grands  désordres  s'accomplir.  Au  périnée, 
du  reste,  la  couché  des  tissus  est  tellement  épaisse 
et  leur  résistance  si  considérable  qu'on  attendrait 
leur  perforation  pendant  trop  longtemps.  Il  en 
serait  de  même  au  niveau  des  bourses.  Aussi  faut- 
il  ouvrir  le  plus  tôt  possible  et  plonger  le  bistouri 
profondément,  quand  on  a  des  raisons  de  penser 
que  le  pus  s'est  formé  dans  la  loge  supérieure  du 
périnée.  Quand  l'abcès  s'est  formé  dans  la  loge 
inférieure,  ce  qui  est,  nous  l'avons  dit,  le  cas  de 
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beaucoup  le  plus  fréquent,  il  faut  agir  de  même  ; 
seulement,  comme  il  est  beaucoup  plus  superficiel, 
rincision  n'a  plus  besoin  d'être  ni  aussi  profonde, 
ni  aussi  étendue. 

Les  préceptes  que  nous  venons  de  donner  sont 
ceux  qui  ont  été  formulés  par  tous  les  chirurgiens. 
Voici  comment,  entre  autres,  Boyer  s'exprime  sur 
ce  sujet  :  «  On  doit  faire,  dit-il,  l'ouverture  aussitôt 
qu'on  a  le  moindre  indice  de  l'existence  du  dépôt. 
Si  l'on  tardait  à  le  faire  et  surtout  si  l'on  attendait, 
pour  s'y  décider,  que  la  fluctuation  fût  devenue 
évidente)  le  liquide  urineux  et  purulent  pourrait 
franchir  les  limites  du  foyer  qui  le  contient,  se 
répandre  au  loin  et  produire  la  gangrène  du  tissu 
cellulaire  dans  lequel  il  s'infiltrerait.  11  faut  couper 
très-profondément  et  ne  pas  s'en  laisser  imposer 
par  l'épaisseur  des  tissus,  jusqu'à  ce  que  l'on  soit 
arrivé  au  liquide  séreux  et  urineux.  Sir  Benjamin 
Brodie  donne  les  mêmes  conseils  :  a  II  faut,  dit-il, 
intervenir  promptement  et  par  une  large  ouverture 
de  l'abcès.  On  ne  se  hâte  jamais  trop,  surtout  quand 
l'abcès  est  en  arrière,  du  côté  du  rectum;  sinon  le 
pus  viendra  aux  bourses  et  donnera  lieu  à-de  nou- 
veaux abcès.  » 

On  rencontre  au  périnée,  de  même  que  dans  les 
autres  parties  du  corps,  des  abcès  simples.  Ces 
abcès  surviennent,  le  plus  souvent,  chez  des  indi- 
vidus ayant  souffert  d'une  maladie  des  voies  uri- 
naires  et  auxquels  l'usage  des  bougies  a  été  néces- 
saire, qu'elles  aient  été  laissées  à  demeure  ou  qu'on 
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ait  simplement  pratiqué  la  dilatation  temporaire. 
Civiale  admet  dans  quelques-uns  de  ces  cas  une 
transsudation  de  l'urine  à  travers  la  muqueuse  sans 
solution  de  continuité  de  ses  parois;  «  mais  ce  qui 
m'a  surtout  frappé,  dit-il,  c'était  l'impossibilité 
d'apercevoir  aucun  vestige  de  communication  entre 
eux  et  l'urèthre  ou  la  vessie  ».  La  même  observa- 
tion a  été  faite  en  Angleterre,  et  l'on  rapporte  plu- 
sieurs cas  de  vastes  abcès  au  périnée  ou  au  pour- 
tour de  l'urèthre,  dans  lesquels  les  recherches  les 
plus  minutieuses  n'ont  pu  faire  découvrir  un  per- 
tuis  allant  du  foyer  au  canal. 

Ces  abcès  paraissent  avoir  lieu  de  deux  manières  : 
soit  que  l'urine  transsude  réellement  à  travers  les 
parois  uréthrales,  quoiqu'il  n'existe  aucune  solu- 
tion de  continuité  appréciable  et  que  le  canal  pré- 
sente seulement  les  traces  d'une  inflammation; 
soit  qu'une  irritation  prolongée  de  la  membrane 
muqueuse  uréthrale  et  des  tissus  qu'elle  recouvre 
se  propage  au  loin,  par  voie  de  continuité  ou  seu- 
lement de  sympathie. 

La  seconde  explication  est  la  seule  admise  au- 
jourd'hui par  les  auteurs,  en  sorte  qu'on  n'a  pas 
affaire  ici  à  de  véritables  collections  purulentes 
urineuses,  mais  à  des  abcès  simples.  Cependant, 
quand  on  aura  à  ouvrir  un  abcès  du  périnée,  il 
faudra  toujours,  alors  même  que  tout  contribue- 
rait à  donner  l'idée  d'un  abcès  simple,  faire  ses 
réserves  et  prévenir  le  malade  que  tôt  ou  tard  il 
est  exposé  à  voir  de  l'urine  s'écouler  par  la  plaie. 
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M.  Voillemier  rapporte,  d'après  J.-L.  Petit,  deux 
cas  de  cette  espèce.  Les  abcès  qui  paraissaient 
simples  avaient  été  ouverts  ;  on  croyait  la  guérison 
prochaine,  lorsque,  au  bout  de  quelques  jours,  on 
s'aperçut  que  de  l'urine  sortait  par  la  plaie. 

Abcès  chroniques.  —  Ces  abcès  diffèrent  des  précé- 
dents par  leur  volume  plus  que  par  leur  forme, 
qui  est  à  peu  près  la  même  que  celle  des  précé- 
dents. Ils  sont  généralement  moins  gros,  mais 
quelques-uns  d'entre  eux  paraissent,  comme  les 
abcès  aigus,  adhérer  à  Furèthre  ;  on  les  rencontre 
soit  au  périnée,  soit  sur  la  partie  libre  de  la  verge. 
Il  n'est  pas  rare  d'en  sentir  le  long  du  canal 
d'hommes  atteints  auparavant  de  blennorrhagie. 
Ces  tumeurs  peuvent  demeurer  stationnaires  pen- 
dant très-longtemps;  Bell  dit  en  avoir  vu  une, 
occupant  la  région  périnéale,  être  tellement  dure 
et  ancienne  que  le  malade  croyait  l'avoir  depuis 
sa  naissance.  Aussi,  quand  on  aura  affaire  à  l'une 
d'elles,  sera-t-on  autorisé  à  ne  pas  y  porter  de  suite 
l'instrument  tranchant,  mais  à  employer  un  trai- 
tement résolutif,  tel  que  les  frictions  avec  l'onguent 
mercuriel  et  la  pommade  iodurée.  Peut-être  même, 
pourrait-on  administrer  l'iodure  de  potassium  à 
l'intérieur.  Il  sera  nécessaire  aussi  de  ménager  le 
canal  et  d'éviter  tout  ce  qui  pourrait  irriter  la  mu- 
queuse uréthrale  et,  par-dessus  tout,  le  passage 
trop  fréquent  des  bougies.  Si  celles-ci  devenaient 
nécessaires,  il  faudrait  n'en  user  qu'avec  les  plus 
grands  ménagements. 
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Si,  comme  nous  venons  de  le  dire,  ces  tumeurs 
peuvent  rester  longtemps  stationnaires  et  même 
disparaître,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  la  chose 
est  rare  et  que,  le  plus  souvent,  sous  Tinfluence 
soit  d'excès,  soit  d'une  violence  quelconque,  ces 
abcès  s'enflamment  et  s'ouvrent  spontanément. 
Ainsi  dans  le  cas  de  Bell  que  nous  avons  cité  tout 
à  l'heure,  les  difficultés  d'uriner  n'avaient  aug* 
mente  que  depuis  quatre  jours  seulement  et,  avec 
elles,  un  trouble  fonctionnel  et  une  fièvre  intense 
étaient  apparus  ;  c'était  l'abcès  urineux  qui  s'était 
ramolli  en  l'espace  d'une  nuit  en  donnant  issue  par 
incision  à  un  verre  de  pus  et  d'urine.  Cette  marche 
est  souvent  celle  suivie  par  ces  sortes  d'abcès: 
on  en  a  vu  existant  depuis  un  ou  deux  ans  à  la  pa- 
roi inférieure  de  l'urèthrè,  envahir  tout  à  coup 
le  pénis,  le  scrotum  et  donner  lieu  à  des  collections 
purulentes  étendues. 

Aussi  est-il  nécessaire  de  les  surveiller  attenti- 
vement et  de  les  ouvrir,  aux  premiers  symptômes 
aigus,  par  un  large  débridement.  Une  fois  le  pus 
évacué  et  la  plaie  détergée,  il  faut  rétablir  le  cours 
régulier  de  Turine  en  détruisant  le  rétrécissement 
ou  en  enlevant  la  pierre,  si  c'est  un  obstacle  de  ce 
genre  qui  s'oppose  à  la  sortie  du  liquide  urinaire. 

Pour  guérir  le  rétrécissement,  ce  n'est  pas  aux 
bougies,  dont  rintroductiori  doit  être  souvent  ré- 
pétée, qu'il  faut  avoir  recours,  mais  à  l'uréthroto- 
mio  interne  dont  l'action,  beaucoup  plus  prompte, 
irrite  beaucoup  moins  le  canal. 
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ÎNFÏLTHATION  d'URINE 


L'infiltration  d'urine  est  caractérisée  par  l'arri-» 
vée  rapide  d'une  grande  quantité  de  ce  liquide 
dans  le  tissu  cellulaire. 

Pour  que  cet  accident  se  produise,  il  faut,  comme 
nous  l'avons  déjà  dit,  que  l'urèthre  ait  été  rompu 
sur  un  point  de  son  trajet.  Or,  cette  rupture  ne  se 
produit  que  dans  deux  circonstances  :  1»  quand  il 
existé  Un  rétrécissement;  2"  quand  l'urèthre  a  été 
ouvert  par  un  instrument  piquant,  tranchant  ou 
contondaQt>  .ou  qu'il  a  été  rompu  dans  une  chute  : 
par  exemple,  quand  un  homme  tombe  à  califour-» 
chon  sur  une  poutre,  sur  un  échalas  de  vigne  qui 
transperce  le  périnée,  ou  qu'il  s'asseoit  sur  un 
tranchet.  L'urèthre  peut  être  encore  déchiré  par 
la  sonde  ou  les  instruments  de  lithotritîe,  dans  un 
cathétérisme  mal  fait;  mais  ici  on  a  affaire  à  une 
fausse  route  et  Pinfiltration  d'urine  est  rarement 
la  conséquence  de  la  maladresse  du  chirurgien, 
quoiqu'on  l'ait  vue  quelquefois  succéder  à  cet 
accident. 

Dans  tous  les  cas  que  nous  venons  d'examiner 
en  dernier  lieu,  la  solution  de  continuité  du  canal 
trouvé  son  explication  dans  l'accident  même  qui 
lui  a  donné  naissance  :  les  tissus  sont  dilacérés, 
déchirés,  sectionnés,  quelquefois  détruits  dans  une 
étendue  plus  ou  moins  grande,  par  la  violence 
même  qu'ils  ont  subie. 
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Mais  il  n'en  est  pas  de  même  dans  le  cas  de  rétré- 
cissement. Ici  les  tissus  ont  subi  une  transforma- 
tion pathologique  dans  laquelle  il  faut  chercher 
Texplication  de  leur  rupture.  Si  nous  examinons 
Turèthre  d'un  individu  mort  à  la  suite  d'une  coarc- 
tation  du  canal,  nous  voyons  en  arrière  du  point 
rétréci  la  muqueuse  altérée  sur  un  parcours  plus 
ou  moins  long;  là  elle  a  perdu  sa  flexibilité,  son 
élasticité  ;  elle  est  molle,  friable,  tomenteuse.  Plus 
vasculaire  qu'à  l'état  normal,  elle  saigne  quelque- 
fois au  moindre  contact;  dans  certains  cas,  on 
trouve  cette  muqueuse  boursouflée,  bourgeonnante. 
Dans  d'autres  cas,  il  y  a  des  éraillures,  des  ulcé- 
rations plus  ou  moins  étendues.  Telle$  sont,  d'une 
manière  générale,  les  lésions  trouvées  à  l'autopsie, 
en  arrière  des  rétrécissements.  D'un  autre  côté, 
si  on  examine  la  muqueuse  chez  le  vivant,  ce  que 
Ton  peut  faire  aujourd'hui,  quand  le  rétrécisse- 
ment a  été  sectionné,  grâce  à  l'endoscope,  on  y 
voit  des  granulations,  granulations  semblables  à 
celles  de  la  conjonctive  et  qui  donnent  à  la  surface 
rugueuse  Taspect  d'une  mûre.  Ces  granulations 
dont  la  vascularisation  est  considérable  suffisent  à 
expliquer  la  friabilité  de  la  muqueuse  et  sa  facilité 
à  se  laisser  en  flammer  et  déchirer.  Ces  granula- 
tions ne  sont  pas  toujours  placées  immédiatement 
en  arrière  du  rétrécissement  et  peuvent  en  être 
plus  ou  moins  éloignées.  Ainsi,  un  rétrécissement 
du  méat  pourra  fort  bien  donner  naissance  à  des 
granulations  de  la  portion  membraneuse,  cooune 
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M.  Muron  en  a  cité  deux  exemples.  Les  granula- 
tions constatées  pendant  la  vie  disparaissent  après 
la  mort,  parce  qu'elles  se  vident  de  leur  sang. 

Quoi  qu'il  en''  soit,  depuis  Hunter  jusqu'à  nos 
jours,  en  passant  par  Chopart  et  Boyer,  on  admet* 
tait  comme  cause  des  solutions ^de  continuité  de 
Turèthre  une  ulcération  qui  détruisait  peu  à  peu 
la  muqueuse  et  permettait  à  Turine  de  s'échapper 
au  dehors.  Malheureusement  pour  cette  théorie, 
répétée  dans  tous  les  livres,  il  est  difficile  que  les 
choses  se  passent  ainsi,  car  quand  il  existe  une 
ulcération,  toujours  il  y  a  épaississement  des  tissus 
sous-jacents,  épaississement  qui  offre  une  barrière 
infranchissable  à  Turine.  M.  Voillemier  ne  voit  là 
qu'un  résultat  de  Tinflammation.  Voici,  d'après 
lui,  comment  les  choses  se  passent  :  après  chaque 
miction,  il  reste  en  arrière  de  l'obstacle  une  cer- 
taine quantité  d'urine  qui  ne  tarde  pas  à  s'y  altérer 
et  à  enflammer  la  muqueuse.  Celle-ci,  plus  friable, 
finit  par  se  rompre  et  laisse  échapper  l'urine.  Sur 
toutes  les  pièces  examinées  par  lui,  M.  Voillemier 
a  vu  qu'il  existait  une  solution  de  continuité  du 
canal  et  que  parfois  celui-ci  était  détruit  dans  une 
assez  grande  étendue.  D'autre  part,  la  vessie,  ayant 
plus  de  peine  à  chasser  l'urine  par  suite  de  l'étroi- 
tesse  du  conduit  qui  l'amène  au  dehors,  s'hyper- 
trophie  dans  sa  couche  musculaire,  et  ses  contrac- 
tions acquièrent  une  force  bien  plus  considérable. 
Dans  ces  conditions,  que  des  excès  alcooliques  ou 
vénériens  aient  rendu  la  coarctation  plus  étroite 
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en  enflammant  les  tissus,  la  vessie  fera  des  efforts 
proportionnés  à  la  difficulté  à  vaincre  pour  se  dé- 
barrasser du  liquide,  et  dès  lors  il  ne  sera  pas  sur- 
prenant que  sa  puissance,  remportant  sur  la  résis- 
tance de  la  muqueuse  uréthrale,  celle-ci  ne  vienne 
à  céder  et  à  laisser  Turine  pénétrer  au-dessous 
d'elle. 

Il  est  une  cause  d'infiltration  urineuse  différente 
dé  celle-ci  par  son  mécanisme  que  je  n'ai  qu'à  men- 
tionner ici,  c'est  l'ablation  de  la  sonde  à  la  suite  de 
l'amputation  de  la  verge,  ablation  qui  permet  au 
liquide  de  pénétrer  par  la  plaie  dans  les  tissus. 
'  Les  causes  et  le  mécanisme  de  l'infiltration 
d'urine  étant  connus,  je  passe  maintenant  à  l'exa- 
men de  la  marche  de  ce  liquide  dans  les  tissus. 
Pour  s'en  rendre  un  compte  exact,  il  faut  avoir 
présente  à  l'esprit  la  disposition  des  aponévroses 
du  périnée;  ce  sont  elles,  en  effet,  qui  guident 
Turine  au  travers  des  tissus,  si  bien  que  leur  con- 
naissance exacte  peut,  jusqu'à  un  certain  point, 
faire  reconnaître  la  région  de  Turèthre  qui  a  été 
rompue. 

'  L'urèthre  est  contenu  dans  deux  loges  aponé- 
vrotiqueis  successives.  Les  portions  prostatique 
et  musculeuse  occupent  la  loge  postérieure  et  supé- 
rieure; la  portion  spongio-vasculaire,  la  partie 
médiane  de  la  loge  antérieure  et  inférieure.  L'urè- 
thre, pour  passer  de  l'une  dans  l'autre,  est  obligé 
de  traverser  une  sorte  de  canal  creusé  dans  l'épais- 
seur fort  considérable  de  l'aponévrose  moyenne 
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du  périnée.  Cette  aponévrose  moyenne,  composée 
de  deux  lames  fibreuses  superposées  et  contenant 
dans  leur  intervalle  le  muscle  transverse  profond, 
est  excessivement  résistante  et  intercepte  toute 
communication  de  Tune  à  Tautre  loge.  La  loge 
postérieure  et  supérieure,  beaucoup  plus  petite,  a 
pour  parois  :  l""  en  haut,  l'aponévrose  périnéale 
supérieure,  les  ligaments  pubio-vésicaux  et  leur 
lame  intermédiaire  ;  ST*  en  bas,  Taponévrose  péri- 
néale moyenne;  S''  sur  les  côtés,  à  droite  et  à 
gauche,  Taponévrose  latérale  de  la  prostate  dou- 
blée extérieurement  par  les  fibres  du  muscle  rele- 
veur  de  Tanus;  4**  en  arrière,  l'aponévrose  pros- 
tato-péritonéale  qui,  passant  entre  la  prostate  et  le 
rectum,  vient  se  continuer  avec  le  feuillet  supé- 
rieur de  l'aponévrose  moyenne  ;  5**  en  avant,  la 
symphyse  du  pubis  doublé  d'un  tissu  fibreux  très- 
fort  qui  laisse  passer  de  grosses  veines.  La  loge 
antérieure  et  inférieure,  de  forme  allongée,  a  pour 
parois  :  1°  en  haut  l'aponévrose  moyenne  et  ses 
attaches  à  la  symphyse,  ainsi  que  le  tissu  fibreux 
sous-symphysien  et  cette  lame  fibreuse  qui  remplit 
l'angle  rentrant  que  font  en  se  réunissant  les  deux 
corps  caverneux  de  la  verge;  2^  en  bas,  l'aponé- 
vrose périnéale  inférieure  ou  superficielle;  3°  sur 
les  côtés,  à  droite  et  à  gauche,  les  insertions  de 
l'aponévrose  moyenne,  qui  se  réfléchit  au  niveau 
du  bulbe  et  contourne  le  muscle  transverse  super- 
ficiel pour  se  continuer  avec  l'aponévrose  péri- 
néale inférieure,  suivant  une  ligne  étendue  de 
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Tune  à  Tautre  tubérosité  de  Tischion;  5*  en  avant, 
la  partie  la  plus  antérieure  de  l'aponévrose  super- 
ficielle, qui  se  prolonge  et  se  perd  sur  l'enve- 
loppe commune  de  la  verge.  Tout  autour  de  ces 
deux  loges  fibreuses,  il  existe  du  tissu  cellulaire  en 
plus  ou  moins  grande  quantité,  tissu  qui  est  émi- 
nemment propre  à  se  laisser  imbiber  et  enflammer 
par  Turine. 

La  rupture,  et  c'est  là  de  beaucoup  le  cas  le  plus 
fréquent,  se  fait  en  avant  de  Taponévrose  moyenne, 
en  arrière  du  bulbe,  à  Tunion  de  celui-ci  avec  la 
portion  membraneuse;  car  c'est  sur  ce  point  que 
siègent  ordinairement  les  rétrécissements,  qu'ils 
soient  spontanés  ou  cicatriciels.  L'urine  s'avance 
donc  presque  toujours  dans  la  loge  inférieure  du 
périnée.  Là  le  liquide  a  beaucoup  moins  de  ten- 
dance à  se  porter  en  arrière  qu'en  avant.  En 
arrière,  en  effet,  il  se  trouve  arrêté  par  la  jonc- 
tion des  aponévroses  moyenne  et  superficielle  au- 
devant  de  l'anus  et  par  un  tissu  cellulaire  dense  et 
chargé  de  graisse.  En  avant,  au  contraire,  Tespace 
est  libre,  car  l'aponévrose  superficielle  se  continue, 
comme  nous  l'avons  vu,  avec  l'enveloppe  fibreuse 
de  la  verge,  de  même  que  l'aponévrose  moyenne 
s'insère  au-dessous  de  la  symphyse  pubienne;  de 
plus,  le  tissu  cellulaire  étant  ici  bien  plus  lâche 
qu'en  arrière,  il  y  existe  un  espace  libre  dans  lequel 
l'urine  peut  facilement  s'avancer. 

Aussi  est-ce  le  périnée  d'abord,  puis  le  scrotum, 
la  verge  et  la  région  sus-pubienne  qui  sont  envahis. 
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Si  le  malade  n'est  pas  prompteraent  secouru,  la 
paroi  abdominale  est  elle-même  atteinte,  puis  l'in- 
filtration gagnant  de  proche  en  proche,  on  peut  la 
voir,  comme  Richet  et  Boyer  en  ont  cité  des 
exemples,  monter  jusqu'à  la  région  axillaire. 

Quand  l'urine  a  gagné  les  flancs,  elle  peut  très- 
bien  s'avancer  jusqu'à  la  racine  de  la  cuisse.  Elle 
n'a,  pour  cela,  d'après  M.  Richet,  qu'à  contourner 
l'épine  iliaque;  car,  si  elle  marchait  directement, 
l'adhérence  du  fascia  superficialis  à  l'arcade  fémorale 
serait  pour  elle  une  barrière  infranchissable.  Ce- 
pendant l'urine  peut  s'infiltrer  encore  d'une  autre 
façon;  il  suffit*,  pour  cela,  comme  le  fait  remarquer 
Velpeau,  que  le  fascia  superficialis  soit  envahi  dans 
toute  son  épaisseur;  alors  c'est  au  travers  du  tissu 
cellulaire  sous-cutané  que  l'urine  s'avance  jusqu'au 
membre  supérieur. 

La  perforation  uréthrale  peut-elle  se  faire  en 
arrière  du  ligament  de  Garcassonne?  Tous  les  au- 
teurs répondent  affirmativement  à  cette  question, 
parce  qu'ils  admettent  des  rétrécissements  de  la 
portion  membraneuse,  en  arrière  de  l'aponévrose 
moyenne.  Pour  M.  Gosselin,  qu'il  y  ait  rétrécisse- 
ment spontané  ou  cicatriciel,  la  rupture  de  l'urè- 
thre  n'a  jamais  lieu  à  ce  niveau,  mais  toujours  en 
avant  du  ligament  de  Garcassonne.  Quoi  qu'il  en 
soit,  en  supposant  que  l'urèthre  ait  été  rompu  en 
arrière  de  l'aponévrose  moyenne,  où  l'urine  s'épan- 
chera-t-elle?  Évidemment  dans  la  loge  supérieure 
du  périnée.  Or,  d'après  la  description  que  nous 
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avons  donnée  de  cette  loge,  on  comprend  combien 
il  est  difficile  à  Turine  de  cheminer  en  avant,  en 
haut  ou  sur  les  côtés,  puisqu'elle  en  est  empêchée 
par  des  aponévroses  résistantes  et  par  leurs  atta- 
ches. Aussi  se  porte-t-elle  vers  le  seul  côté  qui 
lui  reste  ouvert,  c'est-à-dire  en  arrière;  au-devant 
et  sur  les  côtés  du  rectum,  dans  les  fosses  îschio- 
rectales  et  jusque  dans  le  tissu  cellulaire  de  la 
marge  de  l'anus. 

Mais  quel  que  soit  le  point  de  Turèthre  par  où 
l'urine  s'est  échappée,  les  choses  ne  se  passent  pas 
toujours  d'une  manière  aussi  simple  ;  et,  pour  peu 
que  l'infiltration  ne  soit  pas  tout  à  fait  récente, 
les  aponévroses  elles-mêmes  sont  perforées,  ou 
bien  l'urine  pénètre  d'une  loge  du  périnée  dans 
l'autre  en  suivant  les  vaisseaux  et  les  nerfs  dans 
leur  trajet  au  travers  de  ces  aponévroses,  en  sorte 
que  l'infiltration  devenant  beaucoup  plus  difiFuse,  il 
est  très-difficile  de  se  rendre  compte  de  son  point 
de  départ. 

C'est  dans  le  périnée,  comme  nous  venons  de  le 
voir,  que  l'infiltration  d'urine  se  produit  de  beau- 
coup le  plus  souvent;  mais  elle  peut  aussi  débuter 
dans  la  partie  libre  de  l'urèthre;  ce  sont  alors  le 
pénis  et  les  bourses  qui  sont  envahis  les  premiers. 
Quand  l'infiltration  d'urine  a  lieu  en  avant  des 
bourses,  elle  est  peut-être  plus  facile  à  reconnaître 
et  à  combattre;  mais,  d'un  autre  côté,  l'épaisseur 
des  tissus  étant  moins  considérable,  leur  sphacèle 
est  plus  prompt  et  par  conséquent  plus  à  craindre. 
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On  reconnaît  Tinfiltration  d'urine  à  des  phéno- 
mènes d'ordres  divers.  Ce  sont  d'abord  les  signes 
subjectifs.  Le  malade,  qui  était  atteint  de  rétention 
d'urine,  raconte  qu'en  faisant  effort  pour  uriner  il 
a  senti  quelque  chose  se  rompre  et  que  depuis  ses 
envies  d'uriner  ont  cessé.  A  la  suite  de  la  rupture,  le 
malade  éprouve  un  bien-être   malheureusement 
trompeur,  car  bientôt  apparaît  une  sorte  d'accès  de 
fièvre  urineuse  caractérisée  par  du  frisson  et  du 
refroidissement.  Si  la  réaction  s'opère  spontané- 
ment, ce  qui  est  difficile,  ou  sous  l'influence  de 
boissons  excitantes  et  de  la  chaleur,  le  malade  est 
pris  d'une  violente  céphalalgie,  le  visage  s'allume, 
une  sueur  abondante  dont  l'odeur  indique  l'origine 
apparaît  bientôt. 

Les  signes  locaux,  fournis  par  l'examen  des 
parties,  viennent  confirmer  le  diagnostic.  Quand 
l'épanchement  s'est  fait  en  avant  du  ligament  de 
Garcassonne,  ce  qui  est  le  fait  presque  général,  le 
seul  d'après  M.  Gosselin,  il  apparaît  au  périnée  un 
gonflement  œdémateux  qui  gagne  bientôt  les 
bourses,  le  pénis,  les  aines.  Le  tissu  cellulaire  des 
bourses  étant  très-lâche,  celles-ci  acquièrent  quel- 
quefois un  volume  énorme  qui  peut  atteindre  celui 
de  la  tête  d'un  fœtus  à  terme. 

Mais  pour  peu  que  l'interventionMu  chirurgien 
se  soit  fait  tant  soit  peu  attendre,  le  mal  n'en  reste 
pas  là.  Les  parties  infiltrées  deviennent  doulou- 
reuses, une  rougeur  érysipélateuse  s'empare  des 
tissus,  qui  sont  plus  durs  à  la  pression  du  doigt. 
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Celle-ci,  du  reste,  détermine  une  crépitation  due 
au  développement  des  gaz  produits  parla  gangrène. 
Il  se  forme  d'ailleurs,  comme  dans  cette  dernière, 
des  phlyctènes  d'où  s'écoule  un  liquide  brun  et 
séreux.  Si  Ton  n'y  porte  pas  remède,  le  mal  fait  de 
nouveaux  progrès;  la  peau  gangrenée  se  détache,  le 
tissu  cellulaire,  est  éliminé  sous  forme  de  filaments 
blanchâtres  imbibés  de  pus  et  d'urine.  La  peau 
qui  enveloppe  les  bourses  étant  la  plus  mince,  se 
trouve  détruite  la  première  et  laisse  les  testicules  à 
découvert,  comme  on  le  voit  souvent. 

On  conçoit  quel  danger  font  courir  au  malade  de 
pareilles  lésions  ;  car,  si  on  peut  admirer  ici  plus 
peut-être  que  dans  toute  autre  affection  la  force 
réparatrice  de  la  nature,  qui  parvient  à  recouvrir 
de  bourgeons  charnus  ces  vastes  pertes  de  substan- 
ces, en  sorte  qu'une  fois  la  guérison  obtenue  on 
pourrait  à  peine  se  douter  de  ce  qu'elles  ont  été, 
il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'une  longue  suppura- 
tion, et  l'épuisement  qui  en  est  la  conséquence, 
menacent  continuellement  la  vie  du  malade. 

Malgré  l'aspect  pour  ainsi  dire  caractéristique 
que  présente,  même  au  début,  un  malade  atteint 
d'infiltration  d'urine,  il  est  certain  qu'au  premier 
abord  on  peut  confondre  cette  affection  avec  un 
phlegmon  diffus.  Mais  la  marche  du  phlegmon 
diffus  est  beaucoup  moins  rapide  que  celle  de  l'in- 
filtration urineuse,  qui  atteint  en  quelques  heures 
tout  son  développement. 

L'érysipèle  des  bourses  marche,  comme  l'infil- 
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tration  d'urine,  avec  une  extrême  rapidité,  puisque 
j'ai  vu  un  malade  en  mourir  en  trois  jours  ;  mais, 
même  alors,  les  bourses  n'atteignent  pas,  dans  le 
même  espace  de  temps,  un  volume  aussi  considé- 
rable que  dans  rinfiltration.  De  plus,  la  fièvre  pré- 
cède Tapparition  des  phénomènes  locaux,  ou,  au 
moins,  se  montre  en  même  temps.  M.  Gosselin,  au- 
quel nous  empruntons  ce  diagnostic,  conseille, 
pour  s'assurer  du  siège  exact  de  la  lésion  et  du 
gonflement  du  périnée,  de  faire  placer  le  malade 
dans  la  position  qu'il  occupe  dans  l'opération  de  la 
taille.  De  cette  façon,  la  tumeur  formée  par  l'épan- 
chement  d'urine  bombe  au  périnée  et  apparaît  dans 
toute  son  ampleur;  de  plus,  le  palper  peut  rendre 
compte  des  caractères  de  la  fluctuation.  Celle-ci, 
dans  l'infiltration  d'urine,  quoique  profonde,  est 
incontestable  et  semblable  à  celle  que  donnent  les 
,  collections  plus  voisines  de  l'urèthre  que  de  la 
peau,  et  qui  sont  formées  par  l'épanchement  d'u- 
rine et  le  mélange  de  ce  liquide  avec  le  pus. 

L'intervention  du  chirurgien  dans  l'infiltration 
d'urine  doit  être  aussi  prompte,  aussi  énergique 
que  possible  et  répondre  à  deux  indications  :  d'a- 
bord donner  issue  au  liquide  infiltré  et  l'empêcher 
de  s'étendre  plus  loin  ;  puis  rétablir  le  cours  régu- 
lier des  urines. 

De  quelle  façon  doit  être  pratiquée  l'incision 
dans  les  cas  d'infiltration  d'urine  ?  Les  uns  recom- 
mandent les  incisions  latérales  plus  ou  moins  nom- 
breuses sur  le  périnée  et  toutes  les  parties  infiltrées. 
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mais  ne  parlent  pas  de  Tutilité  d'une  incision  péri- 
néale  médiane,  allant  jusqu'au  point  de  Turèthre 
qui  a  été  lésé  ;  tandis  que  les  autres  insistent  sur 
l'importance  de  cette  incision.  L'utilité  d'incisions 
de  3  à  4  centimètres  de  longueur  sur  la  verge,  les 
bourses,  les  parois  abdominales  et  toutes  les  parties 
infiltrées  par  l'urine  n'est  pas  contestable.  Mais, 
en  outre,  nous  croyons  avec  M.  Guyon  que  la  pra- 
tique indiquée  par  Flaubert,  de  Rouen,  recom- 
mandée par  MM.  Gosselin  et  Voillemier,  et  qui 
consiste  à  inciser  sur  le  milieu  du  périnée,  et  au 
besoin  à  séparer  par  le  bistouri  les  deux  testicules, 
en  incisant  sur  le  raphé  scrotal,  quand  l'infiltration 
s'est  étendue  au  loin,  doit  être  préférée  ;  d'autant 
mieux  que  la  rupture  du  canal  se  fait  en  général 
au  niveau  de  la  portion  périnéale  de  l'urèthre,  que 
le  rétrécissement  siège  au  bulbe,  qu'il  siège  au  ni- 
veau de  la  partie  pelvienne  ou  même  au  méat.  Cette 
incision  offre,  en  outre,  l'avantage  de  ne  point  divi- 
ser l'artère  superficielle  du  périnée,  de  pénétrer 
facilement  dans  la  poche  urineuse,  toujours  atte- 
nante à  l'urèthre  et  située  sur  la  ligne  médiane; 
enfin  de  livrer  une  voie  plus  directe  et  plus  courte 
à  l'urine  qui  s'échappe  à  l'extérieur. 

Le  malade  étant  placé  comme  pour  l'opération 
de  la  taille,  on  pratique  sur  la  ligne  médiane  du  pé- 
rinée, sans  avoir  au  préalable  introduit  de  cathéter 
dans  l'urèthre,  une  incision,  qui,  dans  le  cas  d'in- 
filtration un  peu  étendue,  s'étend  du  scrotum  à 
l'anus»  empiétant  même  de  2  a  3  centimètres  sur 
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la  partie  postérieure  du  scrotum,  si  cet  organe  est 
envahi  parPinfiltration.  Il  faut  inciser  hardiment, 
mais  couche  par  couche,  d'abord  la  peau,  puis  le 
tissu  cellulaire  très-épaissi,  infiltré,  et  continuer 
sur  la  ligne  médiane,  jusqu'à  ce  qu'un  flot  de  li- 
quide purulent  et  urineux,  s'échappant  au  dehors, 
indique  que  Ton  a  incisé  l'aponévrose  superficielle 
et  que  l'on  est  parvenu  dans  la  poche  urineuse. 

11  est  souvent  utile  de  s'assurer  avec  le  doigt 
qu'on  est  bien  parvenu  dans  le  foyer  de  l'infiltra- 
tion, de  déchirer  les  brides  celluleuses  unissant 
les  parties  latérales  à  la  partie  médiane,  et  d'écarter 
les  lèvres  de  la  plaie. 

Une  fois  la  plaie  nettoyée,  on  y  applique  des  ca- 
taplasmes, on  y  fait  des  fomentations  émollientes, 
et  s'il  survient  du  frisson,  on  donne  des  sudorifi- 
ques,  du  thé  au  rhum  et  des  antipériodiques,  du 
sulfate  de  quinine. 

Pour  satisfaire  à  la  seconde  indication,  qui  con- 
siste à  rétablir  le  cours  régulier  de  l'urine,  il  est 
nécessaire  d'agir  sur  l'urèthre  au  moyen  du  cathé- 
lérisme.  Ici,  les  auteurs  diffèrent  aussi  bien  sur  le 
mode  opératoire  que  sur  l'époque  où  il  convient  de 
remplir  cette  indication.  Desault  et  Ghopart  con- 
seillent de  placer  une  sonde  dans  la  vessie  aussitôt 
après  ou  immédiatement  avant  l'incision  péri- 
néale;  Boyer,  Laugier,  MM.  Voillemier  etGosselin 
pensent  qu'il  n'est  pas  nécessaire  d'attendre  plus 
de  deux  à  huit  jours,  c'est-à-dire  le  dégorgement 
des  parties.  Enfin  une  autre  opinion,  et  c'est  celle 
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que  nous  adoptons,  émise  par  Flaubert,  admise 
par  M.  Guyon,  soutient  qu'il  ne  faut  pas  tenter  le 
cathétérisme,  dans  les  cas  d'infiltration  urineuse, 
avant  le  quinzième  et  même  le  trentième  jour  après 
l'incision  périnéale. 

C'est  qu'en  effet  le  mal  étant  fait  et  Turine  sor- 
tant avec  facilité  par  la  voie  artificielle,  il  n'existe 
aucune  indication  précise  d'intervenir.  Une  sonde 
placée  trop  tôt  dans  l'urèthre  après  l'incision  ne 
peut  qu'augmenter  l'inflammation  du  canal,  et 
amener  presque  certainement  la  destruction  des 
bords  de  la  plaie  uréthrale,  si  ce  n'est  même  la 
résorption  purulente,  sans  compter  qu'à  ce  mo- 
ment une  sonde  est  beaucoup  plus  difficile  à  intro- 
duire et  risque  bien  davantage  de  déchirer  les 
parties.  Il  ne  faut,  selon  M.  Guyon,  tenter  le  cathé- 
térisme  que  quand  les  incisions  sont  cicatrisées, 
que  toutes  les  portions  mortifiées  sont  éliminées, 
et  qu'il  ne  reste  plus  au  périnée  qu'une  ouverture 
insignifiante  livrant  passage  à  l'écoulement  de 
l'urine. 

Quant  au  procédé  opératoire  qu'il  conviendra 
d'adopter  pour  rétablir  le  cours  normal  des  urines, 
il  dépendra  de  l'état  du  canal,  de  l'étroitesse  du 
rétrécissement  et  de  son  ancienneté.  Si  la  coarcta- 
tion  n'est  pas  trop  serrée,  qu'elle  soit  facilement 
dilatable,  on  pourra  s'en  tenir  à  la  dilatation  tem- 
poraire progressive,  ou  au  moins  la  tenter.  Beau- 
coup plus  fréquemment  les  rétrécissements  com- 
pliqués d'infiltration  étant  les  moins  dilatables. 
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parce  qu'ils  sont  les  plus  anciens,  c'est  à  l'uréthro- 
tomîe  interne  par  la  méthode  de  Maisonneuve, 
dont  nous  avons  vu  le  peu  de  danger,  qu'il  faudra 
avoir  recours.  Dans  tous  les  cas,  on  devra  rejeter 
absolument  la  sonde  à  demeure.  Par  contre,  on 
pourra  recourir  au  cathétérisme  répété,  c'est-à-dire 
à  l'introduction  de  la  sonde,  chaque  fois  que  le 
malade  a  besoin  d'uriner.  Cette  méthode,  qui  exige 
la  présence  presque  continuelle  du  médecin  ou 
d'un  serviteur  habile,  à  moins  que  le  malade  ne 
soit  lui-même  très-habitué  à  se  passer  la  sonde,  a 
donné  d'excellents  résultats  à  MM.  Thompson  et 
Gosselin. 

Quand  le  calibre  du  canal  a  été  entièrement  ré- 
tabli par  l'un  des  procédés  que  nous  venons  d'in- 
diquer, en  sorte  qu'il  livre  un  large  passage  à 
l'urine,  on  ne  tarde  pas  à  voir  l'ouverture  périnéale 
se  fermer,  de  manière  que  souvent  il  ne  persiste 
pas  de  fistule. 


FISTULES  URINAIRES. 

Les  fistules  urinaires  sont  des  trajets  accidentels, 
en  forme  de  canal  communiquant  avec  l'urèthre, 
et  laissant  échapper  soit  des  produits  de  sécrétion 
morbide,  soit  des  liquides  qui  traversent  normale- 
ment ce  conduit  (Cocteau)  (1). 

Les  fistules  urinaires  peuvent  être  congénitales, 

(1)  Cocteau.  Thèse  d'agrég.  Paris,  1869. 
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comme  le  prouve  Tobservation  suivante,  rapportée 
dans  le  livre  de  Holmes  (1).  Il  s'agit  d'un  enfant 
dont  les  parties  étaient  parfaitement  conformées, 
et  chez  lequel  Turine  s'écoulait  naturellement. 
Mais  il  existait,  sur  différents  points  du  périnée, 
quatre  ouvertures  par  lesquelles  ce  liquide  s'échap- 
pait, en  formant  autant  de  jets  distincts,  ce  La  plus 
large  de  ces  ouvertures  était  située  sur  la  partie 
antérieure  du  périnée,  et  livrait  toujours  passage 
aux  urines  ;  la  plus  reculée  était  située  juste  au 
devant  de  l'anus.  J'essayai  d'introduire  un  instru- 
ment par  le  méat  ;  mais,  comme  je  ne  pus  y  réus- 
sir, et  qu'il  n'y  avait  pas  de  rétention  d'urine,  je 
remis  le  traitement  à  une  époque  ultérieure,  pen- 
sant que  les  parties  seraient  devenues  plus  larges. 
Cependant,  sur  ces  entrefaites,  le  petit  malade  fut 
pris  d'une  affection  commune  à  son  âge  et  mourut. 
A  l'autopsie,  je  reconnus  un  rétrécissement  tel  de 
la  portion  antérieure  de  l'urèthre  que,  quoique  ce 
canal  ait  dû  être  perméable,  puisqu'il  livrait  évi- 
demment passage  aux  urines,  il  me  fut  impossible 
de  démontrer  sa  perméabilité.  Le  plus  large  des 
trajets  fistuleux  aboutissait  près  du  bulbe,  direc- 
tement à  l'urèthre,  et  s'ouvrait  dans  la  vessie,  si 
bien  qu'il  aurait  pu  passer  pour  la  véritable  conti- 
nuation de  Turèthre.  Les  trois  autres  trajets  fistu- 
leux, plus  petits,  paraissaient  être  autant  de  bran- 
ches du  trajet  principal  plutôt  que  des  canaux 

(1)  Holmes,  Maladies  chirurg,  des  enfants,  Trad»  Larcher. 
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indépendants.  11  me  fut  impossible  de  les  suivre 
jusque  dans  la  vessie,  mais  on  les  voyait  se  prolon- 
ger, dans  sa  direction,  sous  la  peau.  » 

Les  fistules  urinaires  congénitales  se  rencontrent 
plus  souvent  dans  la  région  membraneuse,  à  cause, 
selon  I.-G.  Saint-Hilaire,  de  la  communication  qui 
existe  chez  Tembryon  entre  Tappareil  urinaire  et 
le  rectum.' 

Si  on  est  exposé  à  rencontrer  des  fistules  uri- 
naires congénitales,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que 
ce  sont  là  des  cas  tout  à  fait  exceptionnels,  et  que 
c'est  ordinairement  chez  l'adulte  et  les  vieillards 
qu'on  les  observe. 

Du  reste,  les  fistules  urinaires  offrent  des  carac- 
tères différentiels  bien  marqués,  suivant  les  points 
de  l'urèthre  sur  lesquels  on  les  rencontre,  et  on 
peut  les  distinguer,  sous  ce  rapport,  en  fistules  de 
la  portion  libre  de  Turèthré  ou  fistules  péniennes,  et 
fistules  de  la  partie  postérieure  de  ce  canal.  Mais  celles- 
ci  offrent  à  leur  tour  des  différences  assez  tran- 
chées, suivant  qu'elles  s'ouvrent  au  périnée,  aux 
bourses  ou  dans  le  rectum  ;  aussi  doit-on  distinguer 
deux  espèces  de  fistules  de  la  partie  postérieure  : 
les  fistules  uréthro^périnéales  et  scrotalesy  et  les  fistu- 
les uréthro^rectales . 

Un  coup  d'œil  jeté  sur  la  manière  d'être  de  ces 
diverses  fistules  suffira  pour  justifier  la  division  que 
nous  venons  d'établir.  Que  voyons-nous,  en  effet? 
Dans  la  région  pénienne,  des  fistules,  généralement 
en  petit  nombre  et  produisant  peu  de  désordres. 


460  MALADIES  DE  L'URÈTHRE. 

mais  difficiles  à  guérir  ;  dans  la  partie  postérieure, 
au  contraire,  fistules  ordinairement  nombreuses, 
imprimant  aux  tissus  des  changements  considéra- 
bles, mais,  par  contre,  d'une  guérison  facile  (1). 
Quand  la  fistule  vient  s'ouvrir  dans  le  rectum,  la 
difficulté  de  la  guérison  reparaît;  mais  il  existe 
d'autres  caractères  que  nous  examinerons  plus  loin, 
et  qui  impriment  à  ces  fistules  un  aspect  particulier, 
justifiant  la  distinction  que  nous  avons  admise. 

Fistules  uréthro^ectales.  —  Les  fistules  uréthro- 
rectales  peuvent,  comme  les  fistules  des  autres 
parties  de  Turèthre,  être  le  résultat  des  maladies 
précédemment  décrites  :  abcès  urineux,  infiltration 
urineuse,  blessures  de  Turèthre  ;  cependant,  elles 
paraissent  plus  souvent  encore  être  le  résultat  de 
la  taille.  Autrefois,  la  taille  vésico-rectale  de  Sanson 
laissait  presque  toujours  après  elle  une  fistule,  fai- 
sant communiquer  soit  Turèthre,  soit  la  vessie  avec 
le  rectum  ou  le  périnée.  De  nos  jours,  la  taille  pré- 
rectale  n'est  pas  à  l'abri  du  reproche  adressé  à  la 
taille  par  la  méthode  de  Sanson,  et,  au  dire  de 
Dolbeau,  il  persiste  quatre  fois  des  fistules  sur  cinq 
opérations.  Cette  fistule  peut,  d'ailleurs,  être  la 
conséquence  du  décollement  des  tissus  et  de  la 
suppuration  qui  en  est  la  conséquence,  ou  bien 
elle  résulte  d'une  blessure  du  rectum  pendant 
l'opération.  Cette  blessure  du  rectum  n'est  pas 
toujours  la  conséquence  de  la  taille  prérectale, 
mais  on  Ta  vue  aussi  se  produire  dans  la  taille  la- 

(!)  Cocteau.  Loo»  ait 
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térale,  quand  on  n'avait  pas  eu  soin  de  faire  vider 
le  rectum  avant  l'opération.  Cette  blessure  du  rec- 
tum  pendant  la  taille  a  été  regardée  par  quelques 
chirurgiens  comme  assez  sérieuse  pour  les  enga- 
ger, quand  elle  se  produisait,  à  suspendre  Topéra- 
tîon  et  à  en  remettre  la  continuation  jusqu'après 
la  guérison  complète  de  la  blessure  consécutive  à 
à  cet  accident. 

Les  fistules  uréthro-rectales  peuvent  être  aussi 
la  conséquence  de  la  sortie  spontanée  d'une  pierre, 
qui,  engagée  dans  Turèthre,  a  fini  par  ulcérer  les 
tissus.  Elles  peuvent  survenir  à  la  suite  de  l'ouver- 
ture spontanée  ou  volontaire  d'un  abcès  de  la  pros- 
tate ou  bien  d'une  fausse  route,  conséquence  de 
l'arrivée  de  la  sonde  dans  le  rectum.  Plus  souvent, 
peut-être,  les  fistules  uréthro-rectales  sont  le 
résultat  d'une  ulcération  tuberculeuse  de  la  pros- 
tate. 

Dans  quelques  cas  très-rares  on  a  vu  des  fistules 
uréthro-rectales  être  le  produit  d'une  plaie  par 
arme  à  feu. 

Les  fistules  uréthro-rectales  n'ont  ordinairement 
que  deux  orifices,  l'un  qui  s'ouvre  dans  l'urèthre, 
l'autre  dans  le  rectum.  Le  premier  est  étroit  et 
ordinairement  plus  élevé  que  l'orifice  rectal  ou  pos- 
térieur. Parfois  le  trajet,  en  partant  de  l'urèthre, 
se  bifurque,  en  sorte  qu'une  des  branches  gagne 
l'intestin,  tandis  que  l'autre  va  s'ouvrir  au  pé- 
rinée (1).    • 

(I)  Cocteau.  Des  fistules  urinaires.  Thèse  d'agrég.  Paris,  i869. 
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L'obliquité  du  trajet  fistuleux  permet  aux  urines 
de  passer  facilement  d'un  organe  dans  Tautre.  Ce 
passage  est,  bien  entendu,  intermittent  et  n'a  lieu 
qu'au  moment  de  la  miction.  Cette  intermittence 
est  considérée  par  beaucoup  d'auteurs  comme  un 
signe  certain  de  la  non*communication  de  la  fistule 
avec  la  vessie.  Cependant,  quoique  ce  signe  ne  soit 
pas  sans  valeur,  il  n'a  rien  d'absolu,  et  souvent 
une  fistule  communique  avec  le  corps  de  la  vessie, 
sans  pour  cela  livrer  continuellement  passage  au 
liquide  qui  y  est  contenu. 

L'orifice  de  la  fistule  dans  le  rectum  peut  être 
reconnu  de  deux  manières  :  par  le  toucher  et  par 
la  vue.  Si  vous  introduisez  le  doigt  dans  le  rectum, 
vous  reconnaissez  facilement  une  dépression  plus 
ou  moins  étendue,  entourée  de  callosités  et  d'indu- 
rations plus  ou  moins  saillantes  et  résistantes.  Si, 
au  lieu  du  doigt,  vous  introduisez  dans  le  rectum 
un  spéculum  de  Syms,  vous  pourrez  apercevoir, 
au  milieu  des  replis  de  la  muqueuse,  un  cul-de-sac 
entouré  de  ces  callosités  et  de  ces  duretés  que  vous 
avez  senties  tout  à  l'heure;  callosités  et  duretés 
semblables  à  celles  qui  existent  dans  la  fistule  à 
l'anus. 

De  plus,  vous  constatez  que  les  parties  exté- 
rieures, le  haut  des  cuisses,  les  fesses,  sont  rouges, 
excoriées  et  irritées  par  le  contact  de  l'urine  (1). 

Les  symptômes  auxquels  donnent  lieu  les  fistules 
uréthro-rectales  consistent  dans  l'écoulement  in- 

(1)  Cocteau.  Loc.  cit. 
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termittent  de  Turine  et  celui  de  matières  stercorales, 
et  de  gaz  par  le  méat.  Ainsi  Bégin  a  vu  un  os  sortir 
par  Furèthre  quelques  jours  après  avoir  été  avalé. 

L^existence  d'une  fistule  est  toujours  assez  facile 
à  constater,  mais  on  ne  peut  souvent  en  reconnaître 
aussi  facilement  le  siège.  Pour  y  arriver,  il  faut 
avoir  recours  à  Fexamen  direct.  Pour  le  pratiquer, 
on  introduit  une  sonde  dans  Furèthre  en  même 
temps  qu'un  stylet  droit  ou  courbé,  selon  qu'il  est 
nécessaire,  dans  l'ouverture  rectale  ;  la  rencontre 
des  deux  instruments  donne  sur  la  nature  de  la 
lésion  des  notions  exactes.  Si  les  deux  instruments 
ne  parviennent  pas  à  se  toucher,  la  profondeur  à 
laquelle  on  peut  pousser  le  stylet,  et  l'épaisseur  des 
tissus  qui  le  sépare  de  la  sonde  indiquent  le  plus 
souvent  d'une  manière  suffisante  à  quelle  sorte  de 
fistule  on  a  affaire. 

L'endoscope  a  rendu,  dans  les  cas  dont  nous 
nous  occupons,  de  véritables  services,  en  permet- 
tant de  trouver  l'orifice  uréthral.  Le  traitement  des 
fistules  uréthro-rectales  consiste  : 

1*  A*  dilater  l'urèthre  ; 

2''  A  empêcher  le  contact  du  liquide  avec  le 
trajet; 

3"*  A  provoquer  directement  l'oblitération  de  la 
fistule. 

1°  Pour  dilater  l'urèthre,  on  aura  recours,  sui- 
vant les  cas,  à  la  dilatation  temporaire  ou  à  la  dila- 
tation permanente,  et  quelquefois  même  à  l'uré- 
throtomie  interne.  Le  choix  de  la  méthode  dépendra 
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de  l'état  des  parties  et  de  la  sensibilité  du  canal.  Il 
est  certain,  d'ailleurs,  que  la  dernière  de  ces  opé- 
rations, qui  est  assurément  la  plus  délicate,  est 
souvent  celle  qui  donne  ici  les  meilleurs  et  les  plus 
prompts  résultats. 

t""  D'un  autre  côté,  une  fois  le  canal  dilaté,  soit 
par  un  procédé,  soit  par  un  autre,  il  sera  nécessaire 
de  détourner  Turine  de  sa  route  anormale  ;  car,  si 
on  y  parvient,  les  tissus,  qui  ne  sont  plus  irrités 
par  le  passage  incessant  d'un  liquide  excitant  au 
plus  haut  degré,  ne  tardent  souvent  pas  à  repren- 
dre leur  souplesse  normale. 

3""  11  n'est  pas  tout  à  fait  aussi  facile,  tant  s'en 
faut,  de  remplir  la  troisième  condition.  Pour  y  ar- 
river, on  a  essayé  de  cautériser  Forifice  rectal  de 
la  fistule  avec  le  crayon  de  nitrate  d'argent,  un  fil 
de  fer  rougi  au  feu  ou  par  un  courant  galvanique, 
mais  sans  obtenir  de  bien  merveilleux  résultats. 

Aussi  on  a  eu  recours  à  d'autres  moyens  ;  c'est 
ainsi  qu'on  a  introduit  dans  le  rectum  une  canule 
à  chemise  qu'on  bourrait  de  charpie  pour  rappro- 
cher les  parois  de  la  fistule  en  même  temps  que  les 
matières  stercorales  passaient  par  le  conduit  de  la 
canule. 

On  a  eu  recours  aussi,  mais  sans  succès,  à  la  su- 
ture de  l'orifice  rectal. 

Ast.  Cooper  a  pu  guérir  un  malade  par  le  pro- 
cédé suivant  :  «  Après  avoir  placé  un  cathéter  dans 
la  vessie,  j'introduisis,  dit-il,  le  doigt  dans  le  rec- 
tum, et  j'incisai,  comme  pour  l'opération  de  la 


FISTULES  UBINAIRES.  465 

taillé,  sur  le  côté  gauche  du  raphé,  jusqu'à  sentir 
la  sonde  au  travers  du  bulbe.  Je  plongeai  alors  le 
couteau  à  deux  tranchants  dans  le  périnée,  entre 
la  prostate  et  le  rectum,  ayant  Tintention  de  divi- 
ser la  communication  fistuleuse  existant  entre 
Turèthre  et  Fintestin.  Une  mèche  de  charpie  fut  in- 
troduite dans  la  plaie  et  un  cataplasme  appliqué 
par-dessus.  Lorsque  la  charpie  fut  retirée,  on  s'a- 
perçut que  l'urine  coulait  à  travers  l'ouverture 
pratiquée  dans  le  périnée.  L'ouverture  fistuleuse 
du  re3ium  se  ferma  graduellement,  et  celle  du 
périnée  se  cicatrisa  ensuite  promptement.  Dès  lors 
l'urine  reprit  entièrement  son  cours  normal  (1).  » 

Desault  ouvrait  au  moyen  du  bistouri  une  large 
voie  aux  matières  intestinales.  Pour  cela,  il  incisait 
le  sphincter  externe,  l'anus  et  le  rectum  jusqu'à 
Torifice  fistuleux,  et  pansait  avec  de  grosses  mèches 
de  charpie. 

Si  la  fistule  s'ouvre  à  la  fois  dans  le  rectum  et 
au  périnée,  oh  se  sert  de  ce  dernier  orifice  pour 
introduire  jusque  dans  l'intestin  une  sonde  canne- 
lée sur  laquelle  on  conduit  un  bistouri  qui  tranche 
tous  les  tissus  jusqu'au  rectum,  comme  dans  la  fis- 
tule anale.  Cette  opération,  qui  n'est  pas  inoffen- 
sive,  livre  un  passage  facile  aux  matières  sterco- 
rales  et  a  parfois  été  de  quelque  utilité  pour  les 
malades. 

Je  ne  m'arrêterai  pas  ici  aux  fistules  uréthro- 
rectales  d'origine  tuberculeuse;  on  trouvera  sur 

(1)  Cocteau.  Lqc»  cU^ 

H,  Picard.  ^30 


ce  sujet  des  dojinées  suffisantes  dans  mon  Trâità 
des  maladies  de  la  prostate  (1). 

Fistules  uréthrO'pèrinéaies  et  scrutâmes.  —  Gomme 
les  précédentes,  ces  fistules  peuvent  être  la  consé^ 
quence  de  la  taille,  soit  médiane,  soit  latérale,  soit 
prërectale  ;  mais  c'est  assurément  bien  plus  souvent 
un  abcès  urineux  ou  une  infiltration  urinBuse, 
spontanée  ou  consécutive  à  iin  traumatisme,  qui 
lui  donne  naissance.  On  Ta  vue  survenir  aussi  à  la 
suite  d'abcès  stercoraux.  Enfin,  en  dehors  des  di- 
verses espèces  de  taille,  les  opérations  pratiquées 
sur  le  périnée  lui  donnent  souvent  naissance; 
telles  sont  la  boutonnière,  Turéthrotomie  externe, 
Fextraction  artificielle  des  calculs  ou  leur  expul- 
sion spontanée.  * 

Contrairement  aux  précédentes,  les  fistules  uré- 
thro*périnéales  et  scrotales  offrent  ordinairement 
plusieurs  orifices  soit  extérieurs,  soit  intérieurs. 
L'orifice  interne  s'ouvre  le  plus  souvent  en  arrière 
d'une  coarctation  de  l'urèthre  ;  d'où  la  difficulté 
d'arriver  jusqu'à  lui  avec  la  sonde;  parfois  cet  ori* 
fice  est  situé  en  avant  du  rétrécissement. 

L'ouverture  postérieure,  souvent  multiple,  est 
quelquefois  unique;  tantôt  alors  c'est  sa  disposition 
primitive  ;  tantôt,  au  contraire,  elle  résulte  de  la 
réunion  en  un  seul  de  plusieurs  pertuis  réunis  par 
ulcération.  Quoi  qu'il  en  soit,  cet  orifice  est  le  plus 
souvent  large  et  évasé,  à  bords  irréguliers  et  obli- 

(1)  H.  Picard«  Traité  des  fhaladks  de  laprçiêiati,  Paiii,  1877é 
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queà  d'arrière  en  avants  ou  perpendiculaire  aux 
parois  de  Turèthre.  • 

Les  orifices  cutanés,  presque  toujours  multiples, 
et  quelquefois  si  nombreux  que  Civiale  en  a  compté 
jus<|u'à  Ginquante*'deux,  sont  souvent  fort  éloignés 
de  rurèthte.  C'est  ainsi  que  si  le  plus  fréquem- 
ment on  les  rencolntre  au  périnée  et  au  scrotum,  il 
n'est  pas  rare  d'en  voir  aux  aines^  aux  cuisses,  au 
genou,  au  grand  trochanter,  aux  lombes  et  au-des- 
sus du  pubis. 

L'orifice  externe  des  fistules  dont  nous  nous  oc- 
cupons est  ordinairement  caché  sous  un  repli,  un 
froncement  de  la  peau.  Celle-ci  peut  avoir  conservé 
son  aspect  normal,  mais  quelquefois  elle  est  recou- 
verte de  végétations.  Parfois  les  orifices  sont  éloi- 
gnée les  uns  des  autres,  et  la  peau  est  alors  plus 
saine  ;  parfois,  au  contraire,  on  les  voit  se  réunir 
et  s'ouvrir  sur  une  masse  végétante. 

La  largeur  de  l'orifice  cutané  est  variable,  quel- 
quefois il  laisse  à  peine  pénétrer  une  soie  de  san- 
glier ;  d'autres  fois,  il  admet  facilement  le  bec  d'une 
sonde. 

Le  trajet,  ordinairement  irrégulier,  est  muni 
d'orifices  qui  donnent  entrée  dans  des  diverticu- 
lums  terminés  en  culs-de^sac,  dans  des  abcès  ou 
dans  des  poches  urineuses.  La  membrane  qui  ta^ 
pisse  le  trajet  des  fistules  diffère  suivant  que  celleS'^ 
ci  sont  directes  ou  sinueuses  :  dans  le  premier  ca?^ 
elle  est  lisse,  dans  le  second,  fongueuse  et  sécrète, 
dan§  l^un  comme  dans  Tautre^  un  liquide  puriforme , 
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Quelquefois  le  trajet  des  fistules  est  sensible  à 
Textérieur,  sous  forme  d'un  cordon  dur  qui,  de 
Torifice  de  Tune  d'elles,  se  rend  à  Purèthre. 

L'urine  sort  quelquefois  tout  entière  par  la  fis- 
tule, d'autres  fois  elle  n'en  laisse  sortir  que  très- 
peu.  Ce  résultat  dépend  à  la  fois  et  de  la  largeur 
plus  ou  moins  grande  de  la  fistule  et  du  rétrécis- 
sement plus  ou  moins  étroit  du  canal. 

L'induration  du  tissu  semble  la  conséquence  de 
Técoulement  lent  de  l'urine  à  travers  les  fistules. 
Alors,  en  effet,  contrairement  à  ce  qui  a  lieu  quand 
l'urine  envahit  les  tissus  en  grande  quantité,  elle 
ne  les  mortifie  pas,  mais  les  irrite,  les  enflamme, 
en  sorte  qu'il  se  dépose  dans  le  trajet  anormal  de 
la  lymphe  plastique  qui  à  la  vérité  les  préserve  du 
sphacèle,  mais  les  indure  en  même  temps  et  leur 
enlève  toute  leur  souplesse.  Dans  certains  cas,  cette 
induration  n'est  pas  diffuse  ;  mais,  comme  l'a  vu 
M.  Voillemier,  elle  donne  naissance  à  de  véritables 
tumeurs  séparées  ayant  l'apparence  des  myomes. 
Si  l'induration  peut  être  regardée  comme  un  résul- 
tat heureux,  puisqu'elle  constitue  un  préservatif 
contre  l'envahissement  général  des  tissus  par  l'u- 
rine, elle  offre,  par  contre,  cet  inconvénient  de  ne 
pas  disparaître  toujours  avec  facilité,  en  sorte  que, 
le  trajet  du  canal  rétabli,  elle  persiste  et  continue 
à  fournir  des  liquides  putrides  et  du-  pus,  si  bien 
qu'il  faut  s'attaquer  à  la  fistule  elle-même  pour  la 
guérir. 

Les  fistules  sont  souvent  compliquées  par  la  pré- 
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sence  d'un  corps  étranger,  soit  un  fragment  de 
sonde,  soit  un  séquestre,  soit  une  balle  ;  mais  bien 
plus  souvent,  ce  sont  dés  calculs  qu'on  rencontre 
dans  leur  trajet.  Ces  calculs,  on  admet  aujourd'hui 
qu'ils  viennent  de  la  vessie  ou  delà  prostate;  mais  je 
ne  vois  rien  qui  puisse  s'opposer  à  ce  qu'ils  prennent 
naissance  sur  place,  une  urine  primitivement  ou 
secondairement  alcaline  pouvant  très-bien  déposer 
des  phosphates  dans  leur  intérieur.  On  a  vu  dans 
un  cas  des  pierres,  formées  de  l'une  de  ces  deux 
manières,  sortir  au  nombre  de  sept  par  une  fistule 
dont  l'orifice  s'ouvrait  dans  la  cuisse.  Quand  ce 
sont  des  portions  osseuses  que  l'on  rencontre  dans 
les  fistules,  elles  proviennent  souvent  d'une  frac- 
ture ou  d'une  carie  des  branches  ascendantes  de 
l'ischion  ou  descendantes  du  pubis. 

Les  symptômes  auxquels  donnent  lieu  les  fistules 
uréthro  -  scrotales  ou  périnéales  se  rapprochent 
beaucoup  par  leurs  caractères  de  ceux  des  fistules 
uréthro-rectales.  Pendant  la  miction,  l'urine  s'é- 
chappe en  partie  par  le  méat,  en  partie  par  les  ori- 
fices anormaux,  teintôt  presque  entièrement,  tantôt 
seulement  goutte  à  goutte  ;  parfois  le  malade  rend 
ses  urines  comme  à  travers  une  pomme  d'arrosoir, 
et  il  n'est  pas  rare  qu'il  soit  forcé  de  s'accroupir 
comme  une  femme  pour  satisfaire  au  besoin  d'u- 
riner. 

Dans  la  plupart  des  cas,  il  est  facile  de  recon- 
naître l'affection  ;  mais  quand  l'urine  ne  s'échappe 
pas  en  grande  quantité  par  les  fistules,  ou  qu'elle 
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est  mêlée  à  des  liquides  morbides,  on  peut  être  em- 
barrassé; Todeur  de  la  sécrétion  peut  alors  servir  de 
guide.  Diffenbach  conseillait  de  serrer  le  méat  au 
moment  de  la  miction  pour  que  Turine  fût  forcée 
de  sortir  par  les  fistules  ;  mais,  outre  que  ce  n'est 
pas  là  un  moyen  très-efficace,  il  expose  à  la  rupture 
de  Turèthre.  Par  contre,  on  a  conseillé  d'injecter 
par  les  fistules  un  liquide  coloré  dont  le  retour  par 
le  méat  donnerait  la  certitude  de  Texistence  d'une 
fistule  ;  malheureusement  ce  n'est  pas  là  non  plus 
un  moyen  d'une  efficacité  certaine,  car  le  liquide, 
quoique  habilement  injecté,  ne  parvient  pas  tou- 
jours à  traverser  les  sinuosités  du  trajet  anormal. 
La  constatation  du  cordon  ligamenteux,  dont  nous 
avons  parlé  tout  à  l'heure,  a  beaucoup  plus  d'im^ 
portance.  Mais  c'est  surtout  à  l'exploration  directe 
au  moyen  du  stylet  et  de  la  sonde  qu'on  devra  avoir 
recours.  Pour  cela,  comme  dans  le  cas  précédent, 
un  cathéter  étant  poussé  dans  le  ranal,  on  intro« 
duira  par  l'une  des  fistules  un  stylet  droit  ou  re- 
courbé ;  si  les  deux  instruments  arrivent  au  con** 
tact,  il  n'y  aura  pas  de  doute  ;  si,  au  contraire, 
une  certaine  épaisseur  de  tissu  les  sépare,  la  direc^ 
tion  du  stylet  suffira  pour  indiquer  la  nature  de 
la  lésion. 

Un  orifice  fistuleux  du  pourtour  de  l'anus  pour* 
raît  être  pris  pour  celui  d'une  fistule  urineuse; 
mais  la  sortie  des  gaz  et  des  matières  fécales  ne 
tardera  pas  à  en  faire  connaître  rorigine.  D'ail'* 
leurs,  le  toucher  rectal,  coinbinéayea  l'exploration 
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au  moyen  dti  st^iet^  ne  permettra  pas  de  confondre 
une  fistule  à  Tanus  arec  une  fistule  urineuse. 

S'il  existe  une  fistule  osseuse,  le  pus  n'aura  ni 
Todeur  de  Turine,  ni  celle  des  matières  fécales,  et, 
de  plus,  le  stylet  introduit  dans  le  trajet  donnera  la 
sensation  particulière  et  facilement  reconnaissable 
de  cet  instrument  avec  le  système  osseux. 

Les  fistules  urinaires  scrotales  et  périnéales  sont 
surtout  difficiles  à  guérir  chez  les  vieillards  et  chez 
les  gens  affaiblis,  d'autant  plus  que  la  suppuration 
dont  elles  sont  la  cause  empêche  ces  malheureux 
de  se  relever  et  de  revenir  à  la  santé. 

Comme  pour  les  précédentes,  le  traitement  con- 
sistera : 

l*'  A  dilater  l'urèthre  et  à  lui  rendre  sa  souplesse  ; 

2*»  A  empêcher  l'urine  d'arriver  dans  les  trajets 
anormaux; 

3*  A  modifier  les  surfaces  de  ces  trajets  en  les. 
rendant  propres  à  la  cicatrisation  ; 

La  première  condition  peut  être  remplie  de  di- 
verses manières. 

•  Sonde  à  demeure.  —  Autrefois  on  employait  beau* 
coup  la  sonde  à  demeure;  c'était  la  méthode  de 
J.-L.  Petit,  Desault,  Chopart,  Hunter.  C'est  qu'en  ' 
effet,  la  sonde  à  demeure,  en  détournant  les  urines 
des  trajets  anormaux,  remplit. en  même  temps  les  ^ 
trois  conditions  que  nécessite  la  guérison  des  fis- 
tules. Elle  dilate  l'urèthre,  empêche  l'urine  d'arri- 
ver  dans  les  trajets  anormaux,  et,  par  suite,  ceux-ci^ 
tf  étant  plus  semmis  à  l'action  du  liquide  irritant,  ^ 
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se  modifient^  reprennent  leur  souplesse^  en  sorte 
que  bien  souvent  leurs  parois,  ne  fournissant  plus 
de  produits  morbides,  finissent  par  s'accoler  et 
boucher  leurs  orifices. 

Les  chirurgiens  que  je  viens  de  nommer  ont  tous 
obtenu  des  succès  par  cette  méthode.  Un  point 
important,  c'est  de  ne  pas  perdre  patience  et  de  ne 
pas  retirer  la  sonde  trop  tôt.  Mais  là  est  justement 
le  point  difficile,  car  si,  d'un  autre  côté,  on  laisse 
la  sonde  trop  longtemps  en  place,  il  peut  se  faire 
que  l'irritation  causée  par  sa  présence  empêche 
l'oblitération  de  la  fistule.  Boyer  raconte  l'histoire 
d'un  malade  qui,  ayant  été  traité  pendant  onze 
mois  par  les  sondes  à  demeure,  ne  vit  sa  fistule  se 
fermer  qu'après  avoir  enlevé  sa  sonde  pendant  un 
voyage  qu'il  fit  à  Paris. 

De  nos  jours,  les  sondes  à  demeure  sont  à  peu 
près  abandonnées,  et  les  chirurgiens,  sans  les  reje- 
ter complètement,  n'en  conseillent  du  moins  plus 
l'usage.  Cependant,  M.  Voillemier  ne  partage  pas 
cet  avis,  et,  d'après  lui,  c'est  encore  à  ce  mode  de 
traitement  qu'il  faudrait  tout  d'abord  avoir  re- 
cours. A  l'appui  de  son  opinion,  M.  Voillemier 
cite  l'histoire  d'un  malade  qu'il  a  guéri  par  ce 
moyen  en  quatorze  mois  de  cinq  orifices  fistuleux 
du  périnée. 

Il  est  bien  entendu  que  s'il  existait  quelque  cla- 
pier purulent  ou  quelque  corps  étranger  suscep-. 
tible  d'entretenir  la  suppuration  ou  seulement 
l'irritation  dans  le  trajet  fistuleux,  il  faudrait  au- 
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vpîr  Tabcès  avec  le  bistouri  et  retirer  le  corps 
étranger  au  moyen  de  la  pince. 

Dans  certaines  circonstances,  Furèthre  étant  fort 
irritable  et  susceptible,  si  la  sonde  provoquait  de  la 
cystite,  soit  du  corps,  soit  du  col  de  la  vessie,  on 
pourrait  rendre  au  canal  son  calibre  normal  au 
moyen  de  Turéthrotomie  interne. 

Quand  les  tissus  sont  très-durs,  gonflés,  végé- 
tants, ne  constituant  plus  qu'une  masse  informe, 
comme  on  le  voit  encore  assez  souvent,  il  est  évi- 
dent que  la  sonde  à  demeure  ou  même  Turéthro- 
tomie  interne,  quoique  détournant  le  cours  de 
Turine,  ne  suffisent  pas  à  rendre  aux  tissus  leur 
souplesse  normale,  et  qu'il  faut  avoir  recours,  pour 
cela,  à  d^autres  moyens;  ce  sont:  l''  Y  incision; 
2"  Vexdsion;  3"*  la  cautérisation. 

Incision.  —  Elle  consiste  à  introduire  une  sonde 
ou  un  stylet  cannelé  aussi  loin  que  possible  dans 
la  fistule  ;  puis,  la  tenant  solidement,  à  glisser  un 
bistouri  jusqu'au  fond  de  la  cannelure,  et  à  faire 
une  incision  ayant  sa  base  à  la  peau. 

La  section  des  tissus  est  généralement  dure; 
l'aspect  de  ceux-ci  est  lardacé,  blanchâtre  ;  l'écou- 
lement de  sang  peu  considérable,  car  ces  tissus  ont 
une  vitalité  bien  moindre  qu'à  l'état  normal.  L'in- 
cision a  justement  pour  effet  de  leur  rendre  de  la 
vie.  Us  s'enflamment  bientôt;  en  effet,  des  vaisseaux 
y  naissent  qui  absorbent  la  lymphe  plastique  épan- 
chée, en  sorte  que  ces  tissus,  d'abord  si  durs,  se 
ramollissent,  qu'il  s'y  montre  des  bourgeons  char- 
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nus  qui  bientôt  s'accolent  les  uns  aux  autres,  et  ne 
tardent  pas,  en  se  cicatrisant,  à  fermer  les  orifiees 
et  les  trajets  fistuleux.  Quand  il  y  a  plusieurs  tra- 
jets fistuleux,  M.  Yoillemier  conseille  de  n'inciser 
que  le  principal. 

Excision.  -^  Plus  radicale  que  Tincision,  cette 
opération  consiste  à  enlever  tout  ou  partie  des  cal- 
losités entourant  les  fistules.  Elle  n'est  plus  em- 
ployée aujourd'hui,  tant  à  cause  des  dan^rs 
qu'elle  peut  présenter,  que  de  la  perte  de  substance 
qu'elle  occasionne  et  qui  peut  éprouver  une  diffî- 
culte  presque  insurmontable  à  se  réparer. 

Cautérigation.  -^  La  cautérisation  des  fistules  uri- 
naires  est  une  fort  ancienne  méthode.  Pour  l'ap- 
pliquer, les  anciens  chirurgiens  se  servaient  d'e»- 
charrotiques  plus  ou  moins  compliqués  et  difficiles 
à  manier.  De  nos  jours,  ces  composés  plus  ou  moins 
bizarres  ont  été  abandonnés^  et  on  n'a  plus  recours* 
qu'au  nitrate  d'argent,  au  caustique  de  Filhos,  au 
cautère  actuel^  à  la  galvanocaustique.  Ces  divers 
agents  ne  doivent  être  employés  que  contre  le» 
fistules  rebelles.  Leur  mode  d'application  est  sim- 
ple. Le  nitrate  d'argent  est  introduit  sous  forme  de 
tige  plus  ou  moins  amincie,  et  laissé  un  temps^ 
variable,  selon  l'effet  à  produire,  dans  le  trajet  fistu* 
leux.  Si  on  trouvait  le  nitrate  d'argent  solide  trop 
énergique,  rien  ne  s'opposerait  à  l'emploi  d^une 
solution  aqueuse  de  ce  sel  plus  ou  moins  concentrée 
qu'on  injecterait  dans  le  trajet  fistuleux.  A  la  place 
de  cette  solution,  on  pourrait,  comme  on  l'a  fait 
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quelquefôiSi  se  servir  de  teinture  d'iode  plus  du 
moins  étendue  ;  peut-être  obtiendrait-on  avec  cet 
agent  une  modification  plus  ou  moins  avantageuse 
des  trajets  fistuleux. 

Le  caustique  Filhos  devrait  être  mis  en  usage  de 
la  même  manière  que  le  nitrate  d'argent;  on  en 
taillerait  un  bâton,  qu'on  amincirait  autant  que  pos- 
sible de  manière  à  ce  qu'il  puisse  pénétrer  dans  le 
conduit  fistuleux, 

11  est  bien  entendu  que,  pour  faciliter  l'applica- 
tion du  nitrate  d'argent  solide^  comme  celle  du 
caustique  Filhos,  il  pourra  être  nécessaire  de  dé-* 
brider  les  fistules;  de  cette  façon  on  arrivera 
bien  plus  facilement  à  en  toucher  et  à  en  modifier 
toutes  les  parties. 

Il  faudra  toujours  avoir  recours  au  débridement 
préalable  dans  la  cautérisation  avec  le  cautère  ac*^ 
tuel.  Bonnet,  de  Lyon,  qui  s'est  beaucoup  servi  de 
cette  méthode,  réunissait  toutes  les  fistules  par  des 
incisions  convergentes  en  un  point,  et  ne  craignait 
pas,  une  fois  les  artères  volumineuses  liées  et  une 
sonde  introduite  dans  l'urèthre,  d'éteindre  huit  à^ 
dix  fers  rouges  dans  la  plaie. 

Quoique,  au  dire  de  ses  élèves,  une  pareille  mé- 
thode ait  donné  des  résultats  satisfaisants,  il  ne 
faudrait  pas  la  suivre  dans  toute  sa  rigueur.  C'est 
une  modification  et  non  une  mortification  des  tissus 
qu'il  s'agit  d'obtenir,  afin  que,  ceux-ci  s'enflam- 
mant,  il  en  résulte  une  absorption  des  callosités  ; 
aussi,,  quand  on  aura  touché  les  tissus  de  manière 
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à  y  produire  une  escharre  de  1  à  2  millimètres^ 
devra-t-on  s'arrêter.  (Voillemîer.)  Encore  cette  cau- 
térisation ne  devra-t-elle  être  pratiquée  que  dans 
les  cas  où  Tinduration  présenterait  une  résistance 
particulière. 

La  galvanocaustique  offrira  ici  un  précieux 
moyen,  à  cause  de  la  minceur  de  la  tige  métal- 
lique, qu'on  pourra  ne  faire  rougir  qu'après  son 
introduction  dans  le  trajet  fistuleux. 

On  a  proposé  et  on  a  eu  recours,  pour  la  guéri- 
son  des  fistules  périnéales  et  scrotales,  à  d'autres 
méthodes  encore  ;  ce  sont  la  $uture  et  i^autoplastie. 

La  suture  n'a  jamais  été  mise  en  usage.  Elle  con* 
sisterait  à  exciser  les  parties  calleuses  des  fistules 
et  à  réunir  les  parties  saignantes  au  moyen  d'une 
suture  entrecoupée  à  points  rapprochés  et  faite 
avec  un  fil  fin. 

Vtmioplastie.  •—  Cette  opération  n'a  été  pratiquée 
qu'une  fois  pour  ce  genre  de  fistule  par  le  chirur- 
gien anglais  Earle.  Il  s'agissait  d'une  large  fistule 
périnéale  survenue  à  la  suite  d'un  abcès  urineux 
consécutif  à  un  rétrécissement  traumatique.  L'u- 
rine et  le  sperme  s'échappaient  par  k  fistule. 

Le  chirurgien  anglais,  après  avoir  pratiqué  la 
dilatation  de  la  portion  antérieure  de  l'urèthre, 
introduisit  une  sonde  dans  la  vessie.  Alors  il  enleva 
les  téguments  du  côté  gauche  de  la  cicatrice,  dans 
un  espace  de  4  centimètres  de  long  sur  1  de  large. 
Cette  entaille  reçut  un  lambeau  qu'il  prit  sur  le  côté 
opposé,  après  avoir,  au  moyen  d'incisions  trans- 
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versales^  enlevé  les  extrémités  calleuses  des  parties 
antérieure  et  postérieure  de  Turèthre.  Le  lam- 
beau fut  maintenu  en  place  par  deux  points  de 
suture  simple  et  des  bandelettes  agglutinatives,  le 
tout  recouvert  d'un  pansement  simple. 

Malgré  que  l'urine  eût  suinté  au  travers  de  la  su- 
ture, et  qu'une  escharre  se  fût  formée,  la  réunion 
s'était  opérée  en  avant  et  en  arrière,  et  le  canal, 
qui  pouvait  admettre  une  sonde,  n'était  ouvert  que 
du  côté  gauche.  Malheureusement  l'ouverture 
gauche  fut  très-agrandie  par  le  tiraillement  exercé 
par  la  cicatrisation  à  droite,  sans  qu'on  pût  parve- 
nir à  y  remédier  par  l'avivemenl  et  la  suture.  Dans 
l'été  de  1820,  la  même  opération  fut  pratiquée  de 
nouveau.  On  tailla  un  lambeau  aux  dépens  des  té- 
guments du  périnée  et  de  la  cuisse  gauche,  qu'on 
fixa  au  moyen  d'une  suture  entortillée.  La  sonde 
ne  fut  pas  laissée  à  demeure,  mais  le  malade  se  l'in- 
troduisit chaque  fois  qu'il  eut  envie  d'uriner.  Une 
fistule  ayant  persisté  à  la  partie  supérieure,  contre 
laquelle  ni  l'avivement,  ni  les  escharrotiques  ne 
purent  rien,  on  pratiqua  avec  succès  une  troisième 
fois  la  même  opération. 

On  peut  juger,  d'après  l'exemple  que  nous  ve- 
nons de  donner,  combien  une  opération  autoplas- 
tique au  périnée  oflre  de  difficulté.  Cependant  s'il 
existait  une  perte  de  substance  considérable,  rien 
ne  s'opposerait  à  ce  qu'une  opération  semblable 
ou  modifiée^  selon  les  circonstances,  ne  fût  tentée. 

Fistules  urélhro'péniennes.  —  Les  fistules  uréthro- 
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péniennes  sont  la  conséquence  de  plaies  simples 
produites  par  un  instrument  tranchant  ou  d^une 
plaie  contuse^  soit  consécutives  à  un  coup  av^  un 
instrument  ;  elles  sont  quelquefois  la  conséquence 
d'une  blessure  par  arme  à  feu  :  témoin  le  fait  de 
est  officier  qui,  dormant  sur  le  pont  de  son  navire 
et  se  trouvant  en  érection,  eut  la  paroi  inférieure 
de  la  partie  libre  de  Turèthre  enlevée  par  une 
balle  tirée  par  un  pirate. 

Comme  celles  que  nous  avons  examinées  dans 
les  paragraphes  précédents,  elles  peuvent  être  la 
conséquence  d'abcès  urineux  ou  de  crevasses  du 
canal  produites  par  un  rétrécissement.  Chez  les 
enfants,  on  les  voit  survenir  à  la  suite  de  la  constric- 
tion  de  la  verge  avec  un  lien,  quand  ils  se  sont 
serré  cet  organe  pour  ne  pas  pisser  au  lit.  La  blen- 
norrhagie,  en  donnant  naissance  à  des  abcès  péri* 
uréthraux,  ou  en  enflammant  les  follicules  de  Turè- 
thre,  peut  aussi  être  cause  de  fistules  urinaires. 
Enfin  on  les  a  vues  parfois  succéder  à  des  chancres 
simples  ou  indurés. 

Contrairement  aux  fistules  périnéales  et  scro- 
taies,  le  trajet  des  fistules  uréthro-péniennes  est 
court  et  direct;  il  n'a  jamais  plus  del  centimètre; 
quelquefois  il  n'y  a  pas  de  trajet  pour  ainsi  dire,  la 
peau  et  la  muqueuse  s'étant  soudées  ensemble.  Ce 
trajet  est  ordinairement  unique  et  n^offre  pas  de 
diverticules,  ce  qui  se  conçoit  à  cause  du  peu  d'é- 
paisseur des  tissus.  Il  est  oblique  d'arrière  en 
avant,  et  l'orifice  est  plus  rapproché  du  gland  à 
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rextérieilr  qu'à  rintérieur.  La  membrane  mu- 
queuse qui  tapisse  son  intérieur  est  lisse,  unle>  peu 
épaisse,  adhérente  à  la  peau.  L'oriiice  interne,  le 
plus  souvent  large  et  formé  en  entonnoir,  se  rétré* 
eit  dans  le  trajet  à  cause  de  Finflammation  du  tissu 
spongieux  (1). 

Au  niveau  de  la  fosse  navîculaire,  on  trouve  par- 
fois des  orifices  multiples  ;  ils  sont  alors  générale-^ 
ment  situés  de  chaque  côté  du  gland.  L' orifice 
externe  est  déprimé,  difficile  à  voir  à  cause  d'un 
repli  de  la  peau,  qui  le  recouvre  dans  la  plupart  des 
cas  ;  mais  il  n'existe  pas  de  végétations  comme 
dans  les  fistules  précédemment  étudiées.  On  ne 
trouve  pas  non  plus  dans  le  voisinage  de  ces  fistules 
les  indurations,  les  callosités  qui  entourent  les 
précédentes.  Mais  il  existe,  surtout  si  la  perte  de 
substance  est  considérable,  une  disposition  bien 
plus  désavantageuse  au  point  de  vue  du  traite^ 
ment,  c'est  l'accolement  de  la  muqueuse  à  l'urèthre 
que  nous  avons  signalé  tout  à  l'heure.  Si  la  plaie, 
cause  de  la  fistule,  a  été  nette,  cette  disposition 
n'existe  pas  et  la  cure  est  plus  facile. 

11  n'est  pas  rare  de  voir  les  fistules  uréthro-pé- 
niennes  non-seulement  compliquées  de  rétrécisse»^ 
ment,  mais  même  d'une  oblitération  complète  de 
l'urèthre  en  avant.  La  muqueuse  uréthrale  au  ni* 
veau  de  l'orifice  interne  de  la  fistule  est  alors  rouge, 
tomenteuse  ;  mais  si  l'urine  sort  facilement,  ellfi 
est  pâle  et  lisse,  comme  à  Tétat  normal. 

(i)  Cocteau.  Des  fistules  urinaires.  Thèse  d'agrégation,  IBôOi 
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Le  trajet  est  d'une  largeur  trés-variable  ;  tantôt 
il  admet  à  peine  une  soie  de  sanglier,  tantôt  il  a 
2  ou  3  centimètres  de  diamètre  ;  enfin  on  Ta  vu  at- 
teindre jusqu'à  6  centimètres.  Rarement  toutefois 
il  dépasse  un  demi-cenlimètre(l).  Le  trajet  fistu- 
leux  est  ordinairement  parallèle  à  Furèthre  ou  lé- 
gèrement oblique,  allongé  d'avant  en  arrière; 
quelquefois  arrondi  ou  circulaire. 

Les  fistules  uréthro-péniennes  gênent,  comme 
les  autres,  la  miction  et  l'éjaculation  :  la  miction, 
puisque  l'urine  sort  en  totalité  ou  en  partie  par 
Torifice  anormal  ;  l'éjaculation,  puisque  le  sperme 
peut  se  conduire  de  la  même  façon.  De  plus,  elle 
peut  entraver  l'érfection,  si  elle  est  un  peu  étendue, 
car  l'adhérence  des  tissus  ne  permet  pas  un  gonfle- 
ment général  du  tissu  spongieux  et,  de  plus,  le 
rapprochement  de  la  peau  et  de  l'urèthre,  les  adhé- 
rences établies  entre  eux  peuvent  brider  la  verge 
et  en  entraver  le  redressement. 

Dans  certains  cas,  le  sang,  ne  pouvant  plus  arri- 
ver jusqu'à  l'extrémité  de  la  verge,  à  cause  de 
l'oblitération  des  aréoles  du  tissu  spongieux,  le 
gland  se  flétrit,  quelquefois  même  les  corps  caver- 
neux s'atrophient. 

Pour  reconnaître  une  fistule  uréthro-pénienne, 
il  faudra  examiner  les  produits  qui  en  sortent  ;  leur 
composition  indiquera  leur  origine,  et  cette  consta- 
tation sera  ici  bien  plus  facile  que  dans  les  cas  de 
fistules  uréthro-périnéales  ou  scrotales.  Si  d'ailleurs 

(1)  Cocteau.  Loc.  cit. 
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cet  examen  ne  suffisait  pas^  on  aurait  recours^  ici 
comme  précédemment,  à  Tintroduction  d'une  sonde 
dans  Purèthre  et  d'un  stylet  dans  la  fistule. 

Ces  fistules  sont  difficiles  à  guérir,  et  laissent 
souvent,  même  après  l'opération,  un  petit  pertuis 
par  lequel  l'urine  s'échappe. 

La  première  condition  à  remplir  pour  la  guéri- 
son  des  fistules  uréthro-péniennes,  comme  pour 
celles  qui  s'ouvrent  au  scrotum  et  au  périnée,  c'est 
de  rétablir  la  voie  naturelle  de  l'urine,  en  rendant 
au  canal  ses  dimensions  normales.  Pour  cela, 
comme  dans  les  cas  précédents,  on  aura  recours  à 
la  dilatation  temporaire  ou  permanente,  et,  mieux 
encore,  à  Turéthrotomie  interne.  Il  sera  nécessaire 
encore,  aussi  bien  pour  ces  fistules  que  pour  les 
autres,  d'empêcher  l'urine  d'arriver  dans  le  trajet 
morbide.  Pour  y  parvenir,  on  laissera,  selon  les 
cas,  une  sonde  à  demeure  ou  on  répétera  le  cathé- 
lérisme  chaque  fois  que  l'opéré  sentira  le  besoin 
d'uriner.  Quelquefois,  pour  atteindre  ce  résultat, 
on  est  obligé  d'avoir  recours  à  une  opération  par- 
ticulière que  nous  avons  décrite  plus  haut  sous  le 
nom  de  boutonnière. 

La  sonde  à  demeure  a  bien  quelquefois  été  le 
seul  moyen  employé  pour  obtenir  la  guérison  des 
fistules  uréthro-péniennes,  mais  sans  qu'on  en  ait 
retiré  d'aussi  bons  résultats  que  dans  celles  qui 
s'ouvrent  au  périnée  et  au  scrotum.  Les  fistules 
dont  nous  nous  occupons  réclament  une  médication 
plus  directe. 

H.  Picard.  31 


^H  MALADIES  DE  L'URÊTraE. 

La  cay4érisation  a  été  parfois  utile  dans  les  cas  de 
cette  espèce.  Elle  fait  naître^  en  effet,  une  inflam- 
mation qui  donne  naissance  à  des  bourgeons  ehaiv 
nus  dont  Taccolement  peut  amener  Toblitération 
de  la  fistule.  On  la  pratique  avec  des  caustiques  di- 
vers: le  nitrate  d'argent  fondu,  Tacide  nitrique 
fumant,  le  chlorure  de  zinc,  la  teinture  concentrée 
de  cantharides,  le  cautère  actuel. 

Le  nitrate  d'argent  n'est  pas  très-actif  et  ne 
donne  pas  naissance  à  une  cicatrice  fortement  ré- 
tractile,  ce  qui  est  un  désavantage;  mais,  d'un 
autre  côté,  il  ne  détruit  pas  une  grande  épaisseur 
de  tissu,  ce  qui  rendra  une  opération  ultérieure 
plus  facile. 

Differibach  se  servait  de  la  teinture  concentrée 
de  cantharides,  appliquée  au  moyen  d'un  pinceau. 
Pour  cela,  il  dilatait  d'abord  le  trajet  fistuleux  au 
moyen  de  bougies,  jusqu'à  ce  qu'il  eût  atteint  le 
diamètre  d'une  plume  de  corbeau  ;  puis  une  sonde 
étant  introduite  dans  la  vessie  de  manière  à  tendre 
la  fistule  et  à  empêcher  la  cautérisation  du  canal,  il 
appliquait  le  caustique.  Le  lendemain»  il  arrachait 
l'escharre  et  irritait  le  trajet  avec  l'éponge  préparée. 

Le  fçr  rouge  fait  naître  des  bourgeons  charnus 
dont  la  cicatrice  est  très-rétractile  ;  mais,  par  con- 
tre, il  expose  à  une  perte  de  substance  plus  consi« 
dérable,  ce  qui  peut  nuire  à  une  opération  subsé- 
quente. Néanmoins  il  a  donné  quelques  succès 
dans  des  cas  graves,  et  rien  ne  s'oppose  à  un  em- 
ploi judicieux  de  ce  moyen. 
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Ast.  Cooper  a  obtenu  une  guérison  au  moyen 
de  racide  nitrique.  Si  on  se  décidait  à  se  servir  de 
cet  agent,  il  faudrait  l'appliquer  de  la  même  ma- 
nière que  Diffenbach  la  teinture  de  cantharides. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  moyens,  ils  n'ont  jamais 
donné  que  quelques  rares  succès  dans  le  traitement 
des  fistules  uréthro-péniennes  ;  aussi  ils  ne  consti- 
tuent le  plus  souvent  contre  elles  que  le  premier 
temps  d^opérations  plus  directes  que  nous  allons 
maintenant  exposer,  et  auxquelles  on  a  donné  le 
nom  d'uréthroraphie  et  d'uréthroplastie. 


Suture  eutorUlUe.  —  6,  iacUion  favon^aiit  le  rEpprochemeot  des  bordt  de  la 
flstule.  —  Thompson,  fig,  11  et  18,  p.  SUS. 

Vréikroraphie .  —  Cette  métbode  consiste  dans 
l'avivement  des  fistules  dont  on  réunit  ensuite  les 
bords  ou  les  surfaces  au  moyen  de  la  suture.  Autre- 
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fois,  on  avivait  soit  avec  les  caustiques,  comme 
nous  venons  de  le  voir,  soit  avec  le  bistouri  ;  dans 
ce  dernier  cas,  on  avait  toujours  soin  que  l'avive- 
ment  fût  aussi  peu  étendu  que  possible.  L'avive- 
ment  une  fois  fait,  on  réunissait  par  une  suture  en- 
trecoupée, entortillée  ouengousset.  Cette  .dernière 


Suture  à  pot  Us  passés  ou  en  gousaet,  de  Diïeabach  —  Le  fil  envetiq)!» 
l'ouyerture  flsluleuse  oq  voit  ses  deui  eilréraité''  qui  émergeât  su  point  ou  l'on 
a  iatroduil  l'iiguiUe.  —  La  suture  eat  fute  et  1  ouverture  bouchée.  Le  oonul 
qui  réuoit  les  deux  eitrémitéB  du  fil  plonge  dans  le  lisau  cellulaire;  oa  nepeul 
donc  l'aperceToir,  —  Thompson,  fig.  72  el  73,  p.  284. 

consistait  à  passer  tout  autour  de  la  plaie  un  fil  circu- 
laire qu'on  serrait  comme  les  cordons  d'une  bourse 
pour  en  rapprocher  les  bords.  Ces  diverses  sutures 
ont  donné  peu  de  succès  ;  aussi  aujourd'hui  a-t-on 
abandonné  les  avivements  étroits  pour  les  avive- 
ments  larges  et  étendus. 
D'après  ces  principes,  M.  Voillemier  a  pratiqué 
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en  1861  Topération  suivante  :  il  s'agissait  d'un  jeune 
ouvrier  de  26  ans  qui,  consécutivement  à  une  uré- 
thrite,  avait  eu  un  abcès  urineux,  à  la  suite  duquel 
avaient  persisté  trois  petites  fistules,  distantes  de 
2  à  3  millimètres.  La  plus  large  laissait  passer  une 
bougie  de  4  millimètres  ;  les  deux  autres  un  stylet 
de  trousse.  La  peau  était  saine  aux  environs,  mais 
cicatricielle  au  niveau  de  la  fistule.  M.  Voillemier 
fit  une  incision  longitudinale,  réunissant  les  trois 
trous  fistuleux,  de  manière  à  les  transformer  en 
une  seule  plaie  d'un  centimètre.  Avec  des  pinces  à 
érignes  et  un  bistouri  il  aviva  la  peau  tout  autour 
de  la  fistule,  dons  retendue  de  5  millimètres  ;  puis 
il  enfonça  des  épingles  sur  les  limites  des  parties 
avivées,  de  manière  à  glisser  dans  le  tissu  cellu- 
laire sous-cutané  ;  puis,  traversant  de  nouveau  la 
peau  à  un  millimètre  des  bords  de  la  fistule,  il  fit 
une  suture  entortillée.  En  serrant,  il  accola  les  sur- 
faces saignantes  de  la  peau  et,  de  plus,  boucha  la 
fistule  avec  ses  propres  bords,  qui,  placés  au-des- 
sous des  épingles,  furent  renversés  du  côté  de  Turè- 
thre.  Le  malade  se  sonda  lui-même  avec  une  sonde 
de  4  millimètres.  Les  épingles  furent  enlevées  le 
sixième  jour  ;  il  ne  restait  plus  qu'un  petit  pertuis 
qui  céda  à  cinq  cautérisations  légères  avec  Tacide 
nitrique. 

M.  Verneuil,  qui  a  fait,  en  1862,  une  opération 
à  peu  près  semblable,  recommande  de  ne  pas  atta- 
quer la  muqueuse  avec  le  bistouri.  Pour  la  suture, 
il  préfère  des  fils  d'argent  fins  et  nombreux  aux 
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épingles.  11  les  conduit  à  travers  les  parois  du  canal, 
sans  intéresser  la  muqueuse,  et  les  serre  de  manière 
à  rapprocher  exactement  les  surfaces  avivées.  Pour 
combattre  les  tiraillements  qui  pourraient  résulter 
du  rapprochement  des  lèvres  de  la  plaie,  M.  Ver- 
neuil  conseille  de  faire  des  incisions  sur  les  côtés 
et  à  distance. 

Pour  faire  Tavivement,  il  faut  placer  une  sonde 
dans  Turèthre,  parce  que  cet  instrument  fait  saillir 
les  lèvres  de  la  fistule  et  communique  aux  parties 
une  rigidité  permettant  d'opéreravec  plus  de  facilité. 

Le  Korl,  ayant  affaire  à  une  fistule  uréthro-pé- 
nîenne  placée  à  la  partie  moyenne  de  la  verge,  mit 
en  usage,  et  avec  succès,  son  procédé  d^autoplastie 


Procédé  de  La  Fort. 


par  la  face  externe  de  la  peau,  procédé  analogue 
au  précédent.  11  enleva  les  couches  superficielles 
du  derme  autour  de  Touverture  cutanée,  aviva  les 
bords  de  la  fistule  et  réunit  les  faces  opposées  de  la 
peau  par  trois  ou  quatre  points  de  suture.  Ces  su- 
tures furent  établies,  comme  le  montrent  les  figu- 
res, au  moyen  de  fils  d'argent  passés  tout  simple- 
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ment  en  dehors  de  Pouverture  fistuleuse  et  de 
l'avivement,  et  maintenus  de  chaque  côté  après 
rapprochement  des  bords  de  celle-ci  au  moyen  de 
tubes  de  Galli. 

Vurélhroplastie  comprend  un  grand  nombre  de 
méthodes. 

Lambeaux  latéraux.  —  On  pratique  en  avant  et 
en  arrière  de  la  fistule  deux  incisions  transversales 
réunies  par  une  troisième  qui  leur  est  perpendicu- 
laire et  les  coupe  dans  leur  milieu;  on  dissèque 
chaque  lambeau  en  allant  de  la  ligne  médiane  à  la 
périphérie  et  on  accole  les  lambeaux  par  des  points 
de  suture. 

Dans  une  seconde  manière  de  procéder  àpeu  près 
semblable  à  la  précédente,  les  lambeaux,  au  lieu 
d'être  latéraux,  sont  antérieurs  et  postérieurs.  Pour 
les  former,  on  pratique  deux  incisions  longitudi- 
nales parallèlement  et  en  dehors  de  la  fistule,  puis 
on  les  réunit  dans  leur  partie  moyenne  par  une 
troisième  incision  qui  est  transversale;  on  dissèque 
les  lambeaux  et  on  les  accole. 

Uréthroplastie  par  transplantation.  —  Elle  peut  se 
faire  en  prenant  le  lambeau  sur  le  scrotum,  et  alors 
on  agit  de  deux  manières  différentes  :  dans  la  pre- 
mière, le  lambeau  est  porté  directement  sur  la  verge, 
sans  tordre  le  pédicule,  par  glissement;  dans  la  se- 
conde, le  lambeau  est  tordu  sur  ce  pédicule. 

Pour  opérer,  voici  comment  on  s'y  prend  dans 
le  premier  cas  :  on  place  une  sonde  dans  Turèthre, 
puis  on  dissèque  les  bords  de  Touverture  fistuleuse. 
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de  manière  à  former  une  plaie  transversale  dont 
les  extrémités  remontent  sur  les  côtés  de  la  verge. 
Alors,  on  soulève  un  pli  longitudinal  du  scrotum 
suivant  le  raphé,  on  incise  derrière  l'ouverture 
fistuleuse  sur  une  largeur  de  6  à  7  centimètres  et 
on  le  dissèque.  Le  lambeau  une  fois  formé,  on 
l'attire  en  avant  et  on  l'affronte  bord  à  bord  avec 
la  plaie  de  la  verge  au  moyen  de  la  suture  entor- 
tillée. Il  faut  avoir  soin  de  faciliter  la  sortie  des 
gouttes  d'urine  au  moyen  d'un  bout  de  sonde  in- 
troduit sous  le  pont  formé  par  le  lambeau,  et  en 
outre  de  soulever  et  de  soutenir  le  scrotum,  afin 
que  les  lambeaux  ne  soient  pas  tiraillés.  L'opéra- 
tion terminée,  on  panse  à  plat  et  on  retire  les  su- 
tures du  troisième  au  cinquième  jour.  11  reste  à 
l'endroit  où  a  été  placée  la  sonde  une  petite  plaie 
dont  on  favorise  la  cicatrisation  par  quelques  cau- 
térisations. 

Quand  on  opère  par  torsion,  on  prend  sur  le 
scrotum  un  lambeau,  double  en  surface,  de  la  plaie 
qui  a  été  pratiquée  autour  de  la  fistule  dont  on  a 
avivé  les  bords.  Alors  on  renverse  ce  lambeau  sur 
la  plaie  en  le  tordant  sur  lui-même  et  on  l'y  main- 
tient par  plusieurs  points  de  suture.  Ce  lambeau 
augmente  rapidement  de  volume  et  devient  bleuâ- 
tre et  luisant  par  l'affluence  du  sang;  ce  qui  néces- 
site d'y  pratiquer  plusieurs  scarifications  avec  la 
pointe  d'une  lancette.  On  enlève,  comme  dans  le 
cas  précédent,  les  sutures  au  bout  de  trois  ou 
quatre  jours. 
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On  peut  prendre  le  lambeau  sur  la  verge  elle- 
même  quand  la  fistule  est  située  à  la  partie 
moyenne  de  cet  organe.  Pour  cela,  on  avive,  en 
arrière  de  la  fistule,  une  surface  de  peau  fixée 
d'avance  et  on  enlève  complètement  cette  peau; 
puis  disséquant  en  avant  une  portion  de  tissu  pro- 
portionnée à  la  déperdition  de  substance,  on  la  fixe 
sur  celle-ci  par  des  points  de  suture*  Mais  c'est  là 
un  mauvais  procédé,  car,  outre  que  la  peau  est 
d'une  trop  grande  minceur,  il  est  évident  qu'on 
sera  contraint  de  faire  subir  à  la  verge  une  cour- 
bure plus  ou  moins  prononcée. 

M.  Alliot,  pour  éviter  ce  qui  arrive  souvent, 
c'est-à-dire  que  l'urine  passant  entre  la  sonde  et  le 
canal  filtre  par  la  suture  et  n'empêche  la  réunion, 
a  placé  cette  suture  au-delà  de  la  fistule.  Pour  cela, 
il  pratiqua  sur  un  des  côtés  de  l'ouverture  et  à  ses 
extrémités  deux  incisions  transversales  qui  la  dé- 
passaient en  haut  et  en  bas;  puis  disséquant  la  peau 
de  ce  côté,  il  l'enleva  complètement  de  l'autre 
dans  une  étendue  de  15  à  18  millimètres.  Amenant 
alors  le  lambeau  sur  la  perte  de  substance,  il  ap- 
pliqua deux  points  de  suture  en  dehors  de  l'urèthre 
et  un  bandage  dont  la  douce  compression  servait 
à  maintenir  les  parties  en  présence  ;  l'opération 
réussit  parfaitement.  On  prend  le  lambeau  sur  le 
prépuce,  si  la  fistule  est  située  à  la  partie  antérieure 
de  la  verge.  Quand  la  fistule  est  placée  derrière  le 
niveau  du  repli  muqueux  du  prépuce,  Diffenbach 
circonscrit  le  lambeaiu  par  deux  incisions  longitu- 
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dinales  réunies  par  une  iocisJon  transversale;  on 
dissèque  la  portion  cutanée  du  prépuce  et  ou  l'a- 
mène sur  la  fistule  préalablement  avivée  ;  on  réu- 
nit enfin  le  bord  postérieur  de  ce  lambeau  avec  le 
bord  postérieur  de  l'orifice. 

Si  la  fistule  est  en  avant  du  repli  muqueux  du 
prépuce,  voici  comment  opère  Diffenbach.  11  avive 
les  bords  de  la  fistule;  puis,  dépouillant  de  sa  mu- 
queuse le  prépuce  dans  l'étendue  qu'il  veut  don- 
ner au  lambeau,  il  sépare  complètement  celui-ci 
par  deux  incisions  longitudinales,  de  manière  à  ce 
qu'il  ne  tienne  plus  que  par  sa  partie  postérieure, 
et  alors  il  l'assujettit  sur  la  fistule,  par  quelques 
points  de  suture  entortillée. 


Im.  transplantation  annulaire  du  irépuce  s'opère  de 
la  manière  suivante  :  on  enlève  une  certaine  quan- 
tité de  peau  en  arrière  de  la  fistule,  et  en  avant  de 
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celle-ci,  on  fait  une  incision  qui  comprend  les  deux 
tiers  de  la  circonférence  du  prépuce;  on  sépare  la 
peau  du  prépuce  de  la  muqueuse  dans  l'espace  qui 
sépare  l'incision  de  Tavivement  fait  à  la  peau,  et 
alors  on  reporté  cette  portion^  du  prépuce  sur  la 
partie  avivée  à  laquelle  on  la  fixe  par  des  points  de 
suture. 


Procédé  de  Nélalon.  —  Nélaton  a  pratiqué  son 
opération  en  lH5î!,  imitée  de  celle  de  DifFenbach, 
et  n'en  diflférant  que  par  la  manière  dont  étaient 
pratiquées  les  incisions,  sur  un  individu  ayant  deux 
fistules  :  une  au  scrotum  qui  servait  à  détourner 
les  urines,  et  une  autre  à  la  portion  pénienne  ayant 
3  centimètres  de  long;  c'est  celle  qu'il  opéra  ; 

1°  Il  aviva  les  bords  de  la  fistule  par  dissection  ; 
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2*  11  pratiqua  deux  incisions  transversales  :  Tune 
en  avant,  l'autre  en  arrière  de  la  fistule,  et  décolla 
soigneusement  la  peau  dans  Tespace  compris  entre 
les  deux  incisions; 

3"  Il  réunit  les  lèvres  de  la  plaie  au  moyen  d'é- 
pingles passées  en  dehors  de  ses  lèvres  et  d'une 
suture  entortillée. 

11  n'y  eut  pas  de  sonde  à 
demeure,  mais  le  malade  subit 
le  cathétérisme  plusieurs  fois 
par  jour. 

Au  bout  de  trois  jours  les 
épingles  moyennes  furent  en- 
levées en  laissant  les  fils,  on 
enleva  celles  des  angles  deux 
jours  après.  Quinze  jours  après, 
la  réunion  était  opérée,  à  part 
deux  petits  pertuis  dont  quel- 
ques cautérisations  eurent  faci- 
lement raison,  en  sorte  qu'au 
bout  d'un  mois  le  malade  était 
complètement  guéri.  La  se- 
conde fistule  fut  traitée  et  guérie  de  même. 

Dans  un  cas,  Delpech  a  pris  pour  boucher  une 
fistule  uréthro-pénienne  un  lambeau  dans  la  région 
inguinale.  Ce  lambeau  était,  par  sa  base,  attaché 
à  cette  région  et  venait  par  sa  pointe  s'accoler  à 
l'urèthre.  L'opération  n'a  pas  réussi. 

Ces  opérations,  quelles  qu'elles  soient,  réussis- 
sent rarement,  parce  que  d'abord  le  lambeau  se 
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gangrène,  qu'ensuite  Furine  tombe  sur  la  plaie  et 
qu'une  sonde  à  demeure  dans  Turèthre  est  souvent 
nuisible,  quand  le  mal  siège  à  la  portion  pènienne. 
Si  on  sonde  chaque  fois  qu'il  est  nécessaire,  on 
éprouve  des  difficultés  et  on  nuit  en  outre  à  Topé- 
ration;  c'est  cependant  le  meilleur  moyen  dans  la 
portion  pénienne. 

Ces  inconvénients  sont  quelquefois  si  graves» 
qu'on  a  pratiqué  la  boutonnière  pour  les  prévenir. 

M.  Ségalas  ayant  à  traiter  un  malade  affecté  de 
plusieurs  fistules  dont  deux  siégeaient  au  périnée, 
s'en  servit,  suivant  l'idée  de  Diffenbach,  pour  dé- 
tourner l'urine.  Après  avoir  dilaté  l'une  de  ces 
fistules  au  moyen  de  bougies  de  cire,  il  introduisit 
une  sonde  qui  allait  jusque  dans  la  vessie  et  servait 
à  détourner  le  cours  de  l'urine.  La  partie  antérieure 
du  canal  n'étant  pas  libre,  il  se  servit  de  la  seconde 
fistule  périnéale  pour  pousser  une  bougie  qu'il 
finit  par  faire  sortir  par  le  méat. 

Les  tissus  entourant  la  perte  de  substance  furent 
circonscrits  par  deux  incisions,  l'une  en  arrière, 
transversale,  suivant  la  limite  du  scrotum,  l'autre 
en  avant,  semi-elliptique  et  rejoignant  la  première 
par  ses  extrémités.  On  enleva  les  tissus  de  manière 
à  découvrir  la  face  inférieure  du  corps  caverneux; 
le  prépuce  fut  fendu  à  sa  face  supérieure  jusqu'à 
la  couronne  du  gland,  puis  l'ayant  porté  en  arrière, 
son  bord  postérieur  avivé  fut  mis  en  contact  au 
moyen  de  points  de  suture  avec  les  bords  de  la 
plaie  du  scrotum. 
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Au  bout  de  cinq  jours  on  enleva  les  points  de 
suture  et  on  fut  encore  obligé  de  toucher  pendant 
deux  mois  avec  le  nitrate  d'argent  ou  la  teinture 
de  cantharides. 

Une  sonde  mince  et  flexible  ayant  été  introduite 
dans  la  vessie^  il  ne  fut  plus  nécessaire  que  de  cau- 
tériser de  temps  à  autre  pour  voir  guérir  la  fistule 
du  périnée. 

Ricord,  sur  un  malade  affecté  d'une  fistule  uré- 
thro-pénienne,  ne  craignit  pas  de  faire  au  niveau 
de  la  région  membraneuse  une  ouverture  par 
laquelle  il  pouvait  évacuer  totalement  l'urine.  Il 
pratiqua  sur  la  fistule  la  suture  entortillée.  La  fis- 
tule périnéale  se  ferma  quand  on  eut  placé  dans 
Turèthre  une  petite  sonde. 

Goyrand,  d'Aix,  a  pratiqué  une  opération  iden- 
tique. 


CORPS  ÉTRANGERS 

CORPS  ÉTRANGERS  VENUS  DE  LA  VESSIE 

Les  corps  étrangers  venus  de  la  vessie  sont  des 
calculs  ;  il  y  en  a  trois  espèces  : 

i"  Ceux  qui,  descendus  du  rein  et  rejetés  par  la 
vessie,  pendant  la  miction,  sont  arrêtés  dans  le 
canal,  soit  par  leur  volume,  soit  par  un  obstacle 
quelconque  ; 

2^  Ceux  qui,  formés  par  un  fragment  de  calcul 
provenant  d'une  opération  de  lithotritie,  n'ont  pu 
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franchir  le  canal  et  se  sont  surtout  accrus  sur 
place  ; 

S""  Ceux  enfin  qui  ont  pris  naissance  dans  Ten- 
droit  même  où  ils  se  sont  développés. 

L'urèthre  n'ayant  pas  partout  le  même  diamètre, 
on  conçoit  que  les  calculs  seront  de  préférence 
arrêtés  par  les  points  rétrécis  et  qu'il  faudra  les 
chercher  en  arrière  de  ceux-ci.  Or,  en  allant  d'avant 
en  arrière,  on  a  tout  d'abord  le  méat,  qui  est  le 
point  le  moins  extensible  et  l'un  des  plus  étroits  de 
Turèthre.  Si  on  ajoute  à  cette  disposition  qu'im- 
médiatement en  arrière  il  existe  une  partie  dilatée, 
la  fosse  naviculaire,  on  voit  de  suite  combien  un 
calcul  aura  de  chanco  de  s'arrêter  et  de  s'accroître 
en  arrière  du  méat.  La  même  réflexion  s'applique 
au  collet  du  bulbe.  L'urèthre  est,  en  ce  point, 
comme  bridé  par  l'aponévrose  moyenne,  en  sorte 
qu'il  y  existe  un  véritable  étranglement.  Mais,  en 
arrière  de  ce  rétrécissement  normal  s'ouvre  la 
portion  membraneuse  de  l'urèthre,  portion  étroite, 
il  est  vrai,  mais  éminemment  dilatable.  Cette  dis- 
position, comme  la  précédente  avec  laquelle  elle  a 
tant  d'analogie,  favorisera  donc  aussi  l'arrêt  et  le 
développement  des  calculs. 

On  conçoit,  d'après  ce  qui  précède,  qu'un  rétré- 
cissement morbide  agira  à  la  manière  des  portions 
étroites  du  canal  et  viendra  souvent  ajouter  son 
action  à  la  leur,  puisqu'il  siège  le  plus  souvent  sur 
ces  mêmes  points. 

Chez  l'enfant,  la  prostate,  à  l'état  de  développe- 
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ment  incomplet^  ferme  moins  bien  Torifice  interne 
de  Turèthre,  disposition  qui  permet  plus  facilement 
la  pénétration  dans  le  canal  des  calculs  vésicaux . 

Quelle  qu'en  soit,  d'ailleurs,  Torigine,  les  calculs 
uréthraux  donnent  lieu  à  des  symptômes  identi- 
ques; car  qu'ils  proviennent  du  rein,  d'une  opéra- 
tion de  lithotritie  ou  qu'ils  soient  nés  sur  place, 
leur  développement  s'opère  de  même  et  ils  pro- 
duisent les  mêmes  lésions  sur  les  parois  du  canal. 
Cependant,  la  physionomie  des  phénomènes  causés 
par  l'arrêt  d'un  calcul  dans  l'urèthre  n'étant  pas 
tout  à  fait  la  même,  suivant  la  région  de  ce  canal 
dans  laquelle  il  séjourne,  nous  étudierons  les  cal- 
culs uréthraux  dans  la  portion  pénienne,  dans  la 
portion  membraneuse  et  dans  la  portion  prosta- 
tique. 

Mais  auparavant  il  est  bon  de  donner  un  aperçu 
général  des  calculs  uréthraux  et  des  accidents 
qu'ils  provoquent.  Quand  il  est  petit,  le  calcul  ne 
donne  souvent  lieu  qu'à  des  symptômes  à  peine 
appréciables;  il  y  a  bien  une  gêne  plus  ou  moins 
grande  de  la  miction  au  moment  de  son  arrivée 
dans  le  canal,  arrêt  subit  du  jet  d'urine;  mais  le 
malade,  à  moins  qu'il  n'ait  souffert,  ne  se  rend 
pas  bien  compte  de  ce  qui  s'est  passé,  et  si  le  cours 
de  l'urine  se  rétablit,  il  ne  pense  plus  à  son  mal 
que  quand  le  calcul  a  pris  un  très-grand  accroisse- 
ment. C'est  là  ce  qui  se  passe  surtout  quand  le  cal- 
cul vient  du  rein.  On  conçoit  qu'il  n'en  soit  pas  de 
même  à  la  suite  d'une  opération  de  lithotritie. 


CORPS   ÉTRANfigRS 

D'abord  le  malade  est 

averti  de  ce  qui  peut 

lui  arriver;  ensuite  le 

calcul  n'a  pas  ici  la 

même  forme  que  dans 

le  cas  précédent;  dans 

celui-ci^  en  effet,  il  est 

généralement  arrondi 

et  aplati,  dans  celui-là 

anguleux  et  pointu. 
Le   calcul,    devenu 

plus  volumineux,  gêne 

la  miction  parfois  dans 

des  proportions  consi- 
dérables; à  ce  point 
qu'il  peut  amener  une 
rétention  complète 
d'urine.  Cependant, 
comme  l'accroissement 
du  corps  étranger  ne 
s'est  fait  qu'insensible 
ment,  l'urèthre  a  eu 
généralement  le  temps 
de  se  dilater  d'une 
manière  suffisante,  en 
sorte  que  l'accident 
dont  nous  parlons 
arrive  moins  souvent 
qu'on  pourrait  croire 
Les  craintes  de  réten- 


Petit  calcul  arrèU  derrière  u 
rétrécitsement. 
A,  partie  réirécie  du  cimal.  —  B, 
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tion  sont  beaucoup  moins  à  redouter  quand  le  calr 
cul^  ayant  refoulé  les  tissus,  s'est  formé  une  poche 
dans  Turèthre.  Il  n'est  pas  alors  ordinairement  sans 
être  un  ennui  pour  le  malade;  mais  il  laisse  passer 
Turine  assez  facilement.  Ceci  a  lieu  surtout  chez  les 
enfants  dont  Turèthre  est  très-dilatable.  D'autres 
fois,  le  calcul  est  creusé  d'une  ou  plusieurs  gout- 
tières, surtout  à  la  face  supérieure,  ou  bien  il  est 
percé  d'un  trou  qui  permet  le  libre  écoulement  de 
l'urine.  Ici,  comme  dans  le  cas  précédent,  le  ma- 
lade est  seulement  tourmenté  par  le  volume  de  la 
tumeur  et  par  son  poids. 


Calcul  uréthral  creusé  de  deux  gouttières. 

Dans  tous  les  cas  que  nous  venons  d'examiner, 
il  est  évident  que  la  présence  d'un  calcul  tant  soit 
peu  volumineux  pourra  occasionner  des  phéno- 
mènes inflammatoires  et  fébriles  dont  l'intensité 
sera  en  rapport  avec  la  grosseur  du  calcul. 

Arrivé  à  un  certain  volume,  un  calcul  est  facile 
à  reconnaître  uniquement  par  le  palper;  la  dureté 
de  la  tumeur,  son  poids  présentent  quelque  chose 
de  caractéristique,  et  pour  peu  qu'on  vienne  à  le 
toucher  avec  une  sonde,  la  certitude  est  faite. 
Quand  le  gravier  est  petit,  le  diagnostic  est  moins 
facile,  et  une  sonde  introduite  dans  l'urèthre  peut 
très-bien  passer  à  côté  sans  le  frapper.  Cependant 
il  est  bien  rare  qu'elle  ne  frôle  pas  sur  lui  d'une 
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certaine  manière^  frôlement  rugueux^  tout  à  fait 
caractéristique,  que  Ton  perçoit  même  avee  une 
sonde  de  gomme  élastique  et  qui  ne  peut  s^oublier 
quand  on  Ta  senti  une  fois. 

Si  une  pierre  était  enchatonnée  et  près  du  méat, 
on  pourrait  en  reconnaître  la  présence  au  moyen 
d'un  stylet  recourbé;  car  il  existe  alors,  le  plus 
souvent,  un  petit  pertuis  faisant  communiquer  la 
cavité  qui  renferme  la  pierre  avec  le  canal.  Si  le 
calcul  était  situé  plus  profondément,  on  ne  pour- 
rait guère  le  distinguer  avec  la  sonde  ou  le  stylet,  à 
moios  que  Torifice  de  communication  de  la  poche 
avec  Turèthre  ne  fût  assez  large  pour  permettre  le 
contact  de  Tinstrument  avec  le  corps  étranger. 

Quand  une  pierre  séjourne  dans  la  partie  pro- 
fonde du  canal,  on  peut  s'aider,  pour  la  reconnaître, 
du  doigt  introduit  dans  le  rectum.  Si  on  soupçonne 
qu'elle  est  dans  la  vessie,  on  applique  avec  l'index 
introduit,  comme  nous  venons  de  le  dire,  la  pros- 
tate contre  l'arcade  pubienne;  l'orifice  interne  de 
Turèthre  étant  ainsi  fermé,  il  ne  reste  plus  qu'à 
introduire  un  cathéter  qui  touchera  la  pierre,  si 
elle  est  contenue  dans  le  canal. 

S'il  y  a  une  pierre  dans  l'urèthre  et  une  autre 
dans  la  vessie,  on  saisira  cette  dernière  avec  un 
lithoclaste  ;  alors  en  faisant  tourner  cet  instrument 
dans  le  canal,  son  frottement  contre  le  calcul  uré- 
thral  révélera  sa  présence.  * 

Les  calculs  de  l'urèthre  s'accroissent  en  longueur 
dans  le  sens  de  la  direction  du  canal  ;  quelquefois 
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tout  à  fait  cylindriques,  ils  peuvent  être  d^antres 
fois  allongés  en  forme  de  cône  à  une  de  leurs  extré- 
mités ou  même  aux  deux  ;  droits  ou  plus  ou  moins 
recourbés,  rarement  ils  sont  ronds. 

Polis  ou  rugueux,  on  remarque  souvent  sur  leur 
contour  des  étranglements  produits  par  la  pression 
qu'ont  exercée  sur  eux  les  parties  rétrécîes  du 
canal. 

Quand  un  calcul  a  pour  origine  une  concrétion 
venue  du  rein,  on  trouve  le  noyau  à  son  extrémité 
antérieure.  11  peut  n'en  être  plus  de  même  quand 
un  calcul  uréthral  a  pour  noyau  un  corps  étranger 
venu  du  dehors,  ou  même  une  concrétion  prosta- 
tique. 

La  forme  allongée  appartient  surtout  aux  calculs 
dont  Torigine  est  dans  un  noyau  venu  du  rein  ;  la 
forme  arrondie  est  plutôt  celle  des  calculs  nés  sur 
place.  C'est,  en  effet,  souvent  une  dilatation  uré- 
thrale,  un  sinus  de  Morgagni,  un  abcès  qui  est 
cause  de  leur  formation.  L'urine,  séjournant  dans 
cette  dilatation,  s'y  décompose  et  laisse  une  agglo- 
mération de  sels  calcaires  qui  se  moule  sur  la  poché 
où  elle  s'est  déposée,  alors  le  calcul  ne  présente  pas 
de  noyau. 

Les  calculs  uréthraux,  quand  ils  ont  pour  siège 
la  partie  profonde  du  canal,  s'étendent  quelquefois 
jusque  dans  la  vessie  où  ils  peuvent  prendre  un 
très-grand  développement.  Par  contre,  on  a  vu  des 
calculs  de  la  vessie  ou  même  du  prépuce  envoyer 
un   prolongement  dans  l'urèthre.  On  doit  citer 
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aussi  quelques  cas  de  calculs  ambulants  jpassant 
alternativement  de  l'urèthre  dans  la  vessie  et  réci- 
proquement. 

Les  calculs  uréthraux  sont  assez  souvent  mul- 
tiples; mais,  s'il  n'y  a  qu'un  seul  noyau  pour  plu- 
sieurs calculs,  on  est  bien  forcé  d'admettre  que  ces 
productions,  actuellement  multiples,  résultent  de 
la  fragmentation  d'un  calcul  unique;  dans  le  cas 
contraire,  chacun  de  ces  calculs  a  son  développe- 
ment particulier.  Dans  tous  les  cas,  quand  il  y  a 
plusieurs  calculs,  ils  se  moulent  à  ce  point  les  uns 
sur  les  autres  qu'ils  forment  non-seulement  des 
facettes  symétriques,  mais  qu'ils  s'emboîtent  quel- 
quefois réciproquement  par  leurs  surfaces  conti- 
guës. 

Pour  extraire  les  calculs  de  l'urèthre,  on  est 
obligé  de  recourir  à  des  opérations  particulières. 
Cependant,  assez  souvent,  on  a  vu  le  corps  étran- 
ger, surtout  quand  il  est  dans  une  poche,  se  frayer 
un  chemin  au  travers  des  tissus  ulcérés  et  sortir 
spontanément,  soit  par  le  périnée,  soit  par  le  rec- 
tum. 

CakuU  de  la  portion  pènienne.  —  D'après  ce  que 
nous  avons  dit  au  commencement  de  cet  article, 
on  a  pu  juger  que  les  calculs  de  cette  portion  de 
l'urèthre  sont  surtout  fréquents  dans  la  fosse  navi* 
culaire. 

En  général,  ils  ne  sont  pas  très-gros;  cepen- 
dant, on  les  a  vus,-  surtout  chez  les  enfants,  ^pro- 
duire la  rétention  d'urine  et  causer  la  mort/  Ife 
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peuvent  dans  certaines  circonstances  acquérir  un 
volume  assez  considérable  :  on  trouve  dans  le  Lotir 
don  med.  and  phys.  joum.,  t.  LX,  p.  365,  Fobserva- 
tion  d'un  calcul  de  la  fosse  naviculaire  dont  les 
dimensions  étaient  celles  d'une  grosse  châtaigne. 
Ce  n'est  pas  seulement  dans  la  fosse  naviculaire 
qu'on  trouve  les  calculs  de  la  portion  spongieuse 
de  l'urèthre,  mais  dans  toute  cette  partie,  depuis  le 
méat  jusqu'au  bulbe.  Ainsi  Péraud  a  retiré  un 
calcul  du  poids  de    six  grammes  de  la   partie 
moyenne  de  la  portion  libre  de  Turèthre  ;  Ulécia 
en  a  retiré  un  pesant  24  grammes,  de  la  base  du 
pénis.  Tulpius  rapporte  l'histoire  d'un  enfant  qui 
portait  des  calculs  dans  l'urèthre  et  dont  la  verge 
était  grosse  comme  le  poing.  D'un  autre  côté, 
M.  Yoillemier  a  donné  le  dessin  d'un  calcul  qui 
s'étendait  du  méat  à  l'orifice  de  la  portion  mem- 
braneuse et  dont  la  configuration  était  irrégulière. 
Il  a  représenté,  par  contre,  un  autre  calcul  de 
cette  même  portion  de  l'urèthre,  d'une  longueur 
assez  considérable  et  dont  la  forme  était  à  peu  près 
régulièrement  cylindrique.  Quand  un  calcul  ^iége 
au  fond  du  bulbe,  il  est  susceptible  d'acquérir  un 
volume  plus  considérable  que  dans  les  p*arties  qui 
les  précèdent,  et  on  en  a  vu  dont  le  poids  atteignait 
deux  onces.  Quelle  que  soit,  d'ailleurs,  la  partie  de 
la  portion  pénienne  dans  laquelle  ils  siègent,  ils  se 
brisent  toujours,  quand  ils  ont  atteint  une  certaine 
longueur,  et  alors  leurs  fragments  s'emboîtent  les 
uns  sur  les  autres  par  des  surfaces  semblables. 
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Ces  calcQls,  plus  ft^quemment  peut-être  que 
ceux  des  autres  régions,  sont  sillonnés  par  des  ri- 
goles qui  laissent  Turine  s'écouler. 


Reposant,  le  plus  souvent,  simplement  sur  la 
muqueuse,  ils  y  sont  d'autres  fois  enchalonnés, 
comme  nous  l'avons  dit  dans  les  généralités.  Fa- 
ciles à  diagnostiquer  dans  le  premier  cas,  ils  sont 
plus  difficiles  à  trouver  dans  le  second;  car  alors 
la  cavité  dans  laquelle  ils  sont  renfermés  ne  com- 
munique avec  le  canal  que  par  un  orifice  plus  ou 
moins  étroit. 

Si  les  rétrécissements  peuvent  être  la  cause  de  la 
formation  d'un  calcul;  les  calculs,  à  leur  tour, 
peuvent  être,  par  le  long  séjour  qu'ils  font  dans 
l'urèthre,  l'origine  d'un  rétrécissement,  rétrécisse- 
ment d'autant  plus  difficile  à  guérir  qu'il  est  d'ori- 
gine cicatricielle. 

Les  symptômes  auxquels  donnent  lieu  les  calculs 
de  la  portion  pénienne  du  canal  sont  les  mêmes 
que  ceux  décrits  aux  généralités.  11  y  a  de  la  gêne 
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dans  la  miction  et  de  la  douleur.  La  difficulté 
pour  uriner  est  en  raison  directe  du  volume  du 
calcul.  Cependant,  comme  ces  calculs  s'accroissent 
très-lentement,  ils  dilatent  le  canal  insensible- 
ment, en  sorte  que  son  diamètre  devient  ordinai- 
rement suffisant  au  passage  de  Turine.  La  réten- 
tion d'urine  n'est  pas  à  craindre,  si  le  calcul  est 
creusé  d'un  sillon  ou  percé  d'un  trou,  ou  s'il  s'est 
formé  une  poche  en  dehors  des  parois  de  l'urèthre. 
Parfois  il  n'y  a  pas  rétention,  mais  l'urine  s'é- 
chappe goutte  à  goutte,  en  sorte  qu'il  existe  une 
véritable  incontinence. 

Il  n'est  pas  rare  de  voir  Turèthre  se  gonfler  en 
arrière  du  calcul  au  moment  de  la  miction;  c'est 
qu'en  effet,  l'effort  du  jet  d'urine  sur  la  muqueuse 
uréthrale  la  distend  et  finit  par  former  derrière  la 
pierre  une  poche  urineuse  dans  laquelle  séjourne 
l'urine  en  augmentant  le  volume  du  calcul. 

Si  une  infiltration  d'urine  se  produit,  elle  est 
moins  grave  que  si  le  calcul  est  situé  dans  les 
régions  profondes  de  l'urèthre,  car  elle  se  limite  à 
la  loge  inférieure  du  périnée,  et  pour  peu  qu'on 
y  apporte  un  prompt  remède,  le  liquide  s'écoule 
sans  avoir  causé  de  grands  délabrements. 

Les  calculs  de  la  région  bulbeuse  présentent,  au 
point  de  vue  symptomatique, .  cette  particularité 
importante  qu'ils  sont  généralement  mieux  suppor- 
tés que  ceux  placés  plus  en  avant,  quoique  don- 
nant lieu,  d'ailleurs,  aux  mêmes  phénomènes: 
difficulté  de  la  miction,  rétention  d'urine,  douleur 
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en  urinant  et  à  tout  autre  moment.  Enfin  on  croit 
avoir  remarqué  que  les  calculs  de  cette  région  sont 
parfois  plus  que  ceux  des  autres  régions  la  cause 
d'un  écoulement  sanguin. 


Calculs  de  la  portion  bulbeuse  (grandeur  naturelle). 
La  première  figure  représente  le  calcul  avant  sa  division^  les  deux  autres 

sa  section  suivant  sa  longueur. 

Il  est  bien  entendu  que  s'il  existe  une  poussée 
inflammatoire,  celle-ci  occasionnera  de  la  fièvre, 
du  frisson/ de  la  sueur,  de  l'agitation,  quelquefois 
même  du  délire. 

Quant  aux  signes  subjectifs,  nous  avons  peu  à 
nous  en  occuper,  en  ayant  dit  assez  long  aux  géné- 
ralités :  c'est  une  tumeur,  plus  ou  moins  volumi- 
neuse^ toujours  très-dure,  pesante,  facile  à  recon- 
naître, surtout  si  elle  peut  être  touchée  avec  la 
sonde.  Cet  instrument  est,  d'ailleurs,  à  peu  près  le 
seul  moyen  qui  puisse  faire  distinguer  les  calculs 
de  petites  dimensions. 

On  interrogera  avec  soin  le  malade  pour  savoir 
si  précédeounent  il  n'a  pas  rendu  des  calculs;  ce 
renseignement  pouvant  mettre  sur  la  voie  et  porter 
le  chirurgien  à  explorer  le  canal. 

M.  Dolbeau  a  vu  quelquefois  un  rétrécissement 
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être  pris  pour  un  calcul  de  l'urèthre  et  réciproque- 
ment 
M  Bourdillat  pense,  qu'au  début,  un  abcès  pé- 
ri-uréthral  pourrait 
être  pris  pour  un 
calcul  du  canal;  mais 
I  les  circonstances 
dans  lesquelles  il 
'  apparaît,  de  plus 
dureté  moins 
grande,  fixeront 
bientôt  l'esprit  sur 
la  maladie  véritable. 
Calcul»  de  h  portion 
membraneuse.  —  Les 
analogies  de  disposi- 
tion que  nous  avons 
signalées  entre  lapor- 
tion  membraneuse 
avec  son  étrangle- 
ment au  niveau  du 
collet  du  bulbe  et  la 
région  pénienne  font 
pressentir  combien 
les  calculs  venus  de 
la  vessie  y  sont  fré- 
quents. En  effet,  à  la  coarclation  normale  du  collet 
du  bulbe  vient  souvent  s'en  joindre  une  autre  d'ori- 
gine pathologique,  puisque  c'est  là  que  siègent  le 
plus  ordinairement  les  rétrécissements  de  Turèthre. 


Calcul  véiico-membraneui  vu  de  fnce. 
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Non-seulement  les  calculs  de  cette  région  sont 
nombreux,  mais  encore,  grâce  à  la  dilatabilité 
de  ses  6bres  musculaires,  ils  y  acquièrent  un 
volume  qui  est  quelquefois  considérable.  Les  cal- 
culs sont  ici  plus  facilement  supportés  qu'ailleurs  : 
Camper  a  vu  un  vieillard  porter  en  ce  point  un 
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calcul  de  100  grammes  et  Ollier  en  a  vu  un  qui 
avait  trente-quatre  ans  de  date. 

Des  calculs  si  volumineux  et  si  anciens  ne  peu- 
vent guère  être  demeurés  dans  l'urèthre  sans  y 
avoir  apporté  des  changements  considérables. 
C'est,  en  effet,  ce  qui  arrive,  et  Ton  rencontre,  dans 
ces  cas,  les  parois  de  la  région  membraneuse  par- 
foi%  excessivement  distendues.  Cette  distension 
peut  être  portée  à  ce  point  qu'il  se  forme  là  une 
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véritable  vessie  accolée  h  la  vessie  normale  et  qui 
a  pu  être  prise  pour  cette  dernière.  Et,  en  effet,. 
l'urine  y  séjournant  souvent  en  assez  grande  quan- 
tité, si  on  vient  à  introduire  une  sonde  dans  le 
canal,  on  peut  croire,  en  voyant  sortir  ce  liquide, 
être  arrivé  dans  la  vessie.  Dans  certains  cas,  le  col 
vésical  est  à  ce  point  dilaté  qu'il  ne  forme  plus 
qu'un  avec  le  corps  de  la  vessie. 


b'(),  Bilrr;:; 
e,  tngmeaf,  mojeii  i  peine  Yisil)'e. 
.   C  D,  sUloQ  bifurqua  qui  marque  le  point  du  contict  des  catculs. 

La  forme  des  calculs  de  la  région  membraneuse 
est  généralement  lisse,  ovoïde  ou  arrondie;  cepen- 
dant on  en  rencontre  quelques-uns  dont  la  sur- 
face rugueuse  facilite  leur  adhérence  à  la  mu- 
queuse. G'esl  dans  cette  région  qu'on  rencontre  les 
plus  beaux  exemples  de  calculs  à  emboîtement 
réciproque. 

Les  auteurs  rapportent  plusieurs  observations 
dans  lesquelles  des  calculs  de  la  portion  mémbra- 


OmPS   ËTRANfiBBS.  .     bM 

neuae  senuânt  sortis  spontanément  par  le  péiinée. 
Mais,  comme  le  fait  très-justement  remarquer 
M.  Bourdillat,  il  n^eat  pas  bien  certain  qu'il  né 
s'agissmt  pas  là  de  calculs  placés  en  dehors  de 
l'urèthre  dans  les  tissus  du  périnée. 


Calcul  proatato-bulbeui. 
A  B  C  D,  porlioa  proalaUque. 

A,  proloDgemeDt'TéBicsI. 

B,  éminence  correspuidïat  à  Is  paroi  antérieure  de  l'arèthre. 
C  D,  étrangle  ment  proatalique. 

E  G,  étnmglemenl  bulbeui  peu  marqué. 
F,  aolutioa  de  coatinulté. 

La  présence  de  ces  calculs  parait  provoquer 
assez  souvent  la  formation  de  petits  abcès  qui  vien- 
vent  s^ ouvrir  soit  à  Textérieur,  soit  dans  le  caoal 
ou  dans  les  deux  points  à  la  fois. 

Comme  tous  les  autres  calculs  uréthraux,  ceux 
de  la  région  membraneuse  occasionnent  des 
troubles  de  la  miction  qui  vont  rarement  jusqu'à 
la  rétention  complète.  Certains  sujets  présentent 
de  rincontinence  d'urine^  quand  ils  sont  dans  la 
position  horizontale.  La  douleur  est  ici  moins  vive 
que  quand  le  calcul  siège  dans  une  autre  région. 
La  sonde  sent  souvent  le  calcul  aussitôt  la  courbure 


su  HALAOIBS  DE  L'URtreflE. 

pubienne  franchie.  Far  contre,  le  palper  par  le 
périnée  ne  donne  pas  des  notions  bien  nettes,  et 
c'est  au  toucher  rectal  qu'il  faut  avoir  recours  pour 
reconnaître  la  présence,  la  forme  et  le  volume  du 
calcul. 

CakuU  de  k  portion  proitat^ue.  —  Variant  depuis 
la  grosseur  d'un  grain  d'orçe  jusqu'à  10  et  12  cent, 
de  diamètre,  ces  calculs  ont,  en  général,  une  forme 
arrondie  et  ovoïde,  irrégulière  et  allongée  quand  ils 
sont  petits,  triangulaire  quand  ils  sont  volumi- 
neux. Ainsi,  Leroy  d'Étiolles  a  fait  voir  un  calcul 
extrait  de  la  prostate,  au  moyen  de  la  boutonnière, 
par  Gérard,  qui  avait  la  forme  d'une  cornemuse. 


Calcul  de  la  rAgioa  profonde  de  l'urètbre. 
A  B,  àtrsDglnmcDt  correspondant  au  collel  du  butbe. 
C  D,  étranglement  proetatlque. 

Ces  calculs  sont  quelquefois  isolés,  et  alors  ils 
ont  une  surface  rugueuse  ;  d'autres  fois  ils  sont 
multiples  et  leur  surface  est  lisse.  Quand  il  y  en  a 
plusieurs,  ils  peuvent  être  réunis  dans  une  poche 
unique,  ou  bien  chacun  occupant  une  cellule  sépa- 
rée s'accole  à  son  voisin,  et  par  leur  frottement  ré- 
ciproque, ils  se  façonnent  des  surfaces  symétriques. 
C'est  à  ce  frottement  qu'on  doit  attribuer  le  poli 
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des  calculs  multiples.  Quand  le  cdcul  est  volumi- 
neux ou  qu^l  en  existe  plusieurs  réunis  ou  non 
dans  une  même  poche,  on  peut  les  sentir  en  intro- 
duisant le  doigt  dans  l'anus.  Quelquefois  même, 
dans  le  cas  de  cavité  unique,  ils  sont  assez  mobiles 
pour  qu'on  puisse  les  mouvoir  les  uns  contre  les 
autres. 


On  a  vu  des  calculs  de  la  prostate  avoir  détruit 
la  cloison  de  séparation  des  conduits  de  la  glande 
dans  lesquels  ils  étaient  enfermés,  et  prendre  une 
forme  arborescente. 

Les  calculs  prostatiques  varient,  comme  couleur, 
du  gris-brun  au  gris  blanchâtre  ;  ils  ont  l'aspect 
calcaire  et  sont  durs  ou  friables;  leur  composition 
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chimique  varie  ;  le  plus  souvent  ils  sont  composés 
de: 

Phosphate  de  chaux, 
Carbonate  de  chaux. 
Matière  animale, 

OU  bien  de  : 

Phosphate  de  chaux, 

Phosphate  ammoniaco-magnésien, 

Carbonate  de  chaux. 

Les  calculs  ainsi  constitués  sont  généralement 
plus  gros  ;  ils  atteignent  facilement  le  volume  d'un 
noyau  de  cerise  ou  d'un  œuf  de  poule. 

D'autres  sont  formés  d'oxalate  de  chaux  et  de 
carbonate  de  chaux.  Leur  intérieur  est  gris-brun; 
leur  extérieur  blanc  par  un  dépôt  de  phosphate  de 
chaux  ;  ils  sont  plus  petits  que  les  précédents  ;  ils 
dépassent  rarement  le  volume  d'une  tête  d'épingle. 

Quelquefois  on  a  rencontré  dans  l'une  et  l'autre 
espèce  de  ces  calculs  de  la  matière  animale  (1). 

On  trouve  encore  dans  la  prostate  des  calculs 
ayant  une  origine  différente^  dont  nous  n'avons  pas 
parlé  jusqu'ici,  et  qui  s'y  sont  arrêtés  à  la  suite  de 
la  taille,  de  la  lithotritie,  ou  après  être  descendus 
du  rein.  Dans  cette  catégorie,  il  faut  ranger  les  cal- 
culs d'oxalate  de  chaux,  ceux  qui  ont  pour  noyaux 
de  l'acide  urique  ou  un  urate  quelconque. 

La  prostate  est  la  partie  la  plus  large  de  i'urèthre, 
mais  aussi  la  moins  extensible.  Ce  manque  de  dila- 
tation impose  aux  calculs  des  limites  qu'ils  ont 

(1)  Robin.  Leçons  sur  les  humeurs. 
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souvent  beaucoup  de  mal  à  franchir  ;  aussi  sonUls 
dans  cette  région  beaucoup  moins  volumineux 
qu'on  pourrait  croire.  C^est  que  la  prostate,  à  cause 
de  sa  résistance,  agit,  pour  ainsi  dire,  mécanique- 
ment, et  que  si  un  calcul  distend  facilement  un 
obstacle  physiologique,  il  n'en  est  pas  de  même 
d'un  obstacle  mécanique.  Celui-ci»  le  calcul  ne  le 
fait  pas  céder,  c'est  ce  det'iiîer  qui  est  soumis  à  son 
action  (1). 


Calcul  Têsico-prostatique. 
A  B,  collet  rétréd,  psrcoara  pir  deux  Billona  loD^ludiniui. 
C,  eilréinité  protUtique,  smoindrie  pur  une  perle  de  eubaUnce. 

Néanmoins,  les  calculs  uréthraux  atteignent 
quelquefois  dans  la  prostate  des  dimensions  énor- 
mes, quand  la  glande  a  fini  par  s'atrophier.  Sous 
la  pression  du  corps  étranger,  il  s'est  produit  une 
absorption  de  ses  tissus,  ou  bien,  leurs  vaisseaux 
étant  comprimés,  leur  nutrition  n'a  pu  s'effectuer 

(1)  BourdUlat.  Thèse,  Paris,  1873. 

H.  Picard.  »3 
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et  ils  ont  disparu  peu  à  peu  ne  laissant  plus  queleur 
enveloppe  fibreuse. 


Cotcol  Téiino-bulbeui  (fiee  inf^eora). 
ABC,  [«DBemeDl  vésical. 
B  C,  rilloa  coiTïBponduit  ou  eol  de  la  veuie. 
D,  reuflement  bnlbùra. 

Quand  il  est  uni<jue,  le  calcul  de  la  région  pros- 
tatique offre  une  forme  moins  allongée  que  dans  la 
région  pénienne;  il  est  plus  arrondi,  aplati  sur  sa 
face  supérieure,  sur  le  milieu  de  laquelle  on  aper- 
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çoit  souvent  une  rigole  qui  laisse  passer  Turine. 
Le  noyau  qui  a  servi  à  la  formation  du  calcul  est  ici 
[dus  rapproché  de  la  face  supérieure.  (Voillemier.) 


Coupa  loDgitudiasle  du  même  cilcul. 
A'  B'  C,  coupe  du  renflement  TéBicftl. 
B'  C,  partis  correspondaat  au  silloo  du  cal. 
D',  Hitrémité  du  reaflemect  bulb&ire. 

B'  C  D',  porlioiu  proitalique,  membraneuse  el  bulbeuse  réuniei,  repfbtiMnl 
1«  nojau. 

S'il  y  a  deux  calculs,  ils  reposent  plutôt  sur  les 
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fossettes  latérales  du  verumoatanum.  Quand  il  y 
en  a  plusieurs,  ils  peuvent  se  creuser  une  loge  de 
dimensions  considérables.  Un  calcul  de  la  région 
prostatique  peut  s^avancer  dans  la  région  membra- 
neuse, maisj  au  dire  de  M.  Voillemier,  il  ne  dépasse 


Cilcul  proataUi-vésical. 
A,  proloDgameat  viBical. 
B  C,  «arfaoe  articulaire. 
D,  petit  calcul  l'articulant  avec  !e  premier, 

jamais  l'aponévrose  moyenne  en  avant.  M.  Bonna- 
font  a  cependant  donné  la  figure  d'un  calcul  ayant 
dépassé  cet  obstacle  et  s'avançant  jusque  dans 
la  portion  bulbeuse.  On  trouve  même,  dans  la 
thèse  de  M.  Bourdillat,  la  représentation  d'un 
calcul  du  musée  Dupuytren,  dont  j'ai  donné  la 
figure,  qui  s'avançait,  d'une  part,  jusque  dans 
le  bulbe  et,  de  l'autre,  jusqu'à  la  vessie.  Un 
calcul  de  cette  ei^ce  ne  reste  presque  jamais  en- 
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tier,  il  se  divise  en  plusieurs  fragments,  comme  oq 
l'a  vu  sur  un  calcul  présenté  en  1858  à  la  Soraété 
de  chirurgie.  Ce  calcul,  du  poids  de  94  grammes, 
était  divisé  en  trois  parties,  s'emboltant  parfaite- 
ment l'une  dans  raulre>  et  percées  à  leur  centre 
d^un  canal  continu  par  lequel  l'urine  s'écoulait. 
Le  malade  porteur  de  ce  calcul  exerçait  la  profes- 
sion de  cultivateur  et  n'avait  souffert  de  grandes 
douleurs  qu'au  moment  de  son  expulsion.  Si  l'apo- 
névrose moyenne  offre  au  calcul  un  obstacle  à  peu 


Calcul  véiko-proeUlique. 
A  B  C  D,  étriuigleineat  prostatique. 
E,  extrémité  urélhrale. 
A  B  F,  portion  TOrticde  peu  déreloppée. 

près  insurmontable,  il  n'en  est  pas  de  même  du 
col  de  la  vessie.  Le  calcul  le  traverse  facilement  et 
présente  à  son  niveau  un  étranglement  qui  en  in- 
dique clairement  la  place.  D'autre  part,  te  calcul 
trouvant  dans  la  vessie  un  espace  libre  pour  se  dé- 
velopper, y  prend  un  grand  accroissement.  Cet  ac- 
croissement a  lieu  surtout  au-dessous  du  col  de  la 
vessie,  la  pesanteur  exerçant  principalement  son 
action  dans  ce  sens.   La  forme  de  cette  partie  du 
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calcul  est  particulière  :  elle  est  aplatie  comme  un 
galet,  et  ronde  comme  cette  sorte  de  pierre,  mais 
sa  surface  n^est  pas  lisse  et  présente  des  aspérités 
comparables  à  celles  d^un  chou-fleur  (1). 


Calcul  Téïico-prmUtiqae. 
ABC,  renflement  prostatique. 
E,  ee^enl  plteé  sur  te  rjtiè  du  calcul. 

ABU,  lurface  de  «ection  montrant  la  fragmentation  apontanés  de  ce  cilci 
k  t'intérieur. 

On  trouve  encore  dans  la  prostate  des  calculs  et, 
d'après  M.  Bourdillat,  ils  seraient  plus  fréquents 
que  ceux  que  nous  venons  de  décrire,  qui,  nés  dans 
la  vessie,  envoient  un  prolongement  dans  l'urèthre- 

(I)  Voillemier,  Traité  des  maladies  de  l'urèthre. 


Dans  ces  calculs,  le  prolongement  uréthral  est  pen 
allongé,  il  semble  être  le  sommet  du  calcul,  qui, 
renflé  dans  la  partie  vésicale,  vient  se  terminer  en 
forme  de  cône  dans  l'orifice  postérieur  de  Turèthre. 


Cftlcul  Téslco-nréthral  creuié  d'une  goatlière  et  apparteuAOt  à  a 


Comme  les  calculs  des  autres  régions,  ceux  de  la 
région  prostatique  donnent  lieu  à  des  difficultés 
d'uriner  et  à  de  la  rétention  d'urine.  Quelquefois, 
c'est  tout  le  contraire,  et  il  y  a  incontinence,  ce  qui 
se  conçoit  facilement,  si  le  calcul  s'avance  dans  le 
col  de  la  vessie  et  en  tient  l'ouverture  béante. 

On  voit  aussi  survenir  de  l'hématurie,  surtout 
après  les  excès  alcooliques  ou  vénériens.  La  dou- 
leur, bien  entendu,  existe  ici,  comme  dans  les  au- 
tres espèces  de  calculs. 

Les  signes  objectifs  peuvent  servir  beaucoup  au 
diagnostic.  Le  doigt  introduit  dans  l'anus  décou- 
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vrira  la  présence^  dans  le  fond  du  canal^  d'un  corps 
dur  dont  la  résistance  indiquera  la  nature.  Sa  fixité 
pourra  faire  soupçonner  qu'il  est  engagé  dans  le 
col  vésical^  surtout  si,  sondant  le  malade^  le  cathé- 
ter ne  ramène  pas  d'urine  et  ne  peut  en  aucune 
façon  faire  bouger  le  calcul. 

Malgré  ces  signes,  il  n'est  pas  facile  d'affirmer 
qu'un  calcul  s'avance  jusque  dans  la  vessie,  et  on 
a  vu  les  plus  habiles  chirurgiens  commettre,  dans 
ces  circonstances,  des  erreurs^  bien  pardonnables. 

Traitement.  —  Les  méthodes  d'extraction  des 
calculs  uréthraux  diffèrent  suivant  les  cas.  Quand 
ils  ne  sont  pas  trop  vohimineux,  on  peut  les  retirer 
au  moyen  d'instruments  appropriés,  ou  les  broyer 
sur  place  avec  un  petit  lithoclaste.  Si  leur  diamètre 
est  trop  considérable,  les  moyens  dont  nous  venons 
de  parler  deviennent  insuffisants,  et  c'est  à  l'instru- 
ment tranchant  qu'il  faut  avoir  recours. 


"=^0^ 


Pince  de  Haies,  dite  de  Hunier. 
a,  canule  extérieure;  6,  branche»  de  la  canule  intérieure;  c,  slylel  renfermé 
dans  la  canule  intérieure;  d,  vis  servant  à  fixer  la  canule  interne. 

La  pince  de  Haies,  dite  de  Hunter,  fut  le  premier 
des  instruments  inventés  pour  l'extraction  des  cal- 
culs uréthraux.  Elle  se  compose  de  trois  pièces  :  une 
sonde  extérieure,  munie  à  son  extrémité  manuelle 
d'une  vis  au  moyen  de  laquelle  on  fixe  le  tube  inté- 
rieur ;  celui-ci,  contenu  dans  la  sonde,  est  terminé, 
à  son  extrémité  vésicale,  par  deux  ou  trois  branches 
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qui  s'écartent  l'une  de  l'autre  par 
leur  propre  élasticité;  à  l'intérieur 
de  ce  tube  se  meut  un  stylet  qui 
vient  saillir  entre  les  deux  branches 
que  nous  venons  de  décrire.  Avant 
de  mettre  l'instrunient  en  œuvre, 
on  ramène  dans  le  tube  extérieur 
les  deux  pièces  internes;  on  les 
fixe  au  moyen  de  la  vis;  puis  od 
l'introduit  jusque  sur  la  pierre, 
comme  une  sonde  droite  ordinaire. 
Alors,  on  fait  saillir  le  slylet  cen- 
tral au  moyen  duquel  on  reconnaît 
le  corps  étranger,  et  on  retire  un 
peu  la  canule  extérieure,  de  ma- 
nière à  en  faire  saillir  les  branches 
de  la  canule  intérieure,  qu'on  in- 
sinue entre  l'urètbre  et  le  calcul. 
Quand  on  y  est  parvenu,  on  pousse 
le  tube  extérieur,  de  manière  à  rap- 
procher les  branches  qui  serrent 
le  calcul  qu'on  retire  en  même 
temps  que  Tinstrument. 

La  curette  de  Leroy  d'Étiolles 
est  bien  inférieure  à  la  pince  de 
Hunier.  C'est  une  tige  droite,  apla- 
tie sur  sa  face  antérieure,  et  qu'on 
introduit,  comme  la  pince  de  Hun- 
ter,  par  la  manœuvre  du  cathété- 
risme  rectiligne.  Le  bec  de  cette 


il 
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sorte  de  sonde,  creusé  en  gouttière  et  susceptible 
de  se  relever,  en  tournant  sur  une  charnière,  se 
meut  aussi  par  une  vis  placée  dans  la  poignée. 
L'instrument  introduit,  on  s'efforce  d'insinuer  son 
bec  entre  les  parois  uréthrales  et  le  calcul  ;  quand 
on  y  est  parvenu,  on  relève  ce  bec  qui,  formant 
crochet,  ramène  le  calcul  quand  on  retire  l'instru- 
ment. Le  grand  inconvénient  ici,  c'est  que  le  corps 
étranger  peut,  à  chaque  instant,  s'échapper  pendant 
son  trajet,  et  qu'il  est  plus  susceptible  qu'avec 
l'instrument  précédent,  de  déchirer  l'urèthre. 


Crochet  de  Galli. 
Le  crochet  dépasse  Vmq  de  la  tige  sur  le  côté^  de  façon  à  saisir  le  calcul 
à  la  maDÎère  d'un  tire-bouchon  quand  on  fait  tourner  la  tige  antour  de  son  axe. 

Mercier  a  modifié  la  curette  de  Leroy,  en  la 
courbant  à  son  extrémité  vésicale,  comme  on  le 
voit  dans  la  figure,  ce  qui  la  rend  plus  apte  à  Pex- 
traction  des  calculs  de  la  partie  profonde  du  canal. 

Dans  la  pince  à  anneaux  de  CoUin,  Tune  des 
branches  de  Tinstrument,  qui  ressemble  beaucoup 
à  la  pince  à  spéculum,  est  d'une  seule  pièce  dans 
toute  sa  longueur,  mais  le  mors  en  est  un  peu  in- 
cliné en  dehors  dans  une  étendue  de  2  centimètres 
environ.  L'autre  branche  est  brisée  à  la  base  du 
mors  qui  a,  comme  le  précédent,  2  centimètres  de 
long.  Les  deux  mors  sont  articulés  à  ce  niveau, 
c'est-à-dire  à  peu  près  à  2  centimètres  de  leur 
pointe.  Quand  on  écarte  les  anneaux  l'un  de  l'autre. 
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le  mors  de  la  branche  brisée  bascule  et  s'écarte 
du  mors  de  la  branche  fixe  ;  mais  Tinstrument  est 
construit  de  telle  sorte  que,  quand  les  branches  en 
sont  à  leur  plus  grand  écartement,  le  diamètre  de 
la  pincQ  reste  le  même,  et  que  les  mors  ne  s'éloi- 
gnent jamais  de  plus  d'un  centimètre  et  demi. 


§ 


Pince  uréthrale 
de  Mathieu,  fermée. 


Pince  uréthrale 
de  Collin. 


Pince  de  Mathieu, 
ouverte. 


Celte  pince  offre  Tavantage  de  pouvoir  être  ma- 
nœuvrée  d'une  seule  main.  On  l'introduit,  d'ail- 
leurs, comme  une  sonde  droite.  Arrivé  sur  le  gra- 
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yier  ou  le  corps  étranger,  on  fixe  celui-ci  avec  la 
main  restée  libre  ;  on  ouvre  la  pince  et  on  s'efforce 
d'insinuer  le  mors  de  la  branche  fixe  entre  les  pa- 
rois uréthrales  et  le  corps  étranger  ;  on  la  referme 
quand  il  est  saisi,  et  on  la*  ramène  au  dehors.  Si 
c'est  un  gravier  et  que  son  passage  dans  Turèthre 
déchire  cet  organe,  on  peut  essayer  de  le  broyer  ; 
cette  pince  étant  très-forte,  malgré  sa  délicatesse 
apparente,  on  y  parviendra  quelquefois.  La  pince 
de  Mathieu  ne  diffère  de  celle  de  Collin  que  par 
Tarliculation  des  anneaux. 

Nélaton  a  inventé  un  petit  brise-pierre  uréthral 
dont  la  branche  femelle  ne  diffère  pas,  quant  à  la 
forme,  de  la  curette  de  Leroy.  C'est  comme  celle-ci 
une  tige,  dont  le  bec  peut  former  un  crochet  en  se 
relevant  ;  comme  ce  dernier,  il  est  creusé  en  gout- 
tière et  il  est  très-fort.  On  l'introduit  de  la  même 
manière  que  la  curette  de  Leroy  d'ÉtioUes,  et  on 
cherche,  comme  précédemment,  à  accrocher  le 
calcul;  quand  on  y  est  parvenu,  on  fait  glisser  la 
branche  mâle  sur  la  branche  femelle,  et  si  on  ne 
peut  parvenir  à  briser  le  calcul,  on  le  retire  comme 
avec  la  pince  de  Hunier.  C'est  un  instrument  très- 
fort  et  plus  facile  à  manier  que  celui-ci. 

Civiale  a  inventé  un  brise-pierre  uréthral  ana- 
logue au  précédent,  dont  le  bec  n'étant  pas  mobile 
est,  par  conséquent,  beaucoup  plus  fort,  en  sorte 
qu'avec  lui  on  peut  broyer  sans  inconvénient;  mais 
l'introduction  en  est  moins  facile. 

Ce  brise-pierre  a  été  modifié,  et  on  peut  dire,  à 
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juste  titre,  peHe«lionné  par  M.  Reliquet.  Les  dis- 
positions nouvelles  données  à  l'instrument  par  ce 
chirurgien  en  ont  fait  un  lithoclaste  d'une  très- 
grande  puissance,  et  auquel  il  serait  bien  difficile 
qu'un  calcul  pût  résister.  Voici  la  description  qu'en 
donne  son  inventeur  : 


Brlae-pkrre  uréthral  de  Nélatoo,  Briia-pierw  de  Mathieu. 

«  Cet  instrument,  construit  sur  mes  indieations 
par  MM.  Robert  et  Gollin,  se  eomposd  de  :  1'  une 
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branohe  femelle  temîaée  par  un  bec  .reçoui4>é 
comnçie  une  curette  ordinaire.  L'extrémité  du'  bec 
dépasse  peu  Taxe  de;  Tinstrument.  L'autre  extré- 
mité^ manuelle,  présente  une  virole  et,  au  delà,  un 
pas  de  vis  sUr  lequel  9e  meut  le  volant.  Cette 
branche  femelle  creuse  est  cannelée  dans  toute 
longueur. 


mmSBXI'LCOLLTS 


Bec  du  brise- pierre  de  Reliquet. 

«  2""  Une  branche  mâle.  C'est  un  tube  qui  glisse 
dans  la  branche  femelle.  Il  est  muni  d'une  virole 
qui  sert  à  lui  imprimeries  mouvements  dé  va-et- 
vient  dans  la  branche  femelle.  Sur  cette  virole  agit 
le  volant.  L'extrémité  de  ce  tube  est  terminée  par 
un  orifice  circulaire  et  dentelé  ;  de  plus,  il  ofire  une 
saillie  mousse  qui  glisse  dans  la  cannelure  de  la 
branche  femelle  et  écarte  les  tissus  des  dents  de 
l'extrémité.  L'autre  extrémité  de  cette  branche 
mâle  tubulaire  présente  près  de  son  orifice,  sur  sa 
paroi  interne,  un  pas  de  vis  qui  répond  à  celui  du 
perforateur. 

3*  Un  perforateur.  Il  occupe  la  cavité  de  la 
branche  mâle,  se  termine  d'une  part  par  une  pointe 
quadrangulaire  et  de  l'autre  par  un  bouton.  En 
avant  de  ce  bouton,  il  y  a  un  pas  de  vis  qui  corres- 
pond â  celui  ^eia  branche  mâle. 
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(c  Mécamme  du  broiemerU.  —  Le  gravier  ou  le  pe- 
tit Calcul  dans  la  curette^  pris  entre  le  bec  de  la 
branche  femelle  et  Textrémité  de  la  branche  mâle, 
y  est  serré  énefgiquement  au  moyen  du  volant  qui 
agit  sur  la  virole.  L'axe  de  compression  correspond 
exactement  à  celui  de  Tinstrument.  Alors  on  con- 
duit le  perforateur  ;  sa  pointe  quadrangulaire  agit 
par  rotation  sur  le  gravier;  elle  le  dégrade,  le  per- 
fore dans  Taxe  même  où  ce  gravier  est  comprimé. 
C'est  à  cette  perforation  dans  Taxe  de  compression 
qu'est  due  la  très-grande  puissance  de  broiement 
de  cet  instrument  à  aspect  grêle  (!)•  » 

U  ne  faut  pas  d'ailleurs  se  dissimuler  que  ces 
instruments  étant  tlroits  seront  surtout  utiles  dans 
la  partie  flexible  de  Furèthre  et  jusqu'au  bulbe  en- 
viron. A  partir  du  coUet  de  la  région  membraneuse, 
il  sera  difficile  de  saisir  un  calcul.  Aussi,  comme  on 
a  quelquefois  échoué,  certains  chirurgiens  ont  con- 
seillé de  repousser  le  calcul  dans  la  vessie  quand  il 
est  dans  le  fond  de  Turèthre.  On  pratique  cette 
manœuvre  au  moyen  d'une  bougie  de  cire  molle, 
et  alors,  de  deux  choses  l'une,  si  le  calcul  n'est  pas 
très-volumineux,  il  s'échappe  quelquefois  avec 
l'urine,  et  quand  il  reste  dans  la  vessie,  on  a  tou- 
jours la  facilité  de  le  broyer  par  la  lithotritie.  Sup- 
posé qu'on  n'ait  réussi  ni  à  retirer  le  calcul,  ni  à 
le  broyer  sur  place  ou  à  le  repousser  dans  la  vessie, 
on  doit  recourir  à  Finstrument  tranchant  à  une 
taille  incomplète. 

(i)  Reliquet.  Traité  des  opérations  des  voies  urinaires. 
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Plusieurs  méthodes  sont  alors  en  présence.  Si  le 
calcul  est  profondément  placé,  on  peut,  comme 
dans  la  taille  médiane,  faire  une  incision  sur  le  ra- 
phé  périnéal  débutant,  en  arrière,  à  4  ou  5  milli- 
mètres en  avant  de  Tanus,  et  ayant  une  étendue  de 
3  ceiltimètres  environ.  On  coupe  les  tissus  métho- 
diqueïhent  jusqu'à  ce  qu'on  soit  arrivé  sur  la  ban- 
delette fibreuse  qui  unit  le  sphincter  anal  au  muscle 
bulbo^caverneux.  De  cette  façon  on  peut  attirer  le 
rectum  en  arrière,  augmenter  la  distance  qui  sé- 
pare cet  organe  du  bulbe,  et  débrider  le  ligament  de 
Carcassonne  sans  inciser  le  bulbe.  Arrivé  à  ce  point, 
on  sent  d'ailleurs  le  calcul  avec  le  doigta  et  il  ne 
reste  plus  qu'à  ouvrir  Furèthre  pour  le  retirer. 

Cette  opération  peut  être  remplacée  par  la  taille 
prérectale.  On  fait  une  incision  qui  contourne  en 
avant  les  deux  tiers  antérieurs  de  la  circonférence  dé 
Tanus,  à  une  distance  de  4  à  5  miilim.  de  cet  organe. 
On  coupe  couche  par  couche  après  avoir  eu  soin 
de  bien  tendre  les  téguments  pour  leur  faire  perdre 
leur  disposition  rayonnée.  Arrivé  vers  le  sphincter, 
on  introduit  Tindicateur  gauche  dans  l'intestin,  de 
manière  à  le  porter  en  arrière.  On  opère  ainsi  la 
tension  de  la  bande  fibreuse  qui,  du  sphincter  anal, 
va  joindre  le  muscle  bulbo^îaverneux,  dont  la  sec- 
tion en  est  rendue  plus  facile.  Dès  lors,  on  peut 
toucher  la  prostate  avec  le  doigt  et  continuer,  sans 
crainte,  de  détacher  le  rectum,  ce  qui  devient  de 
plus  en  plus  facile  ;  car,  à  ce  niveau,  la  distance  de 
Turèthre  à  Tintestin  est  très-grande.  Quand  on  est 
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parvenu  au  sommet  de  la  prostate,  celle-ci  étant 
entièrement  dégagée,  on  n'a  plus  qu'à  Tînciser  pour 
enlever  le  calcul. 

Si  un  cathéter  peut  être  introduit  dans  la  vessie, 
il  rend  Fopération  plus  facile,  en  faisant  bomber  le 
périnée  et  saillir  le  calcul. 

Quand  le  calcul  occupe  la  portion  pénienne,  il 
faut  pratiquer  une  incision  longitudinale .  d'avant 
en  arrière,  jusqu'au  calcul  qu'il  est  facile  de  reti- 
ter.  Une  incision  de  2  centimètres  suffit  généra- 
lement. 

Si  le  calcul  est  arrêté  au  niveau  du  scrotum,  il 
ne  faut  pas  hésiter  à  séparer  les  bourses  Tune  de 
Tautre  par  une  incision  médiane.  On  arrive  ainsi 
jusqu'à  Turèthre  qu'il  ne  reste  plus  qu'à  ouvrir 
sans  avoir  la  crainte  d'une  hémorrhagie. 

Calculs  nombreux  de  la  prostate,  lithotritie  uréthrale 
et  extraction  des  calculs  par  l^urèthre.  —  Guirison.  — 
Dans  le  courant  du  mois  de  juillet  1859,  M.  F.,  âgé 
de  soixante  ans,  éprouva  dans  la  région  périnéale 
de  l'urèthre  des  douleurs  vagues,  accompagnées  de 
pertes  séminales.  Le  médecin  qu'il  consulta  lui 
conseilla  les  bains  de  mer  ;  les  accidents  cessèrent 
jusqu'au  mois  de  novembre  1864.  A  cette  époque, 
des  douleurs  vives  se  montrèrent  à  chaque  émis- 
sion de  l'urine,  et  bientôt  se  formèrent  deux  fistules 
périnéales  par  lesquelles  l'urine  passait  en  aussi 
grande  quantité  que  par  l'urèthre.  En  avril  1865, 
le  malade  vint  à  Paris  et  se  confia  aux  soins  de 
Michon.  Le  cathétérisme  ne  put  être  pratiqué,  et 

H.  Picard.  34 
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ee  ne  fut  qu'après  uii  tsMz  grand  iiOtnbl*e  de  tdn- 
tatiyes,  qu'on  pût  faille  p^étrer  jusque  àm^  la  vés^ 
sie  une  bougie  très-fine.  Cette  bougie  ftlt  kdsàéd  ft 
demeure,  puis  remplacée  par  Aeê  bougies  d'Un  Ca- 
libre de  plus  en  plus  considéi^Àble  ;  mais  ce  ne  fut 
qu'après  plus  d'un  mois  àb  iraitement,  qu'on  put 
remplacer  les  bougies  pfir  des  sotides.  En  résumé, 
le  rétrécissement  fut  traité  par  dilatation,  et  l'on  y 
joignit  de  larges  incisions  dans  la  région  périnéo- 
scrotale.  Lorsque  des  sondes  métalliques  purent 
être  introduites,  Michon  constata  la  présenee  d'un 
calcul  immobile  qui  lui  parut  être  placé  soit  dans  la 
région  prostatique,  soit  dans  le  col  de  la  vessie.  Le 
calcul  paraissant  enclavé  et  ne  pouvant  être  saisi 
avec   un    instrument   lithotriteur,   Michon   crut 
devoir  s'abstenir  de  toute  tentative  d'extraction, 
d'autant  plus  qu'il  n'empêchait  pas  le  passage  de 
Turine.  Lorsque  après  six  mois  de  traitement  le 
malade  put  quitter  Paris,  Michon  lui  conseilla  l'in- 
troduction, une  fois  par  semaine,  d'une  sonde  de 
gomme  élastique  dans  le  but  de  prévenir  le  retour 
du  rétrécissement.  Pendant  deux  ans,  le  malade 
suivit  cette  recommandation,  puis  il  cessa  complè- 
tement l'usage  des  sondes. 

Pendant  sept  ans,  il  n'y  eut  pas  d'accidents  de 
nature  à  inquiéter  le  malade  ;  mais  en  juillet  1873, 
il  s'aperçut  que  l'urine,  au  moment  de  l'émission, 
passait  parle  rectum.  La  difficulté  pour  uriner  qui 
peu  à  peu  s'était  montrée^  devient  considérable 
dans  le  courant  d'octobre,  et  le  malade,  sur  le  con* 


GDBPS  ËIHàIWIIS.  581 

sait  d*iin  de  ses  parents,  médecin  à  Nevers,  le  dûc« 
teur  Martin,  vint  à  Paris  et  se  confia  à  mes  soins 
en  novembre  1873.  L'examen  du  malade  me  rétéla 
les  faits  suivants  :  Taspect  de  la  région  n'offre  rien 
dé  particulier  à  noter.  Parle  toucher  rectal,  on  sent 
une  prostate  volumineuse,  faisant  saillie  dans  le  rec- 
tum  et  remontant  plus  que  dans  les  cas  ordinaires 
d'hypertrophie  prostatique.  La  partie  comprise  entre 
la  prostate  et  Tanus  est  tendue  et  légèrement  sail- 
lante du  côté  du  rectum.  Au  périnée,  la  palpation 
ne  montre  rien  d'anormal.  L'examen  au  spéculum, 
pas  plus  que  le  toucher,  ne  permet  de  constater  à 
quel  niveau  existe  dans  le  rectum  l'ouverture  de  la 
fistule  qui,  à  chaque  émission  de  l'urine,  en  laisse 
sortir  par  l'anus  une  certaine  quantité.  Une  sonde 
métallique,  introduite  dans  l'urèthre,  révèle,  sur 
les  confins  des  régions  membraneuse  et  prosta- 
tique, l'existence  d'un  calcul  sur  lequel  la  sonde 
frotte  en  passant,  mais  l'instrument  est  bientôt 
arrêté  au  niveau  de  la  prostate,  et  partout  il  donne 
la  sensation  de  la  rencontre  de  calculs.  Cependant, 
lorsqu'on  abaisse  fortement  le  pavillon  de  la  sonde, 
il  semble  que  l'instrument  vient  appuyer  par  son 
bec  sur  des  parties  moUes  et  non  sur  des  calculs. 
Le  malade  est  obligé  d'uriner  très-fréquemment, 
l'urine  ne  sort  que  goutte  à  goutte  au  début  de  la 
miction,  et  ensuite  par  un  jet  filiforme,  mais  qui 
ne  présente  pas  les  caractères  de  la  projection, 
l'urine  tombe  dans  le  vase  placé  sous  la  verge. 
Connaissant  les  antécédents  du  malade^  sachant 
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qu^  Michon  avait  constaté  huit  ans  auparavant 
rexistenoe  d'un  calcul  prostatique  enehalonné, 
mais  aussi  d'un  rétrécissement  quMl  avait  traité 
par  la  dilatation^  et  le  malade  avouant  que  depuis 
plusieurs  années  il  avait  cessé  de  passer  des  sondes, 
je  me  demandai  si  je  n'avais  pas  affaire  à  un  rétré- 
cissement existant  au  niveau  de  Torifice  intérieur 
des  anciennes  fistules,  et  si  je  ne  devais  pas  me 
contenter,  à  l'exemple  de  Michon,  de  chercher  à 
rendre  au  canal  son  diamètre  par  dilatation,  sans 
me  préoccuper  de  l'existence  du  calcul. 

J'essayai  tout  d'abord  l'introduction  d'une  fine 
bougie.  Pendant  deux  ou  trois  jours  j'échouai; 
enfin  je  crus  avoir  réussi  à  pénétrer  dans  la  vessie. 
Je  fixai  cette  bougie  à  demeure,  et  le  lendemain 
j'essayai  de  me  guider  sur  elle  pour  introduire  mon 
dilatateur. 

Lorsque  le  dilatateur  eut  pénétré  jusque  dans  la 
portion  membraneuse,  je  fus  fort  étonné  d'éprou- 
ver une  certaine  résistance  pour  le  faire  pénétrer 
plus  loin.  J'eus  le  soupçon  que  la  bougie  conduc- 
trice, au  lieu  d'être  dans  la  vessie,  pourrait  bien 
s'être  repliée  dans  un  urèthre  dilaté,  et,  en  effet,  je 
reconnus,  en  retirant  l'instrument,  que  la  bougie 
s'était  repliée  sur  elle-même.  J'essayai  les  jours 
suivants  d'introduire  de  nouveau  une  bougie,  j'é- 
chouai plusieurs  fois,  et  lorsque  je  crus  une  fois 
encore  avoir  pénétré  dans  la  vessie,  je  constatai  les 
mêmes  obstacles  et  les  mêmes  incidents  que  la  pre- 
mière fois.  Il  semblait,  par  la  sensation  très^nette 
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du  frottement  contre  des  calculs^  que  la  bougie 
s^engageait  sous  un  calcul  et  dans  une  poche  plus 
ou  moins  large  située  entre  le  canal  et  le  périnée. 
La  bougie  semblait  se  contourner  au  milieu  des 
calculs,  et  deux  fois  il  m'arriva  d'avoir  quelque 
peine  à  la  retirer,  comme  si  elle  entraînait  avec  elle 
les  deux  calculs  entre  lesquels  elle  était  engagée  et 
qui  la  serraient  alors  comme  dans  un  étau. 

Convaincu  que  ces  calculs  se  trouvaient  sur  la 
paroi  périnéale  du  canal,  et  que  la  portion  prosta- 
tique du  canal  était  refoulée  sous  le  pubis  (ce  que  je 
pus  constater  après  la  guérison),  j'eus  l'idée  de  me 
servir  comme  conducteur  d'une  sonde  percée  à  son 
extrémité  mousse  d'un  trou  assez  large  pour  lais- 
ser passer  une  bougie  garnie  de  son  armature  mé- 
tallique, à  laquelle  était  vissée  une  seconde  bougie 
en  baleine.  J'échouai  encore  de  cette  façon.  Je  fis 
faire  alors  une  sorte  de  sonde  cannelée,  très- 
longue,  d'une  courbure  analogue  à  celle  des 
sondes,  et  je  glissai  dans  sa  rainure  une  bougie  en 
baleine,  afin  d'éviter  de  m'engager  entre  les  cal- 
culs, et  de  suivre  ainsi  la  paroi  supérieure  du  canal 
de  l'urèthre.  Je  pus  ainsi  pénétrer  dans  la  vessie  ; 
mais  quand  je  voulus  répéter  cette  manœuvre  sans 
l'aide  de  ce  conducteur  métallique,  afin  d'employer 
des  bougies  dilatatrices,  j'échouai  de  nouveau. 

Il  devenait  évident  que  des  calculs  formaient 
l'obstacle  principal,  peut-être  même  l'obstacle 
unique  au  passage  de  la  sonde,  car  rien  ne  prou- 
vait l'existence  du  rétrécissement,  si  rare,  même 
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lorsqu'il  est  dû  à  une  rétraction  cicatrieielle  de  la  ré^ 
gion  prostatique.  Il  fallait  donc  délivrer  le  malade 
de  ses  calculs  et,  pour  cela,  la  première  idée  qui  se 
présentait  était  de  pratiquer  une  boutonnière  dans 
la  région  périnéale,  et  d'évacuer  les  calculs  par 
Touverture  faite  au  périnée.  Mais  le  malade  se  refu- 
sait énergiquement  à  toute  opération  sanglante,  et 
il  s'en  exagérait  même  beaucoup  la  gravité.  J'étais 
donc  amené  à  tenter  l'extraction  d)es  calculs  par 
Turèthre. 

Pour  arriver  jusqu'à  eux,  je  ne  pouvais  me  ser- 
vir d'instrument  droit,  puisqu'ils  se  trouvaient  au- 
delà  de  la  courbure  de  Furèthre  et,  chez  mon  ma- 
lade, on  avait  la  plus  grande  peine  à  redresser  le 
canal  en  abaissant  le  pavillon  de  la  sonde,  cette 
manœuvre  occasionnant  une  vive  douleur.  Je  fus 
obligé  de  renoncer  à  me  servir  des  brise-pierres 
uréthraux  de  Leroy  d'ÉtioUes  et  de  Nélaton,  et 
j'eus  recours  à  une  pince  de  Hunter  légèrement 
courbe  sur  le  champ  des  mors.  Pour  pouvoir  saisir 
les  calculs,  je  dus,  avec  ma  sonde  cannelée  spéciale 
et  avec  les  plus  grands  ménagements,  me  faire  en 
quelque  sorte  la  voie,  car  les  calculs  étaient  incrus- 
tés dans  les  parties  molles.  Je  commençai  mes  ten- 
tatives le  6  janvier;  mais  ce  jour- là,  comme  du 
reste  pendant  tout  le  traitement,  je  ne  fis  que  de 
très-courtes  séances.  Dès  la  proniière  tentative,  je 
pus  saisir  par  l'extrémité  du  mors  une  partie  du 
calcul  que  je  brisai.  I^  9,  le  malade  rendit  pour  la 
pr^eiftière  fois  un  petit  calcul  de  la  grosseur  d'un 
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pois,  iiss  séances  furent  continuées  de  la  môme 
façon  tous  les  deux  jours  ;  les  !)>  10,  15  et  30,  le 
malade  rendit  de  nouveaux  calculs  dont  Tun,  de 
forme  irrégulièrement  cylindrique,  avait  2  centi- 
mètres de  longueur.  Ces  calculs  méritaient,  par 
leur  aspect  nacré  et  luisant,  aussi  bien  que  par 
leur  dureté,  l'épitbète  de  calculs  en  porcelaine  ; 
ils  semblaient  comme  vitrifiés  sur  une  partie  de 
leurs  faces,  mais  ils  étaient  engbbés  dans  une  enve* 
loppe  calcaire  de  phosphate,  d'une  couleur  blan- 
chÂtre.  Il  était  évident  qu'il  n'existait  pas  un 
calcul  unique,  mais  des  calculs  multiples  retenus 
par  une  enveloppe,  car  les  calculs  présentaient 
assez  ordinairement  plusieurs  facettes  et  parfois,  en 
particulier  le  8  février,  le  malade  rendait  des 
fragments  d'urine  blanchâtre  analogues  h  un  co- 
quillage. Le  13  février,  le  malade  rendit  cinq 
calculs;  le  17,  le  24,  il  en  rendit  quelques-uns; 
le  5  mars,  il  en  expulsa  de  nouveau  simultanément 
trois,  dont  un  gros  et  deux  petits. 

Depuis  le  milieu  de  février,  la  pince  de  Hun  ter  ne 
me  permettait  plus  d'arriver  jusqu'aux  calculs,  sa 
courbure  étant  insuffisante  pour  me  laisser  arriver 
jusqu'aux  calculs  placés  plus  profondément,  ceux 
qui  se  trouvaient  en  avant  ayant  été  enlevés  peu  4 
peu.  Je  fis  faire  alors  deux  pinces  courbées  sur  le 
plat  dans  la  partie  des  mors  dépassant  la  canule. 

Les  branches  de  ces  pinces  étaient  de  longueur 
inégale,  afin  de  me  faciliter  l'engagement  de  la 
branche  la  plus  longue,  jagî^sant  comme  une  sorte 
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de  cuiller,  soit  au-dessus,  soit  au-dessous  du  calcul 
que  je  voulais  saisir.  C'est  à  Faide  de  ces  pinces, 
ainsi  modifiées,  que  j'avais  extrait  ou  plutôt  brisé 
la  plupart  des  calculs  expulsés.  Malheureusement, 
le  10  mars,  je  saisis  vraisemblablement  en  même 
temps  qu'un  calcul,  un  fragment  de  la  muqueuse, 
peut-être  même  la  branche  la  plus  longue  pénétra- 
t-elle  dans  le  tissu  de  la  prostate;  quoi  qu'il  en  soit, 
le  malade  éprouva  une  assez  vive  douleur,  et  il  se 
fit  un  suintement  léger  de  sang  noir,  suintement 
qui  continua  pendant  trois  jours.  En  même  temps, 
par  suite  du  gonflement  des  parties  lésées,  il  sur- 
vint une  rétention  d'urine,  rétention  malheureu- 
sement complète,  la  fistule  rectale  ayant  cessé  de- 
puis quelque  temps  de  laisser  passer  l'urine.  Je 
prévins  mon  confrère  et  ami  le  docteur  Martin  de 
ce  grave  incident;  il  se  rendit  aussitôt  à  Paris  et 
nous  nous  concertâmes  sur  le  parti  à  prendre. 

Le  cathétérisme  forcé  nous  parut  plus  dangereux 
encore  que  d'ordinaire,  en  présence  des  change- 
ments de  rapports  survenus  du  côté  de  la  région 
prostatique  ;  la  ponction  capillaire  de  la  vessie  avec 
la  seringue  aspiratrice  n'était  qu'un  palliatif,  mais 
nous  pouvions  espérer  que  la  diminution  de  l'in- 
flammation permettrait  au  cours  de  l'urine  de  se 
rétablir. 

C'était  ici  surtout  le  cas  de  recourir  à  la  bouton- 
nière, car  nous  pouvions  profiter  de  l'ouverture 
pour  terminer  l'enlèvement  des  calculs  ;  mais  j'ai 
déjà  dit  toute  la  répugnance  qu'avait  le  malade 
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pour  une  opération  sanglante  ;  nous  nous  étions 
donc  décidés  à  pratiquer  la  ponction  capillaire  de 
la  vessie,  lorsque  la  réouverture  spontanée  de  la 
fistule  rectale  nous  exempta  de  toute  intervention 
active  et  permit  l'évacuation  de  la  vessie.  Peu  à  peu 
la  fièvre  et  les  accidents  diminuèrent,  et  le  7  avril, 
le  malade  rendit  spontanément  un  calcul  volumi- 
neux. 

Pendant  le  mois  d'avril,  je  dus  m'absenter  de 
Paris  et  le  traitement  fut  interrompu.  Dès  le  mois 
de  mai,  le  traitement  fut  repris,  et  Tévacuation 
d'une  quinzaine  de  calculs  écrasés,  extraits  ou  ex- 
pulsés depuis  le  commencement  du  traitement  en 
laissant  un  peu  plus  de  place  à  l'action  des  instru- 
ments, me  permit  d'employer  le  petit  brise-pierre 
uréthral  d'Amussat.  Mais  il  me  fallut  cependant 
continuer,  comme  précédemment,  à  dégager  avec 
ma  sonde  cannelée  spéciale  les  calculs  enchatonnés 
par  une  partie  de  leur  surface,  les  uns  sur  la  paroi 
antérieure,  les  autres  sur  la  paroi  postérieure  de 
Turèthre.  Ce  n'était  qu'après  les  avoir  dégagés  et 
rendus  libres,  que  je  pouvais  les  saisir,  lorsqu'ils 
étaient  tombés  dans  l'espèce  de  poche  résultant  de 
l'évacuation  des  premiers  calculs.  Les  5,  7, 11,  15, 
16,  18  et  22,  mai,  je  pus  non-seulement  briser, 
mais  extraire  de  nouveaux  calculs  ;  enfin,  le  25  mai, 
je  parvins  à  en  extraire  trois,  et  dans  la  journée, 
quelques  petits  fragments  furent  expulsés  avec 
l'urine. 

J'étais  enfin  arrivé  au  but  si  longtemps  cherché; 
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te  cmaU  ezplopé  arec  mn  h  plusi^un;  F^prîsesj  m 
eontenait  aucun  cal^^ul. 

Le  lendeiaaiii,  j'essayai  avec  la  soiule  d»  pén^ 
tter  ÛBW  la  vefisie  ;  j'y  arrivai  facilement,  fnai^  en 
contoufiiaut  dç  près  La  face  postérieure  du  puim, 
Pendant  quelques  jours  je  laissai  reposer  le  mar 
lade  ;  mais,  pour  éviter  que  Turine»  en  s'engageant 
dans  le  cul-de-sac  prostatique  où  étaient  logé$  )«^ 
ealcul^,  oe  retardât  le  retrait  et  la  cicatrisatioa  de  la 
poche,  j'engageai  le  malade  à  n'uriner  qu'au  moyen 
de  la  sonde  et  je  lui  appris  à  se  sonder.  Malheureu- 
s^nent,  dans  une  de  ses  tentatives,  il  fit  probable*- 
ment  quelque  fausse  route,  car  après  une  légère 
perte  de  sang,  il  se  manifesta  une  cystite  assez  in- 
teiifi^  qui  céda  peu  à  peu  au  repos  et  4  l'usajge  des 
capsules  de  térébenthine,  mais  qui  n'était  pas  encore 
tout  à  fait  guérie  lorsque  le  malade^  désireux  4e 
retwmer  chez  lui,  quitta  Paris. 

I/OS  calculs  que  je  vous  présente  formeraient  par 
leur  réunion  un  volume  assez  considérable  ;  ceux 
que  vous  voyez  extraits  présentent  cette  particularité 
qu'une  de  leurs  faces  au  moins,  au  lieu  d'être  lisse 
comme  les  autres,  est  grenue  et  comme  parsemée 
de  petits  orifices.  C'est  par  cette  face  qu'ils  adhé* 
raieni;  aux  parties  molles,  et  ces  dépressions  sont 
rij9}9F3ssion  d^  bourgeons  charnus  déterminant  ses 
^bérence^  ;  aussi  je  crois  que  si,  au  lieu  d'e^ctraire 
ppogre^ivemept  et  lentement  ces  calculs^  j'avais 
dans  une  même  séance,  grâce  à  une  incision  j^i- 

néfH^,  procédé  h  i^y?  evlèveme^t  ^imuU;au0,  j'9.u- 
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raïs  déterminé,  par  la  dédiivure  de  ees  bourgeoxis 
charnus,  des  Accidents  redoutables^  Quelle  qu'ait 
été  la  longueur  du  traitemeut,  cette  observation 
démontre  la  possibilité  d'extraire  par  Turèthre  de 
Tolumineux  calculs  de  la  prostate  ;  c'est  à  ce  point 
de  vue  surtout  qu'elle  m'a  paru  digne  d'intérêt. 
(Le  Fort,  Société  de  Chirurgie,  Paris,  1874.) 

CALCUL   DES  RÉGIONS   CI ROON VOISINES. 

Outre  les  calculs  que  nous  venons  d'étudier  et 
qui  se  rencontrent  dans  l'intérieur  de  Turèthre,  il 
en  existe  d'autres  qui  siègent  au  pourtour  de  ce 
eonduit.  Ces  calculs  se  forment,  soit  dans  un  tra- 
jet fistuleux,  soit  dans  une  cavité  consécutive  à  un 
d^cèsde  la  prostate  ou  de  i'urèthre,  soit  dans  une 
poche  uréthrale.  Si,  dans  la  plupart  des  ca3,  par 
conséquent,  la  cavité  dans  laquelle  ils  séjournent 
communique  avec  les  voies  naturelles,  on  peut 
néanmoins  citer  quelques  faits  dans  lesquels  toute 
communication  avait  disparu  entre  I'urèthre  et 
l'enveloppe  du  calcul. 

Le  plus  souvent,  les  calculs'  situés  dans  les  ré- 
gions circonvoisines  à  I'urèthre  ont,  pour  origine, 
un  gravier  venu  du  rein  ou  de  la  vessie  ;  quelque- 
fois, cependant,  ils  naissent  sur  place.  Dans  le 
premier  cas,  le  tissu  cellulaire  se  trouve  refoulé, 
une  membrane  se  forme  qui  limite  Tiafiltr^tion 
urineuâe  et  l'empêche  de  s'étendre  mx  parties  voi<- 
sines.  Cette  membrane  enveloppante,  de  npHVBlle 
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formation,  offre  ordinairement  toutes  les  appa- 
rences des  muqueuses  ;  mais  parfois  elle  acquiert 
un  degré  de  résistance  qui  la  fait  ressembler  à  du 
cartilage. 

Lorsque  le  calcul  natt  sur  place,  son  origine  est 
la  conséquence  de  la  décomposition  de  F  urine  dans 
les  culs-de-sac  ou  dans  les  trajets  fistuleux  où  elle 
séjourne.  Dans  ce  cas,  la  cavité  où  se  forme  le  cal- 
cul est  unique;  dans  d'autres,  Purine  envahit  le 
tissu  cellulaire,  s'y  creuse  de  petites  cavités  dans 
Fintérieur  de  chacune  desquelles  il  se  forme  un 
petit  calcul  enveloppé  de  fausses  membranes  qui 
peuvent  se  rompre,  en  sorte  que  les  calculs  primi- 
tivement séparés  se  soudent  et  ne  forment  plus 
qu'une  masse.  (Bourdillat.) 

Tant  que  la  cavité  dans  laquelle  le  calcul  se 
trouve  enfermé  communique  avec  Purèthre,  le  corps 
étranger  augmente  si  bien  qu'on  a  vu  souvent  les 
calculs  de  cette  région  acquérir  un  volume  beau- 
coup plus  considérable  que  ceux  même  de  Turèthre. 

Ces  calculs  se  rencontrent  d'ailleurs  aussi  bien 
dans  le  tissu  cellulaire  du  pénis  (Yanzetti,  sept 
onces  et  demie)  que  dans  celui  du  scrotum  (dix 
onces  et  treize  onces)  ou  du  périnée  (dix-sept,  dix- 
huit  onces,  1,450  gr.). 

La  forme  des  calculs  dont  nous  parlons  n'est  pas 
régulière  comme  ceux  de  l'intérieur  du  canal,  ce 
qui  se  comprend,  puisqu'elle  se  moule  sur  les  pa- 
rois d'une  cavité  dont  elles  prennent  la  configu- 
ration. 
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Ils  sont  souvent  creusés  d'une  gouttière  qui  sert 
au  passage  de  l'urine,  ou  de  réceptacle  à  l'urèthre. 
Dans  un  cas  rapporté  par  Salvatori  de  Kenzi,  le 
calcul  formait  autour  du  canal  un  anneau  com- 
plet. Dans  quelques  cas  exceptionnels,  on  a  vu 
ces  calculs  envoyer  dans  l'urèthre  des  prolonge- 
ments plus  ou  moins  étendus. 


Quoi  qu^il  en  soit,  ces  calculs  ne  sont  que  rare- 
ment stratifiés,  mais  présentent  le  plus  souvent 
l'aspect  stalactiforme. 
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Ordinairement  uniques,  ils  sont  quelquefois 
réunis  en  grand  nombre  dans  une  seule  poche,  ou 
séparés  dans  des  cavités  multiples.  Calot  rapporte 
avoir  enlevé  quatre-vingts  pierres  grosses  comme 
des  pois,  du  scrotum  d'un  garçon  âgé  de  vingt- 
cinq  ans.  Dans  ces  cas,  les  calculs  pressés  les  uns 
contre  les  autres,  s'aplatissent  en  présentant  des 
facettes  sul*  leurs  faces  contiguës,  sans  que  celles-ci 
aient  besoin  pour  cela  d'être  directement  en  con- 
tact. 

Les  calculs  situés  en  dehors  de  la  cavité  uré- 
thrale  sont  bien  plus  facilement  supportés  que  ceux 
renfermés  dans  son  intérieur.  Laroche  et  Des- 
champs ont  cité  un  cas  dans  lequel  la  maladie  du- 
rait depuis  trente-six  ans.  D'un  autre  côté,  l'éli- 
mination spontanée  de  ces  calculs  est  bien  plus 
fréquente  que  pour  ceux  logés  dans  l'urèthre  ;  tan- 
tôt la  pierre  est  expulsée  d'un  seul  coup,  tantôt 
elle  ne  fait  qu'apparaître  à  l'extérieur,  et  le  chirur- 
gien se  trouve  obligé  d'achever  l'opération,  quand 
ce  n'est  pas  le  malade  lui-même,  comme  on  l'a  vu 
quelquefois.  Cette  expulsion  spontanée  des  calculs 
extra-uréthraux  a  pu  donner  à  penser  qu'ils  ve- 
naient directement  de  la  vessie;  mais  c'est  une 
opinion  ancienne  dont  Lorni  a  depuis  longtemps 
déjà  démontré  la  fausseté. 

Dans  la  portion  pénienne  de  l'urèthre,  les  cal- 
culs ont  moins  de  tendance  à  prendre  un  grand 
développement  que  dans  les  autres  régions,  à  cause 
du  peu  d'épaisseur  du  tissu  cellulaire;  pour  la 
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qui  B  séparé  le  fealUet  mnqitaui  du  feuillet  cuUDé. 
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même  raison,  ils  ne  paraissent  pas  s'y  développer 
de  toutes  pièces,  mais  avoir  pour  origine  un  noyau 
venu  de  Turèthre.  Leur  forme  est  très-variée  et 
très-irrégulière.  On  les  a  vus  se  développer  entre  le 
feuillet  muqueux  et  le  feuillet  cutané  du  prépuce 
ou  envahir  le  tissu  spongieux  de  Turèthre. 

Un  calcul  de  cette  région,  quand  il  n'est  pas  vo- 
lumineux, peut  passer  à  peu  près  inaperçu,  car  il 
ne  gène  en  rien  la  miction  et  ne  provoque  qu'une 
légère  sensation  de  pesanteur  et,  à  la  pression,  un 
point  dur  limité.  Si  le  calcul  a  pris  une  certaine 
extension,  les  deux  symptômes  que  nous  venons 
de  signaler  prennent  une  acuité  proportionnée, 
et  alors  la  miction  peut  être  plus  ou  moins  gênée, 
et  le  poids  de  la  tumeur  devenir  considérable.  En 
outre,  il  s'établit  alors  des  fistules  qui  permettent 
au  stylet  d'atteindre  la  tumeur,  ce  qui  vient  en  aide 
au  diagnostic. 

Pour  extraire  ces  calculs,  il  est  nécessaire  de 
pratiquer  une  incision  sur  le  point  où  ils  font  saillie, 
et  au  besoin  de  réunir  ensuite  les  bords  de  la  plaie 
au  moyen  de  quelques  points  de  suture.  Si  la 
pierre  était  volumineuse,  on  aurait  soin,  au  préa- 
lable, de  régulariser  les  lèvres  de  la  plaie  en  exci- 
sant une  partie  de  ses  bords  avec  des  ciseaux. 
Malgré  toutes  les  précautions,  on  voit  souvent, 
après  ces  opérations,  persister  une  ou  plusieurs  fis- 
tules. 

Les  pierres  du  scrotum  proviennent  quelquefois 
d'une  rupture  du  canal  à  ce  niveau;  plus  souvent 


ï'iaii  représenté  aprèa  l'ablaliaQ  de  Is  pierre.  Ls  cavité  snorniBle  est  fotl 
rélrécie;  une  perte  de  substance,  à  Iravers  laquelle  on  voit  la  eo   ' 
l'oriSce  de  communication  ntec  le  cnnxl. 
H.  Picard. 
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une  rupture  a  Heu  en  arrière;  mais  Taponévrose 
périnéale  inférieure  ne  permettant  pas  à  l'urine  de 
s'infiltrer  facilement  dans  la  région  périnéale  an- 
térieure, celle-ci  envahit  le  périnée.  Quelle  que  soit, 
d'ailleurs,  l'origine  de  ces  calculs,  ils  prennent 


hce  iafériaure. 


dans  cette  région,  grâce  à  la  laxité  de  son  tissu 
cellulaire,  un  développement  considérable.  Mott  a 
observé  un  individu  dont  le  scrotum,  douze  à 
quinze  fois  plus  volumineux  qu'à  l'état  normal, 
descendait  jusqu'au  tiers  inférieur  des  cuisses.  Cet 
organe,  aplati  d'avant  en  arrière,  était  parsemé  de 
plusieurs  douzaines  de  tumeurs  de  grosseur  va- 
riable, depuis  celle  d'un  pois  jusqu'à  celle  d'une 
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muscade,  de  consistance  pierreuse,  de  couleur 
blanche  et  recouvertes  par  les  téguments.  Les  tégu- 
ments qui  enveloppaient  deux  ou  trois  des  plus 
grosses  étaient  ulcérés  depuis  plus  d'un  an,  et 
fournissaient  constamment  une  matière  purulente 


très-fétide.  Au  fond  de  ces  ulcérations,  on  aper- 
cevait des  corps  blancs,  arrondis,  de  consistance 
pierreuse;  une  matière  blanche,  semblable  à  du 
mortier,  s'écoulait  par  les  ulcérations;  la  maladie 
durait  depuis  vingt  ans.  {Civiale,  Traité  de  taffec- 
tion  calculeuse,  p.  367.) 
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Les  calculs  du  scrotum  envoient  assez  fréquem- 
ment des  prolongements  dans  l'urèthre,  et  ce  sont 
eux  parmi  ceux  dont  le  développement  a  lieu  en 
dehors  de  ce  conduit,  qui  sont  le  plus  souvent  ex- 
pulsés spontanément,  phénomène  qu^ explique  faci- 


lement le  peu  d'épaisseur  du  tissu  de  cette  région, 
qui  par  cela  même  s'abcède  et  se  gangrène 
facilement.  On  conçoit  aussi  par  la  même  raison 
que  la  formation  de  fistules  y  soit  fréquente.  Par 
ces  fistules,  on  voit  sortir  du  pus,  de  l'urine,  et 
quelquefois  même  du  sperme.  C'est  au  point  de  vue 
fonctionnel,  d'ailleurs,  rémission  de  Turine  et  la 
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projection  du  sperme  qui  sont  les  plus  gênées  dans 
la  maladie  dont  nous  nous  occupons. 

Du  reste,  pour  ce  qui  est  du  diagnostic,  Texa- 
men  de  la  tumeur  par  la  vue  et  le  toucher,  rappro- 
ché des  commémoratifs,  suffit  pour  rassurer.  Ce- 
pendant, on  a  quelquefois  confondu  une  pierre 
développée  dans  une  cystocèle  avec  un  calcul  du 
scrotum.  La  réductîbilité  de  là  tumeur  et,  à  son 
défaut,  la  fluctuation  de  la  cystocèle  permettra  de 
distinguer  les  deux  tumeurs  Tune  de  Tautre. 

Le  traitement  consiste  à  enlever  ces  calculs  au 
moyen  d'une  pince,  si  les  tissus  ont  été  détruits  ; 
dans  le  cas  contraire,  on  incise  sur  la  paroi.  S'il 
persiste  une  fistule,  on  en  avivera  les  bords  pour  en 
faciliter  l'oblitération. 

Les  calculs  des  régions  circonvoisines  à  Turèthre, 
qui  se  développent  dans  le  périnée,  ne  se  voient 
guère  que  dans  la  loge  inférieure  de  cette  région, 
ce  qui  s'explique  par  cette  raison  que  les  solutions 
de  continuité  du  canal  ont  bien  plus  souvent  lieu 
à  ce  niveau,  et  qu'en  outre  le  tissu  cellulaire  y  est 
beaucoup  plus  lâche.  Quelquefois  la  solution  de 
continuité  existe  dans  la  région  membraneuse; 
mais  les  aponévroses  étant  traversées,  Furine  arrive 
néanmoins  dans  la  loge  inférieure  et  le  calcul  se 
forme  au  même  niveau.  Cette  solution  de  conti- 
nuité de  la  région  membraneuse  est  le  plus  sou- 
vent la  conséquence  de  la  taille. 

Les  calculs  de  la  région  périnéale  antérieure 
offrent  à  peu  près  les  mêmes  symptômes  que  ceux 
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du  scrotum.  Gomme  ces  deraiers,  ils  peuvent  être 
expulsés  spontanément  à  Fa  suite  d'un  abcès  ou 
d'une  gangrène  qui  se  montre  en  général  à  la  par- 
tie moyenne  du  périnée.  Cependant,  la  présence 
de  ces  corps  étrangers  gêne  moins  la  miction  qu'on 
ne  pourrait  supposer;  d'un  autre  côté,  si  l'ouver- 
ture de  communication  avec  l'urèthre  est  large, 
une  sonde  introduite  dans  ce  canal  peut  frôler  et 
sentir  la  pierre.  Le  palper,  d'autre  part,  permet  de 
sentir,  de  limiter  la  pierre  et  d'apprécier  l'épaisseur 
des  tissus  qui  la  recouvrent. 

Ici  comme  précédemment,  Fincision  sur  le  calcul 
est  le  seul  moyen  pour  l'extraire,  à  moins  qu'il 
n'existe  une  fistule  que  l'on  pourra  agrandir  pour 
arriver  jusqu'à  lui. 

Les  calculs  de  la  région  périnéale  postérieure 
sont  rares.  J'en  ai  pourtant  observé  un  qui  s'était 
développé  chez  un  enfant  de  neuf  ans,  à  la  marge 
de  l'anus  et  tout  près  de  la  superficie  des  téguments. 
Cet  enfant,  qui  avait  été  taillé  à  l'âge  de  trois  ans, 
pour  deux  calculs  d'acide  urique,  chacun  du  vo- 
lume d'une  fève,  avait  conservé  une  incontinence 
d'urine.  Quand  je  le  vis,  un  abcès  urineux  s'était 
développé  à  la  partie  moyenne  du  périnée  et  un  peu 
à  gauche  du  raphé;  l'abcès  ouvert  se  referma  après 
avoir  donné  du  pus  et  de  l'urine  pendant  quelque 
temps.  Mais,  trois  mois  après,  une  tumeur  apparut 
à  la  marge  de  l'anus,  si  superficielle,  et  placée  de 
telle  sorte,  que  l'index  étant  introduit  à  une  très- 
petite  profondeur  dans  le  rectum,  elle  pouvait  être 
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S  aïsie  entre  ce  doigt  et  le  pouce  de  la  même  main . 
La  nature  de  la  tumeur  fut  reconnue  par  le  méde- 
cin de  l'asile  dans  lequel  Tenfant  avait  été  placé,  ce 
qui  était  facile,  grâce  à  sa  dureté.  Celui-ci  fut  alors 
admis'dansle  service  de  M.  de  Saint-Germain,  qui, 
au  moyen  d'une  incision  peu  profonde,  put  enlever 
facilement  le  calcul.  C'était  une  pierre  blanche, 
lisse  et  polie,  de  deux  centimètres  et  demi  de  dia* 
mètre  environ,  dont  l'analyse  n'est  pas  à  ma  con- 
naissance. 


CORPS  ETRANGERS  VENUS  DU  DEHORS 

Les  corps  étrangers  introduits  dans  l'urèthre  sont 
des  plus  variés;  les  uns  proviennent  d'instruments 
brisés  dans  le  canal  à  la  suite  d'une  opération,  soit 
cathétérisme,  soit  lithotritie  ;  les  autres,  et  ce  sont 
de  beaucoup  les  plus  nombreux,  aujourd'hui  sur- 
tout qu'on  est  arrivé  à  une  si  grande  perfection 
dans  la  fabrication  des  instruments,  proviennent 
d'une  aberration  de  l'imagination  chez  les  individus 
qui  recherchent  une  jouissance  illicite  et  honteuse. 
Ce  sont  :  des  épis  de  céréales,  des  porte-plumes, 
des  crayons,  des  épingles,  des  morceaux  de  bois, 
dea  tuyaux  de  pipe,  des  allumettes;  chez  les  enfants, 
des  noyaux  de  cerises,  des  cailloux,  etc.  On  voit, 
d'après  celte  énumération,  qu'une  classification  est 
ici  difficile  et  d'autant  moins  utile,  d'ailleurs,  que 
les  procédés,  pour  extraire  ces  corps  étrangers, 
diffèrent  avec  chacun  d'eux,  et  que  le  chirurgien 
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est  souvent  obligé  d'inventer  sur  Fheureun  procédé 
spécial  pour  les  enlever  • 

On  a  prétendu,  sans  preuves  bien  certaines, 
qu'une  fois  introduits  dans  Turèthre,  les  corps 
étrangers  s'y  trouvaient  attirés  par  une  force  attrac- 
tive inhérente  à  ce  canal.  Ce  qu'il  y  a  de  certain, 
c'est  qu'une  fois  dans  le  canal,  le  corps  étranger  s*y 
enfonce  souvent  d'autant  plus  profondément  que  le 
malade  fait  plus  d'efforts  pour  Fen  retirer.  Voulant 
ordinairement  cacher  son  mal  à  cause  de  son  ori- 
gine, il  supporte  d'abord  en  silence  les  plus  vives 
douleurs  ;  mais  bientôt,  la  verge  venant  à  se  gon- 
fler et  la  miction  étant  difficile  et  douloureuse,  il 
tombe  dans  des  angoisses  inexprimables.  Si  le  corps 
étranger  n'est  pas  très-gros,  le  malade  retient  ses 
urines  pendant  longtemps,  espérant  expulser  ce 
corps  avec  un  jet  d'urine  plus  volumineux.  Mais 
comme  les  choses  ne  se  passent  pas  ordinairement 
avec  autant  de  simplicité  et  le  mal  empirant,  le 
médecin  est,  en  général,  appelé  assez  promptement. 
A  supposer,  d'ailleurs,  qu'il  ne  fût  pas  mandé  assez 
promptement,  la  verge  serait  exposée  à  tomber 
en  gangrène,  car  bien  rarement  le  corps  étranger 
demeurerait  dans  le  canal  sans  y  causer  les  plus 
grands  désordres.  Cependant,  chez  quelques  sujets, 
le  corps  étranger  n'a  été  retiré  que  longtemps 
après  son  introduction,  mais  alors  entouré  de  ma- 
tières lithiques. 

Pour  sentir  le  corps  étranger,  il  suffit,  la  plu- 
part du  temps,  de  passer  le  doigt  sur  le  canal;  on 
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peut  ainsi  reconnaître  la  place  qu'il  occupe^  le  point 
où  il  est  arrêté.  Si  on  n'y  parvenait  pas  de  cette 
façon^  il  faudrait  conduire  une  sonde  dans  Furè- 
thre^  en  ayant  soin  tbutefois  d'introduire  Tindex 
dans  le  rectum  pour  empêcher  le  corps  étranger 
de  marcher  plus  avant  et  de  pénétrer  dans  la 
vessie. 

Si  le  corps  étranger  n'est  pas  très-avant  dans 
Turèthre^  on  peut  le  retirer  en  le  saisissant  direc- 
tement au  moyen  d'une  pince,  soit  celle  de  Hun- 
ier^ soit  celle  de  Collin,  et  l'amener  au  dehors. 
C'est  ce  procédé  qu'a  employé  Demarquay  chez  un 
malade  qui  s'était  introduit  dans  le  canal  un  porte- 
plume  long  de  19  centimètres. 

Mais  l'extraction  d'un  corps  étranger  n'est  pas 
toujours  aussi  facile,  même  quand  il  est  à  portée 
de  l'instrument.  Un  gagne-denier,  traité  par  De- 
sault,  s'était  enfoncé  depuis  la  veille  dans  l'urèthre 
une  épingle.  Desault,  s'étant  assuré  que  cette  épin- 
gle n'était  qu'à  un  pouce  du  méat,  s'eJQTorça  de  la 
saisir  avec  la  pince  à  gaine,  mais  n'ayant  pu  y 
parvenir,  il  fixa  la  pointe  de  cetle  épingle  dans  la 
paroi  inférieure  de  l'urèthre  et  la  retira  en  lui  fai- 
sant former  une  sorte  de  courbure.  Cette  épingle 
avait  six  pouces  et  demi  de  long  et  était  grosse  en 
conséquence. 

Diffenbach  eut  à  soigner  un  enfant  de  quatorze 
ans  fort  et  bien  portant,  qui  se  plaignait  de  souffrir 
dans  l'intestin  aux  environs  de  l'anus.  Pressé  de 
questions,  cet  enfant  avoua  s'être  introduit  dans 
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Turèthre  une  grosse  aiguille  dont  le  chas  était 
tourné  en  arrière,  et  que  cette  aiguille  lui  avait 
échappé.  Il  rendait  un  peu  d'urine  avec  de 
vives  douleurs.  Oq  chercha*  vainement  à  sentir 
la  position  de  Taiguille  à  travers  la  peau.  Mais 
comme  pendant  cet  examen  il  se  plaignait  d'un 
redoublement  de  douleurs  toujours  à  la  même 
place,  on  supposa  l'aiguille  fixée  par  sa  pointe  sur 
un  point  de  Turèthre.  Diffenbach  pensa  qu'il  lui 
serait  difficile  de  saisir  Taiguille  avec  une  pince  et 
qu'il  risquerait  de  labourer  le  canal  en  la  retirant. 
Alors  le  malade  ayant  été  placé  comme  pour  Topé- 
ration  de  la  taille,  un  aide  souleva  le  scrotum  pen- 
dant que  l'opérateur,  appliquant  le  pouce  gauche 
sur  le  périnée,  exerçait  sur  cette  région  une  pres- 
sion obliquement  dirigée  en  arrière,  de  manière  à 
faire  tuméfier  la  partie  du  périnée  placée  entre  son 
pouce  et  l'anus;  puis  l'indicateur  droit,  préalable- 
ment huilé,  fut  introduit  dans  le  rectum.  Celui-ci 
parvint  facilement  à  sentir  le  ch^s  de  l'aiguille  sail- 
lant dans  le  col  de  la  vessie.  Il  dirigea  alors  le  doigt 
qui  était  dans  le  rectum  sur  le  chas  de  cette  aiguille, 
pressa  sur  elle,  tandis  que  le  doigt  appuyé  sur  le 
périnée  comprimait  cette  partie  dans  une  direction 
opposée.  Il  arriva  ainsi  au  bout  de  quelques  ins- 
tants à  faire  saillir  au  périnée  et  de  quelques  lignes 
la  pointe  de  cette  aiguille  qui  fut  saisie  avec  une 
pince  et  complètement  extraite. 

Dans  un  cas  à  peu  près  semblable,  le  malade 
s'étant  enfoncé  dans  l'urèthre  une  épingle  en  or 
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longue  de  6  centimètres,  Boinet  chercha  d'abord 
à  la  faire  cheminer  en  avant,  mais  n'y  pouvant  par* 
venir,  il  fit  traverser  Turèthre  par  la  pointe  de  cette 
épingle  en  repliant  la  verge  sur  le  ventre;  puis, 
Pépingle  étant  retenue  par  la  tète,  il  la  fit  chemi- 
ner de  toute  sa  longueur  dans  le  canal  en  la  pous- 
sant par  la  pointe,  en  sorte  qu'il  put  la  saisir  au 
moyen  d'une  pince  introduite  par  le  méat. 

Soulé,  de  Bordeaux,  a  extrait  de  Turèthre  de  la 
manière  suivante  une  épingle  double  à  cheveux 
dont  les  pointes  étaient  à  4  centim.  du  méat.  Il  fit 
pincer  la  verge  par  un  aide  au  niveau  de  sa  racine, 
puis  essaya  de  retirer  l'épingle  avec  des  pinces;  n'y 
pouvant  arriver,  il  couda  fortement  la  verge  et 
parvint  à  faire  traverser  par  les  deux  chefs  de 
l'épingle  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre  Une  fois 
'  le  corps  à  Textérieur  il  en  redressa  la  courbure  et 
sectionna  au  ras  de  la  peau  une  des  branches.  Le 
reste  de  l'extraction  ne  nécessita  que  peu  d'efforts. 
Le  malade  guérit  parfaitement  avec  des  applications 
d'eau  froide. 

Caudmont  est  parvenu  à  retirer  des  épingles  du 
canal  au  moyen  d'une  bougie  de  cire  molle.  Celle- 
ci  étant  introduite  dans  le  canal,  on  la  pousse  de 
manière  à  y  implanter  le  corps  étranger;  une  fois 
ce  but  atteint,  on  n'a  plus  qu'à  retirer  la  bougie  qui 
entraîne  le  corps  étranger. 

Dans  un  cas  de  M.  Voillemier,  l'ajutage  qui 
forme  le  bec  de  la  sonde  de  trousse  s'étant  détaché 
de  cet  instrument,  ce  chirurgien,  après  avoir  au 
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préalable  introduit  le  doigt  dans  le  rectum  pour 
arrêter  la  marche  du  corps  étranger  en  arrière^ 
inséra  dans  sa  cavité  une  bougie  de  corde  à 
boyau.  Celle-ci  fut  assez  gonflée  au  bout  de  deux 
heures,  pour  qu'en  la  ramenant  doucement  au 
dehors  on  pût  extraire  en  même  temps  le  corps 
étranger. 

Dans  un  autre  cas,  M .  Y oîUemier  eut  à  extraire 
une  branche  de  marronnier  grosse  comme  une 
très-forte  sonde.  L'extraction  simple  en  était  fort 
difficile,  par  cette  raison  que  le  bois  ayant  été  dé- 
barrassé de  son  écorce  au  moyen  d'un  couteau, 
celui-ci  y  avait  taillé  des  lamelles  à  extrémités 
libres  qui  écorchaient  Furèthre  quand  on  tirait  sur 
le  corps  étranger.  M.  Voîllemier  ayant  coupé  la 
branche  de  marronnier  à  1  centimètre  du  méat  uri- 
naire,  la  fendit  sur  plusieurs  points  et  la  traversa 
dans  toute  sa  longeur  avec  un  stylet  boutonné,  de 
façon  à  en  faire  une  sorte  de  paquet  d'allumettes. 
Avec  des  pinces  il  enleva  les  morceaux  du  centre  et 
successivement  tous  les  autres.  L'opération  dura 
près  de  trois  quarts  d'heure,  et  le  malade  fut  délivré. 

Dans  le  cas  de  l'épi  de  blé,  l'effet  précédent  se 
produit,  car  chaque  fois  que  l'on  tire  pour  l'extraire, 
ses  barbes  viennent  accrocher  douloureusement 
Furèthre.  Pour  le  retirer,  on  le  lie  au  niveau  du 
méat  avec  un  fil  très-solide  dont  on  passe  les  chefs 
dans  une  sonde  d'argent  percée  aux  deux  bouts  et 
huilée  à  l'extérieur  et  à  l'intérieur,  puis  on  intro- 
duit la  sonde  dans  Furèthre  à  mesure  qu'on  tire  sur 
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Tépi  qui  entre  dans  la  canule  et  dont  les  barbes  se 
replient. 

Reynaud^  de  Montauban^  a  retiré  du  canal  un 
corps  étranger  au  moyen  d'une  grosse  sonde  intro- 
duite entre  la  paroi  supérieure  du  canal  et  le 
corps  étranger;  celui-ci  se  trouvant  serré,  il  a  pu 
le  retirer  en  même  temps  que  la  sonde. 

Il  est  bien  entendu  qu'en  dehors  de  ces  divers 
procédés^  suggérés  au  chirurgien  par  la  nature 
même  du  corps  étranger,  les  divers  pinces  et  ins- 
truments dont  nous  avons  précédemment  parlé 
lui  seront  très-utiles,  et  qu'ils  lui  suffiront  seuls 
la  plupart  du  temps  pour  délivrer  le  malade. 
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Les  anciens  regardaient  les  rétrécissements 
comme  la  conséquence  de  végétations,  d'excrois- 
sances, de  carnosités,  de  caroncules  du  col  de  la 
vessie.  Aujourd'hui,  on  sait  à  quoi  s'en  tenir  au 
sujet  de  ces  idées,  et  que  ces  tumeurs,  considérées 
comme  si  fréquentes  par  les  anciens,  sont  au  con- 
traire extrêmement  rares.  Cependant  leur  existence 
chez  l'homme  ne  peut  être  mise  en  doute;  presque 
tous  les  chirurgiens  qui  se  sont  occupés  des  mala- 
dies des  voies  urinaires  en  ont  trouvé  :  il  suffit  de 
citer  Civiale,  Àmussat,  Lallemaad,  Mercier,  Ricord, 
Yoillemier,  Désormeaux,  Thompson. 
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Ces  tumeurs,  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec 
celles  de  la  prostate,  car  leur  structure  n'est  pas 
la  même,  ce  sont  des  polypei,  c'est-à-dire  des  tu- 
meurs peu  volumineuses,  pédiculées  ou  sessiles, 
développées  sur  la  muqueuse  uréthrale  et  compa- 
rables à  celles  qu'on  rencontre  si  souvent  sur 
l'urèthre  de  la  femme. 

Mais  qu'est-ce  qu'un  polype  ?  M.  Gosselin  répond 
à  cette  question,  dans  sa  Clinique  chirurgicale,  de  la 
manière  suivante  :  «  En  clinique,  dit-il^  on  appelle 
depuis  longtemps  polypes,  des  tumeurs  dévelop- 
pées et  libres  dans  celles  de  nos  cavités  naturelles 
qui  communiquent  avec  l'extérieur  et  dont  la  plu- 
part sont  tapissées  par  une  muqueuse,  tumeurs 
dont  Tun  des  caractères  principaux  est  d'adhérer 
ou  de  s'implanter  par  un  pédicule,  c'est-à-dire  par 
une  partie  plus  étroite  que  ne  l'est  la  portion  libre 
et  proéminente  de  la  tumeur.  Ce  mot  de  polype  a 
l'inconvénient  de  ne  donner  aucune  notion  ana- 
tomo-pathologique.  La  chirurgie  moderne  Ta  con- 
servé cependant  pour  deux  raisons  ;  d'abord  parce 
que  la  présence  du  pédicule  indiqué  par  ce  mot 
conduit  à  des  opérations  relativement  faciles  (liga- 
ture, excision)  et  différentes  de  celles  que  néces- 
sitent les  tumeurs  des  autres  régions;  ensuite, 
parce  que  le  pédicule  entraîne  avec  lui  l'idée  de 
production  de  bonne  nature,  c'est-à-dire  non  can- 
céreuse. Je  ne  sais  pas  vous  dire  pourquoi  il  en  est 
ainsi  ;  mais  le  fait  n'en  est  pas  moins  vrai,  et  je  le 
formule  ainsi  :  dans  les  cavités  naturelles,  les  tu- 
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meurs  cancéreuses  ne  se  pédiculisent  pas,  les  tu- 
meurs bénignes  seules  ont  un  pédicule.  » 

Il  ne  s'ensuit  pas  nécessairement  de  ce  qui  pré- 
cède que  tous  les  polypes  soient  pédicules  ;  on  en 
trouve,  au  contraire,  et  M.  Gosselin  a  soib  de  le 
dire  un  peu  plus  loin,  qui  sont  sessiles,  ce  qui  vi^it 
à  Tappui  de  notre  définition. 

Les  polypes  de  l'urèthre  peuvent  naître  sur  tous 
les  points  de  ce  conduit,  cependant  ils  semblent 
plus  fréquents  dans  la  fosse  naviculaire  et  dans  les 
régions  membraneuse  et  prostatique.  Gomme  chez 
la  femme,  les  irritations  de  la  muqueuse,  les  blen- 
norrhagies  en  particulier  semblent  favoriser  leur 
apparition. 

Thompson  dit  qu'il  en  existe  un  exemple  dans 
les  collections  de  Royal  Collège  of  Surgeons.  Sur 
cette  pièce,  les  végétations  sont  limitées  au  col  de 
la  vessie  et  à  la  portion  prostatique  de  l'urèthre;  le 
reste  du  canal  est  entièrement  libre  (1). 

Sur  une  autre  pièce  de  Guy's  Hospital,  il  existe 
à  la  réunion  des  portions  membraneuse  et  prosta- 
tique, une  excroissance  mesurant  18  millimètres 
de  long  sur  8  de  large.  Cette  production  qui  donna 
lieu  à  tous  les  symptômes  des  rétrécissements  uré- 
thraux  fut  traitée  comme  telle. 

Thompson  a  vu  deux  polypes  du  verumontanum  : 
le  premier,  sur  un  enfant,  avait  12  millimètres  1/2 
de  longueur  sur  4  millimètres  de  largeur  ;  il  se  diri- 

(i)  ThompsoQ,  Maladies  des  voies  urinaires,  p.  63. 
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geait  en  arrière  vers  le  col  de  la  vessie  ;  le  second  fut 
trouvé  sur  un  vieillard  de  soixante-quatorze  ans.  11 
avait  un  centimètre  et  demi  de  longueur;  sa  consis- 
tance était  molle  et  sa  base  se  continuait  avec  le 
sommet  du  verumontanum  ;  il  s'allongeait  dans 
Turèthre  qu'il  paraissait  remplir  et  atteignait  le  col 
de  la  vessie;  il  ressemblait,  sous  tous  les  rapports. 


aux  polypes  que  Ton  trouve  si  fréquemment  sur  la 
muqueuse  du  pharynx  et  des  narines.  11  était  cons- 
titué par  des  fibres  de  tissu  cellulaire,  entremêlés 
à  sa  base  de  quelques  fibres  musculaires.  Au  centre, 
étaient  renfermés  quelques  cristaux  ressemblant  à 
ceux  d'acide  urique,  mais  constitués  par  du  car- 
bonate terreux.  La  tumeur,  enveloppée  d'une  mu* 
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gueuse,  était  recouverte  d'un  épithélîum  sphé- 
roïdal  en  forme  de  colonnes.  Ce  polype  donna  lieu 
à  des  phénomènes  de  cystite  et  à  des  envies  d'uriner 
plus  fréquentes  que  d'ordinaire.  (1) 

Les  polypes  de  l'urèthre  semblent  le  plus  souvent 
résulter  d'une  hypertrophie  papillaîre  et  peuvent 
être  rangés  dans  la  classe  des  papillômes  muqueux, 
à  côté  des  végétations  du  prépuce  et  des  grandes 
lèvres.  Ces  tumeurs  ont  en  outre  un  caractère 
spécial,  c'est  que  l'élément  vasculaire  y  est  très-dé- 
veloppé,  ce  qui  explique  la  facilité  avec  laquelle 
elles  saignent  et  pourquoi  elles  s'affaissent  après 
leur  ablation. 

Dans  quelques  cas  rares,  les  polypes  uréthraux 
résultent  d'une  hypertrophie  des  follicules  conte- 
nus dans  l'épaisseur  de  la  muqueuse  de  l'urèthre, 
et  leur  structure  se  rapproche,  par  conséquent,  de 
ceux  des  fosses  nasales.  Au  dire  de  Giraldès  (2), 
ces  espèces  de  polypes  prendraient  naissance  con- 
sécutivement à  la.  rétention  dans  leur  intérieur  du 
liquide  sécrété  par  les  follicules.  Ceux-ci,  sous  l'in- 
fluence de  cette  rétention,  se  distendraient  dans 
Tespace  sous-muqueux  et  resteraient  logés  dans  la 
dilatation  de  la  muqueuse  jusqu'à  ce  que,  devenus 
trop  volumineux,  ils  fissent  leur  apparition  dans  la 
cavité  uréthrale,  pour  s'étendre  plus  ou  moins  loin, 
suivant  leur  développement. 

Les  symptômes  auxquels  donnent  lieu  les  po- 

(1)  Thompson^  Maladies  des  voies  urinaires,  p.  338. 

(2)  Giraldès,  Bulletin  de  la  Société  anatomique. 

H.  Picard.  36 
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lypes  uréthraux^  nous  les  avons  décrits  en  disant 
que  c'étaient  ceux  de  la  cystite  et  des  rétrécisse- 
Oients.  Quant  à  leur  diagnostic,  il  "est  assez  diffi- 
cile à  faire  pendant  la  vie.  C'est  un  de  ces  cas  où 
Tendoscope  est  très-utile  et  même  nécessaire.  Il  a 
permis  à  M.  Désormeaux,  non-seulement  d'en  re- 
connaître plusieurs,  mais  encore  d'en  faire  l'abla- 
tion. 

Pour  cela,  M.  Désormeaux  s'est  servi  d'un  pelit 
serre-nœud  dont  le  fil  avait  été  passé  autour  du 
pédicule  de  la  tumeur.  Cette  méthode,  il  faudrait 
la  suivre  dans  les  cas  analogues,  d'autant  pltfs  que 
l'endoscope  permet  les  cautérisations  subséquentes, 
sur  le  point  d'implantation  de  la  tumeur.  Cepen- 
dant si  le  chirurgien  reculait  devant  l'emploi  de 
l'endoscope,  faute  d'habitude,  il  pourrait  tenter 
l'arrachement  avec  la  pince  uréthrale,  ou,  s'il  la 
croyait  possible,  l'ablation  avec  une  anse  de  fil  de 
fer  rapprochée  autour  du  pédicule,  au  moyen  du 
serre-nœud,  comme  Désormeaux. 

M.  Guillon  fils  m'a  montré  le  dessin  d'un  polype 
dont  la  nature  avait  été  constatée  par  Robin,  et 
qu'il  avait  arraché  au  moyen  d'une  pince  uréthrale. 

Je  termine  l'histoire  des  polypes  de  l'urèthre  chez 
l'homme  par  une  observation  intéressante  re- 
cueillie par  M.  Ed.  Labarraque  dans  le  service  de 
M.  Désormeaux.  Le  polype,  comme  on  le  verra 
dans  la  suite  de  l'histoire  du  malade,  fut  enlevé  au 
moyen  d'une  anse  de  fil  métallique  très-mince,  et 
sa  nature  a  été  constatée  au  microscope. 
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E...  Joseph^  trente-quatre  ans,  homme  de  peine, 
est  entré  le  24  mai  1870,  salle  Saint-Pierre,  n**  13, 
hôpital  Necker.  Il  affirme  n'avoir  jamais  eu  aucune 
maladie  vénérienne  ;  mais,  il  y  a  un  an  et  demi 
environ,  à  la  suite  d'un  excès  de  boisson,  il  a  été 
pris  d'une  uréthrite  très-légère,  guérie  rapidement, 
paralt-il,  au  moyen  du  copahu  et  de  la  térébenthine, 
accompagnés  d'injections  de  vin  rouge.   Depuis 
lors,  il  a  cru  remarquer  que  son  jet  d'urine  était 
moins  gros.  Il  est  pris,  plusieurs  fois  par  jour, 
d'envies  irréastibles  de  pisser  ;  la  miction  s'exécute, 
il  est  vrai,  avec  facilité  :  mais  lorsqu'il  a  fini  d'uri- 
ner, il  se  plaint  d'éprouver  dans  le  gland  des  cuis- 
sons  prolongées  pendant  environ  deux  à  trois 
minutes.  Il  n'a^  dû  resle,  jamais  été  sondé,  et  n'a 
point  été  sujet  à  la  rétention  d'urine. 

On  croit  à  l'existence  d'ulcérations  du  canal  avec 
rétrécissement  du  calibre  de  l'urèthre,  et  Ton  se 
borne,  pendant  quelque  temps,  à  accoutumer  l'or- 
gane au  passage  des  instruments.  Puis,  l'examen 
endoscopique  révèle  la  présence  d'un  polype  uré- 
thral,  arrondi,  siégeant  en  avant  de  la  portion  mem- 
braneuse, inséré  sur  la  paroi  supérieure  de  l'u- 
rèthre, et  offrant  le  volume  d'un  grain  de  blé  ;  ce 
polype  est  très-mobile  ;  son  pédicule  est  mince  ;  la 
couleur  générale  est  rosée,  et  ne  diffère  aucune- 
ment de  la  coloration  du  reste  de  l'organe.  La  vas- 
cularité  ne  paraît  pas  excessivement  prononcée. 

C'est  le  17  juin  que  l'on  procède  à  l'ablation  de 
la  tumeur;   l'endoscope,  introduit  jusqu'au  siège 
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du  mal,  permet  d'embrasser  le  pédicule  avec  un 
serre-nœud  filiforme  qui  entraîne  au  dehors  la  pe- 
tite excroissance  presque  sans  écoulement  sanguin. 
Depuis  lors,  Tétat  du  malade  a  toujours  été  s'amé- 
liorant.  Le  27  juin,  Texamen  endoscopîque  ne 
montre  plus  qu'une  légère  ulcération  dans  la  région 
prostatique,  en  arrière  du  lieu  d'implantation  du 
polype  ;  la  plaie  est  alors  cautérisée  avec  le  nitrate 
d'argent  liquide.  Le  30  juin,  les  14  et  28  juillet, 
l'examen,  répété  au  moyen  de  l'endoscope,  montre 
que  la  guérison  ne  s'est  pas  démentie.  L'analyse 
histologique  de  la  tumeur  a  permis  de  la  ranger 
dans  la  classe  des  papillômes. 

Les  polypes  de  l'urèthre  sont  bien  plus  fréquents 
chez  la  femme  que  chez  l'homme  ;  leur  existence 
n'est  contestée  par  personne  ;  et  tous  les  auteurs, 
depuis  Morgagni,  en  ont  signalé  l'existence.  Ce- 
pendant c'est  surtout  à  partir  de  1832,  qu'ils  ont 
été  bien  étudiés  par  Rufs  et  Larcher  d'abord,  puis 
par  Velpeau  en  1836;  plus  tard  ont  paru  les  tra- 
vaux de  H.  Forget,  1844,  puis  un  rapport  de  Ver- 
neuil  à  la  Société  de  biologie  en  1855;  enfin  nous 
avons  plusieurs  thèses  sur  ce  sujet,  celle  de  Henry 
(Paris,  1858);  Velten  (Strasbourg,  1862);  Lemoîne 
(Paris,  1866)  ;  Thevenon  (Paris,  1869). 

Gomme  chez  l'homme,  les  polypes  de  l'urèthre 
de  la  femme  se  présentent  sous  forme  de  tumeurs 
sessiles  ou  pédiculées,  développées  sur  la  mu- 
queuse uréthrale.  Généralement  petites,  ces  tu- 
meurs atteignent  cependant  quelquefois  un  volume 
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assez  considérable  ;  ainsi  on  en  a  vu  quelques-unes 
aussi  grosses  qu'un  œuf  de  poule;  ordinairement 
elles  ne  dépassent  pas]  la  grosseur  d'une  fève  ou 
d'une  framboise. 

Quelquefois  sphériques,  elles  sont,  dans  d'autres 
cas,  plus  ou  moins  allongées  et  aplaties.  Cette 
forme  se  voit  surtout  chez  les  femmes  grasses, 
dont  les  grandes  lèvres  résistantes  compriment  la 
tumeur  d'un  côté  à  l'autre.  Elles  sont  parfois  divi- 
sées en  plusieurs  lobes  ou  languettes,  de  manière 
à  présenter  l'apparence  de  crêtes  de  coq.  Tantôt 
leur  surface  est  granuleuse  et  fendillée  ;  tantôt  au 
contraire  elle  est  lisse  et  unie. 

Leur  couleur,  généralement  rouge  vif,  peut  ce- 
pendant présenter  un  aspect  grisâtre. 

Leur  consistance  est  molle,  et  le  moindre  attou- 
chement les  fait  ordinairement  saigner. 

Gomme  les  polypes  de  l'urèthre  de  l'homme,  ceux 
de  l'urèthre  de  la  femme  sont  le  plus  souvent  la 
conséquence  d'une  hypertrophie  papillaire  ;  on  a 
vu  aussi  des  papillômes  muqueux  dont  l'élément 
vasculaire  est,  comme  nous  l'avons  dit,  très-déve- 
loppé,  et  qui  sont  recouverts  par  l'épithélium  de 
la  muqueuse. 

Voici  le  résultat  de  l'examen  fait  par  Verneuil 
d'une  de  ces  tumeurs  : 

K  La  tumeur  est  aplatie  transversalement  ;  elle 
est  d'un  rouge  très- vif,  assez  molle  au  toucher;  elle 
pâlit  notablement  après  la  section  du  pédicule  qui 
est  très- vasculaire.  Elle  conserve,  après  l'affaisse- 
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ment,  2  millimètres  d'épaisseur  sur  1  centimètre  à 
peu  près  dans  sa  plus  grande  dimension.  La  surface 
est  lisse  au  premier  abords  mais  vue  à  la  loupe,  elle 
est  un  peu  mamelonnée,  surtout  vers  le  bord  tran- 
chant qui  réunit  les  deuxfaces  latérales.  Le  pédi- 
cule, gros  comme  une  petite  plume  d'oie,  se  renfle 
en  trois  ou  quatre  lobules  plus  ou  moins  isolés^ 
qui,  par  leur  réunion,  constituent  la  masse  totale. 
«  Examinée  à  un  faible  grossissement,  cette  tu- 
meur est  facilement  reconnue  de  nature  papillaire  ; 
elle  est  formée  par  Fagglomération  de  cylindres 
juxtaposés  et  serrés  les  uns  contre  les  autres,  ter- 
minés par  une  extrémité  arrondie  et  adhérente  par 
la  base,  comme  les  doigts  de  la  main  sur  la  région 
métacarpienne. 

«  Les  papilles,  larges  d'un  tiers  à  un  quart  de 
millimètre,  portent  entre  elles  des  prolongements 
latéraux  beaucoup  plus  petits. 

(t  La  surface  externe  est  recouverte  par  une 
couche  assez  épaisse  d'épithélium  cylindrique, 
formé  de  cellules  petites,  munies  d'un  noyau,  assez 
intimement  soudées  entre  elles. 

a  Ces  cellules  sont  disposées  perpendiculaire- 
ment à  la  surface  de  la  papille  comme  le  poil  du 
velours,  ce  qui  donne  à  la  papille  une  certaine 
élégance.  Le  corps  de  la  papille  est  parcouru  par 
un  assez  grand  nombre  de  vaisseaux  capillaires 
dont  les  anses  remplies  de  sang  sont  la  cause  de  la 
coloration  très-intense  du  tissu.  Ces  capillaires, 
entre-croisés  en  divers  sens,  sont  larges,  à  parois 
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minces^  et  çà  et  là  un  peu  dilatés  ;  ils  atteignent  le 
voisinage  de  la  surface,  c'est-à-dire  qu'ils  ne  sont 
séparés  du  revêtement  épithélial  que  par  une 
mince  épaisseur  du  tissu  de  la  papille. 

((  Ce  tissu  lui-même,  difficile  à  observer  à  cause, 
des  vaisseaux,  présente  une  apparence  fibrcUde  très- 
peu  dense,  du  liquide  et  de  la  matière  amorphe 
abreuvant  en  abondance  les  mailles  lâches  de  la 
trame,  ce  qui  explique  T-afFaissement  et  la  réduc- 
tion de  la  tumeur  à  un  très-petit  volume  par  la 
dessiccation. 

a  En  résumé,  les  polypes  de  Turèthre  chez  la 
femme  nous  paraissent  devoir  être  rangés  anatomi-* 
quement  dans .  la  classe  des  hypertrophies  papil- 
laires  et  dans  la  variété  si  remarquable  par  le 
développement  des  vaisseaux.  La  forme  pédicûlée, 
si  commune  dans  ces  altérations,  vient  confirmer 
cette  opinion  et  rapprocher  la  lésion  qui  nous  oc- 
cupe des  végétations  papillaires  si  communes  à  la 
région  génitale  externe  dans  les  deux  sexes. 

(c  Ce  fait  vient  compléter  la  série  des  altérations 
de  ce  genre  qui  s'observent  sur  toutes  les  muqueuses 
garnies  de  papilles. 

(c  Les  polypes  de  l'urèthre  de  la  femme  se  rangent 
donc  à  côté  des  verrues,  des  condylomes,  des  vé- 
gétations du  prépuce,  du  gland,  des  gencives,  de 
la  langue,  des  lèvres  du  vagin,  de  l'intérieur  du  col 
de  l'utérus,  etc  ;  en  un  mot,  des  hypertrophies  pa- 
pillaires si  communes,  si  analogues,  dont  il  faudra 
prochainement  écrire  l'histoire.  » 
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Chez  la  femme>  comme  chez  Thomme,  les  po- 
lypes uréthraux  pourraient  être  la  conséquence  de 
rhypertrophie  des  follicules  muqueux  ;  nous  avons 
expliqué  alors  leur  mode  de  formation  d'après  Gi- 
raldès.  Dans  un  cas  rapporté  par  ce  dernier  chirur- 
gien, la  tumeur,  d'un  rouge  cerise,  avait  la  forme  et 
le  volume  d'un  petit  marron  d'Inde  et  causait  de 
vives  douleurs.  Elle  était  pédiculée,  et  son  excision 
permit  de  constater,  avec  le  doigt,  l'existence  d'une 
masse  rugueuse  qu'une  seconde  exploration  fit  re- 
connaître pour  une  seconde  tumeur.  Le  canal 
dilaté,  on  put  constater  que  la  muqueuse  uréthrale 
était  recouverte  d'une  masse  pulpeuse  qui  fut  exci- 
sée en  même  temps  que  la  tumeur. 

Cette  production  morbide,  transparente,  gélati- 
neuse, est  la  conséquence,  comme  le  démontre  le 
microscope,  d'une  hypergénèse  des  follicules  de  la 
muqueuse. 

Les  polypes  de  l'urèthre  sont  ordinairement 
uniques.  Cependant,  comme  dans  le  cas  précédent, 
il  n'est  pas  tout  à  fait  rare  d'en  rencontrer  deux  et 
même  trois. 

Leur  siège  est  sur  tous  les  points  du  canal,  mais 
bien  plus  souvent  cependant  sur  la  paroi  inférieure 
que  sur  la  partie  supérieure. 

On  les  rencontre  assez  souvent  près  du  col  de  la 
vessie,  ou  sur  le  col  lui-même  ;  quelquefois  seule- 
ment à  12  ou  15  millimètres  du  méat;  mais  c'est  au 
méat  qu'est  leur  siège  de  prédilection  :  sur  une 
saillie  de  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre  qui  divise 
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celui-ci  comme  en  deux  parties  et  paraît  avoir,  sui- 
vant Huguîer,  une  grande  tendance  à  l'hypertro- 
phie. Quand  elles  sont  implantées  sur  le  pourtour 
du  méat,  on  leur  donne  ordinairement  le  nom  de 
végétations,  mais  leur  nature  est  la  même. 

Quelquefois  stationnaires  pendant  longtemps,  les 
polypes  uréthraux  envahissent  presque  tout  le 
pourtour  de  Turèthre  et  vont  paraître  non-seule- 
ment au  méat,  mais  à  rentrée  du  vagin.  C'est  alors 
que  le  frottement  auquel  ils  sont  soumis,  soit  pen- 
dant la  marche,  soit  pendant  le  coït,  les  rend  dou- 
loureux, les  congestionne,  de  manière  à  leur  donner 
leur  coloration  rouge  et  à  les  faire  saigner. 

La  présence  des  polypes  dans  Furèthre  amène  de 
notables  modifications  dans  le  calibre,  la  longueur, 
la  forme  et  la  capacité  de  ce  conduit.  Il  existe  assez 
souvent,  quand  la  tumeur  est  largement  implantée, 
une  procidence  de  la  muqueuse  qui  peut  former  un 
bourrelet  autour  de  la  tumeur. 

Les  polypes  de  Turèthre  de  la  femme  ne  don- 
nent parfois  lieu  à  aucun  symptôme,  si  bien  qu'on 
ne  constate  leur  présence  que  par  hasard  et  à  la 
suite  d'un  examen  pratiqué  pour  une  autre  affec- 
tion, et  cela,  malgré  le  volume  assez  considérable 
qu'ils  ont  pu  quelquefois  acquérir.  Assez  souvent 
on  a  constaté  sur  le  cadavre  des  polypes  qui  ne 
s'étaient  révélés  pendant  la  vie  par  aucun  symp- 
tôme, et  de  la  présence  desquels  les  malades 
n'avaient  même  pas  eu  conscience. 

Ordinairement  cependant  on  voit  apparaître  un 
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OU  plusieurs  des  symptômes  suivants  :  1*  de  rem- 
barras et  de  la  douleur  pendant  la  miction  ;  2''  des 
hémorrhagies  ;  3*  de  la  gêne  pendant  le  coït,  qui 
devient  quelquefois  impossible;  4""  des  douleurs 
dans  tout  Tappareil  génito-urinaire  ;  5^  de  la  dou- 
leur spontanée  à  l'entrée  du  vagin,  douleur  exas- 
pérée par  le  toucher  ou  la  marche. 

La  gène  de  la  miction  est  le  premier  symptôme 
qui  apparaît  ;  son  intensité  est  en  rapport  avec  le 
volume  du  polype  et  se  prononce  de  plus  en  plus  a 
mesure  que  celui-ci  prend  de  Textension  ;  car  alors 
le  jet  d'urine  est  obligé  à  un  effort  d'autant  plus 
considérable  pour  repousser  la  tumeur. 

L'hémorrhagie,  qui  n'est  jamais  bien  considé- 
rable, est  parfois  spontanée  ;  plus  souvent  elle  con- 
siste en  quelques  gouttes  de  sang  qui  viennent 
teindre  l'urine,  surtout  après  Teffort  que  fait  la 
vessie  pour  en  chasser  les  dernières  gouttes. 
Souvent  l'écoulement  sanguin  apparaît  après  un 
frottement  ou  un  attouchement  quelconque. 

Un  symptôme  important,  c'est  la  douleur  à  la- 
quelle les  polypes  peuvent  donner  lieu.  Elle  est  par- 
fois d'une  intensité  extraordinaire  et  tellement 
vive,  que  le  moindre  attouchement  ou  le  simple 
rapprochement  des  cuisses  est  la  cause  de  souf- 
frances insupportables  qui  arrachent  quelquefois 
des  cris  aux  malades.  Cette  douleur,  qui  est  sur- 
tout vive  pendant  le  coït,  finit  par  rendre  cet  acte 
insupportable  aux  femmes  qui  sont  atteintes  de 
cette  maladie.  Il  semble  résulter  de  l'observation 
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que  la  tumeilr  ne  devient  douloureuse  que  quand 
elle  vient  à  proémîner  hors  de  Turèthre,  et  qu'elle 
peut  subir  Tattouchement  des  corps  extérieurs. 

La  douleur  peut  ne  pas  être  localisée  dans  la  tu- 
meur, mais  s'irradier  sur  toutes  les  ramifications 
des  fibres  nerveuses  hypogastriques,  et  causer  des 
douleurs  dans  la  vessie,  dans  Tutérus,  les  aines, 
les  lombes,  la  partie  supérieure  des  cuisses.  Aussi 
s'est-on  quelquefois  trompé  sur  la  cause  de  ces 
douleurs,  quand  le  polype  n'était  pas  apparent  à 
Textérieur,  et  a-t-on  donné  aux  malades  des  soins 
pour    une   autre    affection    qui    n'existait   pas. 
C'est  ainsi  que  Velpeau  a  soigné  plusieurs  dames 
qui  étaient  soumises  depuis  longtemps  à  un  trai- 
tement pour  une  maladie  de  matrice,  sans  qu'on 
eût  soupçonné  la  présence  d'un  polype  cause  de 
tous  les  maux,  et  dont  l'ablation  faisait  disparaître 
la  maladie.  Une  erreur  de  ce  genre  a  été  commise 
par  des  hommes  de  grand  mérite,  par  Lisfranc 
entre  autres,  ainsi  qu'il  résulte  d'une  observation 
rapportée  dans  le  journal  de  Malgaigne.  L^erreur 
dans  ces  cas  est  d'autant  plus  excusable,  que  sou- 
vent le  polype  coexiste  à  une  inflammation  ou  une 
ulcération  du  museau  de  tanche. 

Si  le  polype  est  apparent,  son  diagnostic  sera 
facile;  il  suffira,  pour  le  reconnaître,  d'entr'ouvrir 
la  vulve  ;  sa  coloration  rouge,  qui  se  détache  sur  le 
fond  gris-rosé  des  organes  génitaux,  décèlera  de 
suite  son  existence.  S'il  est  caché,  les  hématuries,  les 
douleurs,  les  difficultés  d'uriner  mettront  sur  la 
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voie.  Alors,  en  introduisant  le  doigt  d^ins  le  vagin, 
et  en  le  promenant  le  long  de  ses  différentes  parois, 
on  provoquera  de  la  douleur  sur  la  paroi  inférieure 
de  Turèthre,  et  si  on  introduit  un  stylet  dans 
cet  organe,  on  fera  souvent  saillir  la  tumeur, 
ou  bien  on  pourra  constater  avec  la  sonde  la  pré- 
sence d'un  corps  étranger.  On  peut  au  besoin 
écarter  les  parois  uréthrales  avec  une  pince  à 
anneaux  ou  un  spéculum  à  oreilles. 

Quand  il  y  a  prolapsus  de  la  muqueuse  uréthrale, 
on  constate  la  présence  d'une  tumeur  plus  ou 
moins  volumineuse,  fongueuse,  circulaire,  lisse, 
sessile,  déprimée  au  centre,  ne  saignant  que  rare- 
ment, contrairement  au  polype  qui  est  très-irrégu- 
lier,  saignant  au  moindre  attouchement,  et  souvent 
pédicule.  Du  reste,  les  phénomènes  produits  par 
Tune  ou  Fautre  de  ces  tumeurs  sont  les  mêmes, 
et  le  traitement  qu'elles  réclament  ne  diffère  pas 
de  celui  des  polypes. 

On  a  vu  dans  un  cas  la  muqueuse  vésicale  elle- 
même  venir  faire  saillie  au  méat  urînaire  sous  la 
forme  d'une  tumeur  ayant  l'aspect  de  la  troisième 
phalange  du  petit  doigt. 

L'étiologie  des  polypes  uréthraux  de  la  femme 
est  fort  obscure.  On  a  bien  accusé  la  syphilis  de 
favoriser  leur  apparition,  mais  dans  une  foule  de 
cas  cette  maladie,  n'existant  pas  chez  les  individus 
qui  sont  affectés  de  polypes,  ne  peut  être  mise  en 
cause.  La  blennorrhagie  peut,  à  plus  juste  titre, 
être  accusée  de  favoriser  l'apparition  des  polypes 
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uréthraux,  la  lecture  des  observations  le  prouve 
suffisamment.  Il  est  bien  certain^  d'un  autre  côté, 
qu'on  rencontre  très-souvent  ces  tumeurs  chez  les 
filles  publiques,  qui  sont  souvent  affectées  d'écou- 
lements anciens,  sinon  contagieux,  au  moins  très- 
irritants.  M.  Guérin  explique  ce  fait  en  disant  que 
les  papilles,  une  fois  enflammées,  ne  tardent  pas  à 
s'hypertrophier. 

D'un  autre  côté,  la  blennorrhagie  ne  peut  être 
alléguée  comme  origine  des  polypes  qu'on  ren- 
contre assez  souvent  chez  les  enfants  et  chez  les 
jeunes  filles  vierges  de  quinze  à  vingt  ans,  sur  les- 
quelles aucun  soupron  ne  peut  s'élever. 

La  grossesse  paraît  favoriser  l'apparition  de  ces 
sortes  de  tumeurs,  car  en  s'en  rapportant  aux  obser- 
vations qui  en  ont  été  publiées,  chez  les  deux  tiers 
des  malades  il  y  avait  eu  accouchement  antérieur. 

Le  pronostic  de  ces  tumeurs  n'est  jamais  sérieux, 
quoiqu'elles  soient  sujettes  à  récidiver.  La  plus 
grave  conséquence  de  leur  présence,  c'est  la  modi- 
fication du  calibre  de  l'urèthre  et  la  procidence  de 
la  muqueuse  qu'elles  peuvent  amener  à  la  longue. 
Aussi  doit-on  en  faire  Pablation,  d'autant  plus  que 
celle-ci  n'offre  aucun  danger. 

Quatre  modes  de  traitement  sont  mis  en  usage 
contre  les  polypes  de  l'urèthre  :  1*  la  dessiccation  ; 
2^  la  ligature  ;  3^  la  cautérisation  ;  4^  l'excision. 

La  dessiccation  consiste  à  appliquer  sur  la  tumeur 
des  topiques  qui  en  oblitèrent  les  vaisseaux  nourri- 
ciers et,  par  suite,  les  flétrissent.  Pour  cela,  on  em- 
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ploie  un  mélange,  à  parties  égales^  de  poudre  d^e 
Sial]|ine  et  d'alun  pulvérisé.  Caudmont  dans  un  cas 
s'est  servi  d'eau  blanche  fortement  chargée  d'extrait 
de  Saturne. 

Cette  méthode,  excellente  contre  les  yégétations 
du  gland,  ne  peut  être  employée  chez  la  fen^me 
qu'à  la  condition  que  le  polype  fasse  saillie  à 
l'extérieur. 

Cautérisation.  Ce  moyen  est  à  la  fois  plus  éner- 
gique et  plus  pratique  que  le  précédent,  car  avec 
le  nitrate  d'argent  on  limite  parfaitement  l'action 
du  topique  au  point  voulu,  sans  crainte  de  le  voir 
fuser  sur  les  parties  voisines.  Mais  il  ne  faudrait 
pas  avoir  recours  au  fer  rouge,  car  son  action  trop 
énergique  pourrait  occasionner  un  rétrécissement 
cicatriciel  de  l'urèthre. 

La  ligature  ne  donne  que  des  résultats  bien  in- 
certains. D'abord  elle  n'est  pas  facile  à  appliquer  ; 
les  polypes  étant  généralement  assez  friables,  on  ne 
peut  les  maintenir  dans  une  ligature  sans  les  dé- 
chirer en  partie,  avant  que  celle-ci  ne  soit  serrée. 
De  plus,  comme  on  ne  peut  pas  saisir  facilement  la 
base  du  pédicule,  celui-ci  n'est  pas  détruit  et  ne 
tarde  pas  à  reproduire  une  nouvelle  tumeur.  Il 
faut,  si  Ton  veut  obtenir  un  résultat  satisfaisant, 
combiner  la  cautérisation  avec  elle,  et  encore  n'est- 
on  pas  sûr  de  toujours  réussir, 

Uexdsion  se  pratique  facilement  quand  la  base 
du  polype  est  visible  à  l'intérieur;  il  suffit  de  la 
saisir  avec  une  pince  à  dents  et  de  l'enlever  avec 
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des  ciseaux.  Quand  une  partie  seulement  est  visible 
à  l'extérieur,  on  peut  essayer  de  la  faire  saillir  en 
appuyant  avec  l'index  gauche,  introduit  dans  le  va- 
gin, sur  la  paroi  inférieure  de  Turèthre.  Si  la  base 
de  la  tumeur  apparaît,  on  la  saisit  et  on  Texcise 
comme  dans  le  cas  précédent  ;  si  on  n'a  pas  réussi, 
on  introduit  dans  Turèthre  soit  une  pince  à  an- 
neaux, soit  un  spéculum  à  oreille,  après  avoir 
au  préalable  écarté  les  grandes  et  petites  lèvres; 
puis  saisissant  le  polype,  comme  tout  à  l'heure,  on 
Vexcise. 

L'urèthre  de  la  femme,  très-dilatable  dans  le 
jeune  âge,  ne  l'est  plus  dans  la  vieillesse  ;  ainsi, 
dans  un  cas  où  le  polype  s'implantait  h  un  centi- 
mètre du  méat,  Demarquay  incisa  l'urèthre  sur  sa 
paroi  inférieure  pour  rechercher  la  base  de  la  tu- 
meur qu'il  excisa  et  cautérisa. 

Il  faut  toujours,  en  effet,  cautériser  le  point  où  a 
eu  lieu  l'excision,  d'abord  à  cause  de  l'hémorrhagie 
qui  est  toujours  à  craindre,  et  ensuite  pour  préve- 
nir encore  mieux  la  récidive.  Cette  cautérisation 
doit  être  immédiate,  car  elle  est  alors  plus  facile 
qu'ensuite,  Velpeau  s'étant  trouvé,  au  dire  de 
Barthez,  presque  dans  l'impossibilité  d'appliquer 
le  caustique  quelques  jours  après  l'opération. 
D'après  M.  Voillemier,  la  syphilis  communiquerait 
aux  polypes  une  gravité  plus  considérable,  en  ce 
sens  que  la  récidive  en  serait  bien  plus  à  craindre. 
Pour  l'éviter,  il  faudrait  soumettre  les  malades  à 
un  traitement  atUisyphilitique. 
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Dans  quelques  cas,  on  s'est  vu  contraint  d^exci- 
ser  Turèthre  en  même  temps  que  la  tumeur^  pour 
mettre  fin  à  la  maladie. 


TUBERCULES  DE  L'URÈTHRE. 

La  tuberculose  uréthrale  prouve  une  fois  de  plus 
que  cette  loi  de  Louis  :  qu'après  quinze  ans,  il  n^y  a 
pas  de  tubercules  dans  un  organe,  s'il  n'y  en  a  pas  dans 
les  poumons,  n'est  pas  exacte,  quoique  vraie  en  gé-- 
néral.  On  a  vu,  en  eflfet,  sourvent  des  tubercules 
dans  rappareil  urinaire  ou  dans  les  organes  géni- 
taux, quoique  les  poumons  en  fussent  parfaite- 
ment exempts  La  tuberculose  primitive  de  ces 
organes  finit  d'ailleurs  le  plus  souvent  par  se  géné- 
raliser, à  moins  qu'elle  ne  tue  le  malade  en  par- 
courant sur  place  toutes  les  phases  de  son  évolu- 
tion. 

La  tuberculose  uréthrale,  en  particulier,  se  dé- 
veloppe d'ordinaire  consécutivement  à  celles  des 
autres  organes  urinaires,  plus  souvent  peut-être  à 
celle  de  la  vessie,  ou  même  du  testicule  (1).  C'est, 
dans  tous  les  cas,  la  prostate  et  le  fond  du  canal  qui 
sont  le  plus  souvent  atteints,  en  sorte  que  la  tuber- 
culose uréthrale  n'est  ordinairement  pas  autre 
chose  que  celle  de  la  prostate.  Cependant  on  trouve 
çà  et  là,  rapportés  dans  les  recueils  périodiques, 

(i)  Tapret,  Étude  clinique  sur  la  tuberculose  urinaire. 
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des  cas  dans  lesquels  on  a  observé  des  ulcérations 
tuberculeuses  d'une  autre  portion  de  la  muqueuse 
uréthrale.  C'est  ainsi  que  M.  Rendu  a  montré  à  la 
Société  anatomique  une  pièce  présentant  une  ulcé- 
ration tuberculeuse  de  la  fosse  naviculaire.  Vidal 
et  Ricord  en  avaient  déjà  auparavant  cité  des 
exemples,  M.  Tapret,  interne  des  hôpitaux,  qui  a 
bien  voulu  me  communiquer  sa  remarquable  étude 
sur  la  tuberculose  urinaire,  couronnée  Pan  dernier 
par  le  prix  Civiale>  signale  une  observation  de 
Soloweitschik,  dans  laquelle  ce  médecin  décrit  mi- 
nutieusement une  ulcération  tuberculeuse  de  To- 
rifice  de  Furèthre,  que  ses  bords  taillés  à  pic  et  son 
fond  grisâtre  faisaient  ressembler  à  un  chancre 
induré.  Cette  ulcération  n'était  pas  isolée  ;  il  y  en 
avait  une  seconde,  longue  de  45  millimètres,  dans 
l'étendue  du  canal,  et  une  troisième  au  col  de  la 
vessie  (1).  En  lisant  cette  description,  on  ne  peut 
s'empêcher  de  rapprocher  ces  ulcérations  de  celles 
de  même  origine  qui  siègent  à  la  surface  de  la 
langue  et  qui  ont  été  décrites  par  Trélat. 

La  tuberculose  de  l'urèthre  n'est  pas  aussi  fré- 
quente que  celle  des  reins,  et  ordinairement  son 
évolution  n'est  pas  aussi  avancée.  Fixée  d'abord 
sur  la  vessie,  comme  nous  l'avons  dit  tout  à  l'heure, 
elle  y  reste  parfois  limitée,  ou  bien  elle  s'étend  aux 
parties  voisines,  le  plus  souvent  en  arrière.  Par 
l'uretère,  elle  gagne  le  rein,  ou  bien  Turèthre; 


(t)  Archiv.  fur  Dermat  und  Syphilis,  1870. 

£.  Picard.  37 
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d'ordinaire  la  prostate;  rarement  elle  s^avance  en 
avant  de  Paponévrose  moyenne.  La  prostate  en- 
vahie, les  testicules  et  les  vésicules  séminales  ne 
tardent  pas  à  Tètre  à  leur  tour.  Dans  tous  les  cas, 
Turèthre,  qui  est  à  la  vessie  ce  que  les  uretères  sont 
aux  reins,  ne  subit  pas  des  transformations  aussi 
profondes  que  ces  conduits  qui  deviennent,  dans  la 
tuberculose,  durs,  volumineux,  remplis  de  masses 
plâtreuses,  qui,  en  Toblitérant,  lui  font  prendre 
Taspect  moniliforme.  L'urèthre,  au  contraire,  n'est 
le  plus  souvent  ni  dilaté,  ni  rétréci  par  les  tuber- 
cules. Néanmoins,  ces  changements  de  forme  peu- 
vent se  présenter  et,  plus  d'une  fois,  on  a  cru  à  un 
rétrécissement,  alors  qu'il  s'agissait  simplement 
d'un  obstacle  formé  par  des  tubercules  ;  non-seu- 
lement on  a  cru  à  un  rétrécissement,  mais  on  a 
opéré  ce  faux  rétrécissement,  soit  par  la  dilatation, 
soit  même  par  l'uréthrotomie. 

M.  Tapret  pense  que  si  Turèthre  subit  des  trans- 
formations moins  profondes  que  les  uretères,  c'est 
parce  que  ces  derniers  conduits  sont  continuelle- 
ment imprégnés  par  l'urine  qui  s'écoule  du  rein 
goutte  à  goutte  et  y  dépose  les  sédiments  tubercu- 
leux et  caséeux,  tandis  que  ce  liquide  ne  baigne 
l'urèthre  qu'à  des  intervalles  plus  ou  moins  éloi- 
gnés. 

Les  lésions  de  la  tuberculose  urinaire  se  présen- 
tent, d'après  M.  Tapret,  sous  quatre  aspects  diffé- 
rents : 

l""  Des  granulations  disséminées  ; 
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2^  Des  exulcérations  de  la  muqueuse; 

3*  Des  élevupes  pustuleuses  ; 

4*  Des  ulcérations  profondes. 

Les  granulations  sont  semblables  à  celles  du 
poumon. 

Les  exulcérations  ressemblent  à  Therpès  et  n'en 
diffèrent  que  parce  qu'elles  sont  accompagnées  par 
des  granulations  indiquant  leur  origine. 

Dans  la  troisième  forme,  on  voit  des  élevures  à 
sommet  blanchâtre,  à  base  indurée  et  entourée 
d'une  auréole  rougeàtre,  comparable  aux  pustules 
varioliques  et  aux  follicules  isolés  de  l'intestin. 
(Dufour.)  Ces  petites  saillies  sont  acuminées  ou 
ombiliquées  ;  quelquefois  elles  sont  entourées  par 
une  sorte  de  bourrelet  muqueux. 

A  la  période  ultime  de  la  maladie,  il  existe  des 
ulcérations  irrégulières,  jaunâtres  au  centre,  mal 
limitées  sur  leur  bord.  Elles  ressemblent  à  des 
plaques  de  favus.  (Reyer.)  La  muqueuse  qui  les 
entoure  prend  une  coloration  ardoisée  ou  devient 
ecchymotique,  teinte  due  à  l'inflammation  péri- 
phérique et  aux  granulations.  Du  reste,  les  diffé- 
rentes formes  de  lésions  que  nous  venons  de  décrire 
se  trouvent  le  plus  souvent  réunies  sur  le  même 
sujet. 

Comme  symptômes  de  la  tuberculose  uréthrale, 
nous  trouvons  ceux  auxquels  donne  lieu  cette  ma- 
ladie, quand  elle  siège  sur  une  autre  partie  du 
même  appareil  :  Un  pissement  de  sang,  ordinaire- 
ment pas  très-abondant,  pouvant  se  renouveler 
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plus  OU  moins  souvent.  Si  les  tubercules  ne  siègent 
pas  en  arrière,  mais  en  avant  de  Taponévrose 
moyenne^  rien  ne  s^opposera  à  ce  que  le  sang 
puisse  apparaître  en  dehors  de  la  miction.  Quelle 
qu'en  soit  la  forme^  cette  hématurie,  qui  se  mon- 
trera de  bonne  heure  sans  que  rien  ait  pu  la  faire 
prévoir  et  sans  cause  provocatrice^  aura  pour  le 
diagnostic  une  importance  considérable. 

La  tuberculose  uréthrale  donne  lieu  aussi  à  un 
écoulement  variable  en  quantité.  Cet  écoulement^ 
auquel  Ricord  a  donné  le  nom  de  blennorrhagie 
tuberculeuse^  n'a  pas^  au  point  de  vue  du  diagnos- 
tic, rimportance  que  ce  médecin  a  voulu  lui  don- 
ner, car  le  pus  ne  présente  au  microscope  aucun 
caractère  distinctif  de  celui  de  la  blennorrhagie 
ordinaire.  Le  plus  souvent,  les  malades,  et  quel- 
quefois les  médecins  eux-mêmes,  prendront  cet 
écoulement  pour  une  blennorrhée  simple  ou  la  ré- 
cidive d'une  chaudepisse  ancienne. 

A  ces  deux  symptômes  prédominants  :  hématu- 
rie et  écoulement  de  pus,  il  faut  ajouter  le  ténesme 
uréthral,  ténesme  qui  peut  être  assez  violent  pour 
amener  la  rétention  d'urine;  de  la  cystite,  donnant 
lieu  à  des  besoins  fréquents  et  impérieux  d'uriner  ; 
de  la  chaleur,  de  la  douleur  même  pendant  la  mic- 
tion, douleur  et  chaleur  surtout  intenses  au  début 
et  à  la  fin  de  cette  fonction. 

Comme  nous  l'avons  dit,  la  tuberculose  urinaire 
évolue  parfois  complètement  sur  place,  plus  sou- 
vent elle  cause  la  mort  en  se  généralisant.  Parfois, 
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c*est  une  granulie  aiguë  du  poumon  qui  emporte 
le  malade. 

Le  traitement  doit  être  général;  les  toniques 
locaux ,  sous  forme  d'injections  astringentes  ou 
caustiques,  devront  être  rejetés  ;  on  s'abstiendra 
aussi^  autant  que  possible,  du  cathétérisme,  et  si 
on  le  pratique,  en  cas  de  rétention,  ce  sera  tou- 
jours avec  des  instruments  en  gomme,  aussi  mous 
que  possible  et  n'ayant  pas  un  bec  pointu  :  la  sonde 
à  béquille  pourra  ici  rendre  de  grands  services. 

S'il  existait  des  ulcérations  profondes  ou  des 
cavernes,  on  pourrait  faire  dans  l'urèthre  des  irri- 
gations d'eau  phénîquée,  comme  je  l'ai  indiqué, 
en  parlant  des  tubercules  de  la  prostate,  dans  mon 
Traité  des  maladies  de  cette  glande. 

On  fera  prendre  au  malade  des  boissons  adoucis- 
santes: le  lait  non  bouilli  en  constituera  une 
excellente.  On  y  ajoutera  une  nourriture  forti- 
fiante, sans  être  irritante  :  de  la  viande  assez  four- 
nie de  graisse  ;  du  beurre  en  aussi  grande  quantité 
que  possible.  On  ne  craindra  pas  une  quantité  rai- 
sonnable de  vin  de  Bordeaux.  Les  bains  sulfureux 
seront  très-utiles,  et  ceux  d'eau  de  mer  eux-mêmes 
ne  devront  pas  être  redoutés,  surtout  dans  un 
climat  chaud. 

Enfin  on  couvrira  le  malade  de  vêtements  en 
laine,  et  on  lui  conseillera  d'éviter  les  excès,  de 
quelque  espèce  qu'ils  soient. 
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